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UPPER  AND  LOWER  AQUIFER  PUMP  TESTING 
SECTION  1.2.6 


Jacobs  Plots  and  Drawdown  Versus  Time  Data,  Upper  and  Lower  Pump 

Testing 


EXPLANATION  --  SIMPLIFIED  JACOBS  CALCULATION 

COMPUTER  SHEETS 

T  =  264Q  s  =  Q-3Tt^ 

r2 

1.  Title 

Observation  Hole,  Upper  or  Lower  Aquifer 
Pumped  Hole,  Drawdown  or  Recovery 

Date/Time  -  Start  and  stop  time  of  recovery  or  drawdown 

Core  Hole  X  Coord:  distance  of  core  hole  in  feet  east  of  the  7200' 
datum  Colorado  State  Coordinate  System 

Core  Hole  Y  Coord:  distance  in  feet  north  of  the  7200'  datum  Colorado 
State  Coordinate  System 

Pump  Well  X  Coord:  distance  of  pumping  well  east  of  7200'  datum 

Pump  Well  Y  Coord:  distance  of  pumping  wel  1  north  of  7200'  datum 

Static  Water  Level  - 

for  drawdown,  dynamic  water  level  prior  to  drawdown 

for  recovery,  deepest  water  level  prior  to  recovery 

(for  determination  of  t  ) 

o 

Production  Rate  -  pumping  rate  of  production  hole  (Q) 

Distance  of  Observation  Hole  from  pumped  well  -  (r) 

2.  Data  Listing 

Index  -  identifier  number 
Date  -  date  water  level  measured 
Time  -  time  water  level  measured 
Depth  -  water  level  measurement 

Minutes  -  time  in  minutes  from  start  or  stop  of  pump 

Delta  -  "Y  axis"  error  of  particular  data  point  from  straight 
line  fit 

Delta  squared  -  "Y  axis"  error  squared  of  data  point  from  straight 
line  fit 

(n)  -  identifier  number  of  straight  line  used  to  fit  curve 
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3.  Statistical  Evaluation 

Intercept  of  T  =  1  -  intercept  of  line  with  Y  axis  one  minute 
after  drawdown  or  recovery  response  started 


S 1  ope  of  line  - 


A  Y 
A  X 


of  least  squares  line  fit  to  data  points  (As) 


Standard  Deviation 


Zy  ~  (Zy  ) 
n 

n-1 


deviation  of  least  squares 
fitted  line  from  data  points 


Coefficient  of  Determination  -  r 


2 

Z(x-x)  (y  -  y) 

- 2 - _  '2'  ~  describes 

Z(x-3  Z(y-y)  closeness  of 

1  east  square  f i tted 
line  to  data  points:  a  value  of  1  is 
a  perfect  fit 


k.  Hydrologic  Parameters 

Transmissivity  (GPD/FT):  a  value  is  calculated  for  each  least  squares 
f i tted  1 i ne 

Coefficient  of  Storage  - 

T  -  Zero  (days):  time  in  days  intercept  of  the  least  squares 
line  with  "static  water  level  (SWL  as  above) 

S  :  coefficient  of  storage 


DKa*QO«N  PUMPING  GS-12 


DATE/TIME  PUMP  UN:  4/  2/75  10*45 

CORE 

HOLE 

A 

COORD: 

158182.71 

OFF:  4/12/75  8:45 

CORE 

HOLE 

Y 

COORD : 

214994*65 

STATIC  WATER  level  (FT):  4ni«?6 

PUMP 

well 

X 

COORD : 

155416*40 

PRODUCTION  rate  (GAL/MIN) :  64.30 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)*  3623.75 

PUMP 

well 

Y 

coord: 

217335.40 

INGE* 

OATq* 

TIME 

depth 

MINUTES 

delta 

OELTa-SQD* 

(1) 

DELTA 

DELTa-SQD. 

(2) 

delta 

DELTa-SQD. 

(3) 

1 

4/ 

3/75 

3 

3b 

0 

401.38 

1311 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

2 

4/ 

4/75 

8 

4  1 

0 

4  0 1  .60 

2756 

0-00 

0 .00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.0  0 

3 

4/ 

5/75 

1  n 

20 

0 

401*91 

4295 

0  *  0  U 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

4 

4/ 

6/75 

9 

26 

0 

4  0  2  »  0  8 

5661 

*  0  5 

*00 

0*00 

0*00 

o*uo 

o«oo 

5 

4/ 

7/75 

9 

16 

0 

402*37 

Till 

-•1)9 

*01 

n»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

4/ 

w/75 

9 

19 

0 

4Q  2  *  76 

6554 

—  *  0  3 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

4/ 

9/75 

10 

2 

0 

403-20 

1  0037 

•  0  6 

*01 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0  *00 

8 

4/10/75 

9 

45 

0 

4  0  3  *  3  8 

11460 

*  UO 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

9 

4/1 1 /75 

1  n 

18 

0 

403*59 

12933 

-*  0 2 

*  on 

0  •  UO 

0*00 

0*00 

0  •  00 

INTERCEPT  at  T=1  : 

385.39 

0.00 

0 

0 

• 

0 

Slope -OF  line: 

4.43 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

*  0  6 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

.99 

0*00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

3630.50 

0.00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  STQRaGE 


T-ZERO  (DAYS)  : 
Si 


2.ft8 

2. 34F-Q4 


0  .  on 

0. 


0.00 

0. 


x 


V* 
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AM"?  A 


LOWER 


tR 


QHaWOUWW  PUMPING  G 3 ” 1 6 


DATE/TIME  PUMP  on:  2/15/75  13: 

0 

CORE 

HOLE 

X 

coord: 

158182.71 

OFF:  3/  9/75  l?: 

30 

CORE 

hole 

Y 

COQRD » 

214994*65 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT); 

6 1  n  .  4  ]. 

PUMP 

WELL 

X 

coord: 

155352*57 

production  rate  (gal/min) : 

123.00 

PUMP 

WELL 

Y 

coord? 

217387.19 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  : 

3705.93 

INDEX 

date 

time 

depth 

MINUTES 

1 

2/15/75 

1  6 

47 

0 

610.41 

227 

? 

2/ ] 6/75 

9 

32 

0 

610.74 

1232 

3 

2/1 

7/75 

in 

0 

0 

611 . o  6 

2700 

4 

2/1.8/75 

lo 

5 

0 

611*43 

4145 

5 

2/19/75 

1 1 

55 

0 

611.82 

6695 

6 

?./ ? 

'n/75 

13 

17 

0 

611*82 

7217 

7 

2/21/75 

l  n 

17 

0 

611 .91 

6477 

8 

2/22/75 

1  0 

1 0 

0 

612.37 

99in 

9 

2/23/75 

10 

47 

0 

012.58 

11387 

1  0 

2/24/75 

9 

3  7 

0 

612.85 

12757 

1  1 

2/25/75 

9 

45 

0 

613-17 

14205 

1  2 

2/26/75 

9 

22 

0 

613.33 

1  5b  22 

1  3 

2/27/75 

10 

6 

0 

613.47 

1  7  1  o  6 

1  4 

2/2B/75 

9 

46 

0 

613.80 

18526 

1  5 

3/ 

1/75 

1  1 

3 

u 

614.15 

2u  0  4 3 

1  6 

3/ 

2/75 

9 

57 

0 

614.88 

21417 

1  7 

3/ 

3/75 

i  1 

13 

0 

614.38 

22933 

1  8 

3/ 

4/75 

10 

25 

0 

614.51 

24325 

1  9 

3/ 

5/75 

10 

1  1 

0 

614.53 

25751 

3/ 

6/75 

10 

55 

0 

614*62 

2  ?235 

?1 

3/ 

7/75 

11 

6 

0 

614.85 

26606 

2? 

3/ 

8/75 

10  14b 

0 

615.04 

3u  1  05 

23 

3/ 

9/75 

9! 

35 

0 

615.Q2 

31475 

INTERCEPT  AT  T=1 : 

slope  of  line; 
standard  deviation; 
coefficient  of  determination: 


TRANSMISSIVITY  (GPO/FT): 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS) : 
S : 


DELTA 

DELTa-SQd* 

delta 

DELTa-SQD* 

DELTA 

DELTa-SQd 

(1 ) 

(2) 

(3) 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

o.uo 

0.00 

.  o6 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

-.13 

*02 

0*00 

0*00 

0  «00 

0.00 

-•04 

•on 

o  *oo 

0*00 

0*00 

0  *oo 

•  14 

•02 

0*00 

0*00 

u»oo 

0*00 

-» ol 

•  00 

0*00 

Q«00 

0  •  00 

o«oo 

—  •  0  3 

•  0  0 

0*00 

0*00 

o»oo 

o»oo 

0  •  0  0 

0*00 

"  U  6 

*  00 

0*00 

0  •  0  o 

0  •  Ou 

0*00 

-•07 

•  00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

-•  08 

•01 

0*00 

0  •  00 

0«00 

0*00 

-•02 

•  00 

0*00 

0*  00 

0*00 

0*00 

“*09 

*01 

0*00 

o»oo 

0*00 

o*no 

-•17 

*03 

0»00 

0  *00 

0*00 

0*00 

-•04 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

*69 

*47 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•01 

*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

-•11 

•01 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

-•16 

•  0  3 

0*00 

0*00 

u  •  ou 

0*00 

-  *  06 

•  00 

0  •  00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

•02 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•11 

•01 

0*00 

0.00 

bo6»03 

589.84 

0*00 

1.50 

5.6? 

0.00 

.n9 

•  19 

0  »00 

.96 

•  95 

0.00 

21605.35 

5773.84 

0.00 

.57 

3.16 

o 

o 

• 

o 

2.68F.-04 

3. 99E.-04 

o. 
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DATE/TIME  PUMP  UN: 

Of-  f  : 


l/ib/75  13:  o 

2/  3/75  S  :  3U 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  606. f)9 
PRODUCTION  rate  (OAL/MIN) S  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT);  10273.62 


A  M - ?  A  LOWtR 


U R A « 0 0 W N  PUMPING  G'5"l7 


CORE  HOLE  X  COORD:  158182*71 
CORE  HOLE  Y  COORD:  214994. b5 


PUMP  Well  X  COQRD:  151719-55 
PUMP  WELL  Y  COORD!  229929.76 


f 


INDex 

DATE 

time 

depth 

MINUTES 

delta 

DrLTA-SQD* 

<1> 

delta 

delTa-sqd. 

(2) 

DELTA 

DELTa-SOD 

<3> 

1 

1/20/75 

11  : 11 

0 

60  5 . 24 

2771 

0 » 00 

0*0  0 

0*00 

0 .00 

0.00 

c 

• 

0 

0 

2 

1/22/75 

12:45 

0 

605.27 

5745 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

3 

1/27/75 

15:  1 

0 

60S. 39 

130  31 

•  16 

.  0  3 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

4 

1/28/75 

8 : 25 

0 

603.57 

14125 

•06 

•  on 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

1/29/75 

17:30 

0 

608.78 

lt>iin 

-•22 

•  05 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

6 

1/30/75 

17:  9 

0 

6  0  9  » 14 

17529 

-.18 

•  03 

0*  00 

0 

0 

• 

0 

0*00 

0*00 

7 

2/  2/75 

1  6  :  23 

0 

610*31 

21803 

•  18 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T=l : 

573.04 

O 

• 

O 

O 

0*00 

SLO^E  OF  LINE: 

8.55 

0*00 

0.00 

standard  deviation: 

•  1  7 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.94 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT) : 

8492.38 

0 

• 

0 

0 

0 

• 

0 

0 

COE“F I  Cl  ENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS!  5 
S: 


5.10 

4.91E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0. 


*- 
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OATE/TIME  pump  ON;  2/  3/75 
OFF:  2/18/75 


8:30 

8:30 


AM-2  A 


LOWER 


ER 


RECOVERY  PUMPING  GS-17 


COPE  HOLE  X  COORD:  15818?. 71 
CORE  HOLE  Y  COORD!  214994*65 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  610. 4J 
PRO JUqT I  ON  PATE  ( GAL/M  I N )  5  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)  -S  16273.62 


PUMP  WELL  X  COORDS  151719.55 
PUMP  well  Y  COORD:  229929.78 


INDr 

x  date 

time 

DePTh 

minutes 

1 

?/  3/75 

1  8 

3 

0 

610.39 

573 

2 

?/  4/75 

9 

57 

0 

610.94 

1527 

3 

?/  5/75 

19 

2 

0 

610*99 

35 1  P 

4 

2/  7/75 

1  4 

13 

0 

610.Q2 

b  1  0  3 

5 

2/  8/75 

1? 

42 

0 

610.04 

7  45P 

6 

?/  9/75 

1  1 

50 

0 

609.90 

88  4  0 

7 

2/10/75 

9 

12 

0 

6  0  9  •  b  7 

1012? 

3 

2/1 ?/75 

IP 

40 

0 

610*32 

13210 

9 

2/13/75 

14 

7 

0 

611.47 

14737 

1  n 

2/ 1 4/75 

7 

57 

0 

611*38 

15807 

11 

2/16/75 

9 

1  5 

0 

610.89 

17325 

1  2 

2/16/75 

16 

47 

0 

610.41 

17777 

13 

2/16/75 

9 

32 

0 

610.74 

1  67  8  P 

1  4 

2/1 7/75 

10 

0 

0 

611 *06 

2v250 

inte 

RCEPT  AT  T=1 

• 

• 

SLO=>E  OF  line: 

STANDARD  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


Delta 

DeLTa-SQD. 

(1> 

delta 

DeLtA-SG)D» 

(2) 

delta 

DElTa-SQD 

(3) 

0 . 0  0 

0*00 

0*00 

U  .00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

- .  0  7 

*  oo 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

.09 

.01 

0*00 

o 

o 

• 

o 

0*00 

o.oo 

•  0  6 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*  00 

-  .  06 

•  ol 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  Ou 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

U  *00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

U  .  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

n  •  oo 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

0.00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0 .00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0  *00 

0  •  0  o 

615.94 

0*00 

0*00 

-1.55 

o.oo 

o.oo 

•  o7 

U  .  CO 

0*00 

.75 

o.oo 

o.oo 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT) : 


-46931 .1 5 


0.00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERQ  (DAYS): 
S : 


2.6b 

-1  »4?E-04 


0.00 

0. 


0.00 

0. 
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11:  o 

23  ?  59 

634.83 
374.n0 

DISTANCE  FROM  pumped  well  ( F T )  ;  1 4966  •  3  4 


DATE/TIME  PUMP  UN:  6/  5/75 
OFF:  3/31/75 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT)  : 
production  rate  (gal/min): 


AM-2A 

RECOVERY 


LOWER 


PUMPING  GS“ 1 8 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 

PUMP  WFLL 
PUMP  WELL 


X  COORD? 

Y  COORD? 

X  COORD? 

Y  COORD? 


158182.71 

214994*65 

163426*76 

229033*32 


INOE* 

DATE 

TIME 

DEPTH 

1 

6 /  6/7  5 

9  :  7 

0 

634.75 

2 

6/  7/75 

9  ?  45 

0 

634.43 

3 

6/  fl/75 

1 3  ?  1  o 

0 

634.15 

4 

6/  9/75 

9!  57 

0 

634*01 

5 

6/3  n/75 

9!20 

0 

633*84 

6 

6/13/75 

10  ?30 

0 

633.74 

7 

6/32/75 

13  : 48 

0 

633.34 

3 

6/13/75 

in  ?  43 

0 

633*57 

INTERCEPT  at  T=] : 

SLOPc  OF  LINE? 
standard  DEVIATION: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION? 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


minutes 

DELTA  DFLTa-SQd 
<1> 

1327 

-.08 

•  01 

28o5 

•  0  A 

*  0  0 

44  5  0 

•  0  6 

•  00 

5697 

•1)7 

•01 

7100 

.  ij  4 

*  00 

8610 

•  Os 

•  0  0 

10128 

-•25 

*  0  6 

11503 

•Ob  *00 

639*21 

-  1 . 4  1 
.  3  0 
•  94 

-32693.92 

delta 

DELTa-SQd? 

(2) 

delta 

DELTA-SQq 

(3) 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

u  •  uo 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *oo 

0*00 

0*00 

0*00 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0 

• 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

• 

0 

0 

COEFFICIENT  OF  SToRaGE 


T-ZERu  (DaYS) ? 

s? 


.92 

-4. O1E-05 


0.00 

0. 


0.00 

o. 
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' 

• 

DATE/TIME  PUMP  UN: 

OF  F : 


4/  8/75  11  :  u 

5/  5/75  n:3U 


A  H - 2  A  LOWER 

U  R  A  w  D  U  w  N  PUMP I  NO  OS' 


COhE  HOLE 
CORE  HOLE 


STATIC  rtATER  LEVEL  (FT):  616. AO 
PRODUCTION  HATE  (GAL/MIN) i  667. OU 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) :  83^6.43 


PUMP  W  F  L  L 
PUMP  WELL 


INDe* 

DATE 

TIME 

DEPTH 

MINUTeS 

Delta 

DfLTa-SQD 

<1> 

1 

4/  9/75 

1  0 

9 

0 

617 

38 

1389 

•  0  7 

•  no 

2 

4/i n/75 

9 

So 

0 

620 

12 

2810 

•  o  u 

•  0  0 

3 

4/11/75 

10 

21 

0 

521 

62 

4281 

-.13 

•02 

4 

4/ 12/75 

10 

24 

0 

622 

HO 

S7?4 

-•09 

•01 

5 

4/1 3/75 

15 

6 

0 

623 

93 

7  a  4-5 

"  •  1  u 

•01 

6 

4/ 14/75 

9 

2<J 

0 

624 

44 

8430 

•  0  u 

•  00 

7 

4/1  5/7'j 

7 

35 

0 

625 

26 

98  75 

•22 

•  05 

9 

4/ 1 6/75 

8 

57 

0 

628 

64 

11397 

•  04 

•  00 

9 

4/17/75 

1  2 

20 

0 

626 

03 

13  0  4  0 

-  •  u5 

•  00 

1  0 

4/18/75 

13 

55 

0 

626 

82 

14575 

0*00 

0  •  00 

1  1 

4/19/75 

9 

33 

0 

627 

54 

15758 

0  •  0  0 

0*00 

1  2 

4/20/75 

9 

49 

0 

627 

98 

17149 

0*00 

0*00 

1  3 

4/21/75 

12 

14 

0 

6  2  8 

6b 

19794 

0*00 

0  •  00 

1  4 

4/22/75 

9 

25 

0 

6  2  9 

0  3 

2u  065 

0  •  00 

0*00 

1  5 

4/23/75 

11 

19 

0 

6  29 

60 

21619 

0*00 

0*00 

1  6 

4/24/75 

9 

44 

0 

630 

12 

22964 

0*00 

0*00 

]  7 

4/25/75 

9 

36 

0 

630 

59 

24396 

0  «oo 

0*00 

1  3 

4/26/75 

9 

4  0 

0 

631 

44 

25840 

0*00 

0*00 

1  9 

4/27/75 

13 

52 

0 

632 

27 

2  7 532 

0  •  OU 

o»on 

20 

4/26/75 

9 

12 

0 

632 

85 

2869? 

0*00 

0»00 

21 

4/29/75 

9 

26 

0 

633 

46 

30146 

0.00 

0  •  oo 

2? 

4/30/75 

9 

40 

0 

634 

17 

316  0  0 

0  •  u  0 

0  •  00 

23 

5/  1/75 

9 

21 

0 

6  34 

79 

33021 

0*00 

0*00 

24 

5/  3/75 

9 

20 

0 

635 

82 

35900 

0*00 

u*00 

25 

5/  4/75 

9 

8 

0 

636 

16 

37328 

0*00 

0*00 

intercept  at  T=i : 

slope  of  line: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  of  de termination: 


688.82 
9.n7 
•  1  0 
1.00 


TRANSMISSIVITY  (GPO/Fj); 


19419.94 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZEHO  (DAYS) : 
S: 


.65 

7 »  0  8  F  “  0  5 


FER 

19 

X 

COORD: 

158182.71 

Y 

coord: 

214994*65 

X 

COORD : 

158526.67 

Y 

COORD : 

223333*98 

Delta 

DELTa-SQD. 

(2) 

DELTA 

0*00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

O'  00 

0*00 

0*  uO 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  .  uO 

-  *  06 

•00 

0*00 

•12 

•  01 

o*oo 

- «  u3 

•00 

0*00 

•01 

•00 

0*00 

-  •  08 

•01 

0*00 

-•03 

•  00 

0*00 

*  0  T 

•00 

0*00 

0*00 

0.00 

-•08 

0*00 

0*00 

•01 

0*00 

0*00 

-*oo 

0*00 

0*00 

•03 

0.00 

0.00 

-♦02 

0*00 

0.00 

.07 

0*00 

0*00 

•  11 

0*00 

0*00 

•  u3 

0*00 

0*00 

-.15 

delta-sqd. 


o.oo 
0  •  0  o 
0*00 
o«oo 
o»oo 
0*00 
0«  00 
Q»00 
0*00 
o«oo 
0  •  00 
0  •  00 
o  »oo 
0  *00 
o  »oo 
o«oo 
•  01 
•  00 
•  00 
.00 
.00 
.00 
•  0  1 
•  oo 
•02 


559.88 

496*69 

16.09 

30.54 

•07 

•07 

1*00 

1*0  0 

10942.98 

5766.35 

2.39 

1  •  1 3^-04 


5.95 

1 .48E-04 
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' 

RECOVER*  PUMPING  GS“  1  9 


DATE/TIME  PUMP  UN;  5/  S/75 

0:30 

CORE 

hole 

X 

coord: 

158182*71 

OFF:  5/20/75 

10:  () 

COKE 

HOLE 

Y 

coord : 

214994*65 

static  wa ter  level  (FT)  : 

836.40 

PUMP 

wfll 

X 

coord: 

158526*87 

PRODUCTION  RATE  (GAl/MIN): 

687.00 

PUMP 

WFLL 

Y 

COORDS 

223333*98 

DISTANCE  FROM  PUriPED  WELL  ( F  T )  :  6346.43 


inde* 

DATE 

T I  Me 

DEPTH 

minutes 

Delta 

dflta-sud* 

delta 

delt A-SQD* 
(2) 

DELTA 

DELTa-SQD 

(3) 

1 

5/  5/75 

i  n 

35 

0 

636.34 

6  0  5 

0.00 

o*no 

0*00 

0-00 

o*uo 

0.00 

2 

5/  5/75 

15 

25 

0 

636-09 

895 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0  »00 

0*00 

3 

5/  6/75 

9 

17 

0 

634.32 

19s7 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

4 

5/  7/75 

3 

40 

0 

634.37 

U370 

-•16 

•03 

o*oo 

0«00 

0'00 

0*00 

5 

5/  8/75 

9 

25 

0 

633.53 

4855 

-•UP 

•  no 

0*00 

0*00 

0 '00 

0 .00 

6 

5/  9/75 

3 

25 

0 

633*07 

6235 

•14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

5/1 n/75 

10 

15 

0 

632*43 

7  7  85 

*  U  8 

*01 

0*00 

0*00 

O'UO 

0*00 

3 

5/11 /75 

9 

40 

0 

632*01 

9190 

*10 

•01 

0 '00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

9 

5/1  P/75 

9 

30 

0 

631 *56 

1  U  6  2  0 

•  o2 

•  no 

O'  00 

O'  00 

0*00 

0*00 

1  0 

5/ 1 3/75 

in 

4  0 

0 

631*21 

14130 

*02 

•  00 

0*00 

0*00 

O'UO 

o*  uo 

1  1 

5/14/75 

9 

45 

0 

630*97 

13515 

•  0  6 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

5/15/75 

9 

25 

0 

630*65 

14935 

•  0  0 

•  00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0  •  0  0 

1  3  . 

5/16/75 

9 

22 

0 

6 3 o  «  33 

1  6  3  7  P 

-  •  08 

•  01 

O'  00 

O'  00 

U'00 

0*00 

14 

5/17/75 

9 

26 

0 

630 • 16 

17816 

-•  03 

•  00 

0*00 

0' 00 

O'UO 

0*00 

1  5 

5/18/75 

1 1 

42 

0 

629.96 

1939P 

-  •  0  1 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  6 

5/19/75 

9 

25 

0 

6  2  9  «  7  0 

20695 

-*io 

•  0  1 

O'  00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T= 1 

• 

• 

655.70 

o 

• 

o 

o 

0 

• 

0 

0 

Slope. of  line: 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


-fa.no 
•  08 
1*00 


0.00 

o.oo 

0.00 


o.oo 

o.oo 

o.oo 


TRA  \ISMISSI  v  I  TY  (GPQ/FT): 


-29343.89 


0.0  0 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) : 
S : 


1.14 

—  1 . 44E-0  4 


0.00 

0. 


0.00 

0. 
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■ 

. 

AM-2A  LOWER  ^^^ER 
DRAWDOWN  PUMPING  Gb'“l9 


OATE/TIME  pUMP  ON; 

S/20/75  105 

0 

CORE 

HOLE 

X 

o 

o 

o 

X 

o 

158182.71 

OFF: 

5  /  2 1>  /  7  5  6  : 

55 

COKE 

HOLE 

Y 

coord: 

214994.65 

b t a r i c  water  le^el 

( r  r ) : 

529.40 

PUMP 

WELL 

X 

COORD: 

158526.87 

PRODUCTION  rate  (G 

al/min) : 

657 . 0  0 

PUMP 

wfll 

Y 

COORD  5 

223333.98 

distance  FROM  DUMP 

EO  WELL  (FT) 5 

8346*  43 

inqe* 

UA  TC 

TIME 

depth 

minutes 

DELTA 

DELTa-SQo* 

<1> 

DELTA 

UELTa-SQd* 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQd 

(3) 

1 

5/20/75 

125105 

0 

629.39 

130 

0  *  Ou 

0*00 

0*00 

0*00 

o«uo 

0.00 

2 

5/21/75 

9:  U: 

0 

630*59 

1393 

0*00 

0 . 0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

3 

5/22/75 

1  0  :  4  1 ; 

0 

c.32.26 

2921 

*  0  6 

•  no 

0*00 

0*00 

0»00 

0 .00 

4 

5/23/75 

115415 

0 

633*93 

4421 

“*  1  U 

•01 

0  *00 

0*00 

0*00 

0»00 

5 

5/24/75 

9 :  4 : 

0 

635.12 

5704 

~  •  ()3 

*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

5/25/75 

13:4k: 

0 

636-39 

7  429 

•  U  7 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

I NT EXCEPT  at  T= 1 S 

596.92 

0*00 

0« 

-00 

SL0D£  uf  LINE: 

10.18 

0*00 

0. 

-00 

6 T A  NDaRQ  deviation: 

.07 

0*00 

0  - 

>00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

1*00 

0  •  00 

0< 

>00 

TRAMS.MISSIVITY 

(fiPD/FT) 5 

17300.84 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF 

STORAGE 

T-Zt.Ru  (DAYS)  : 

1 . 08 

0.00 

0.00 

S: 

6 . O3E-05 

0. 

0. 
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. 

• 

V  . 

-.'.V-  -  ■■ 


DATE/TIME 


PUMP  UN; 

off; 


6/26/75  6:55 

6/  5/75  11.:  0 


STATIC  WAlFK  level  (FT); 
PRODUCTION  RATE  ( GAL/MI N) ; 
DISTANCE  FROM  PUMPED  'ft ELL  (FT): 


637*40 
667  .no 
8346*45 


mM~2A 


LOWER 


PER 


RLCUVLRY  PUMPING  GS”  1  9 


COKE  HOLE  X  COQRD!  158182.71 
COKE  HOLE  Y  COORDJ  214994*65 


PUMP  WFLL  x  cOOKd:  158526*87 
PUMP  WFLL  Y  COORD!  223333*98 


INDEX 

date 

TIME 

depth 

minutes 

DELTm 

DELTa-SQD* 

<1> 

delta 

DELTa-SQD* 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQD 

(3> 

l 

5/26/75 

10 

16 

0 

637.38 

20  1 

0  *  0  u 

0*00 

0*00 

0*00 

o«uo 

0.00 

2 

5/27/75 

10 

5 

0 

63^.92 

1630 

•  1)2 

.00 

o«oo 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

5/28/75 

8 

5o 

0 

636.32 

2995 

.  U2 

.  no 

o«oo 

0  *00 

0*00 

0*00 

4 

5/29/75 

9 

45 

0 

635*85 

4490 

“»  1)4 

•  00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

5 

5/30/75 

10 

15 

0 

63^*57 

59b0 

-  *  i)4 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

6 

5/31/75 

9 

4 

0 

635*42 

7329 

•01 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

6/  1/75 

9 

36 

0 

635.25 

680I 

•  1)3 

•00 

o*on 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

8 

6/  2/75 

in 

9 

0 

6  3  5  •  0  7 

1  U  2  74 

"•  OU 

•  0  0 

0*00 

u  •  00 

o»uu 

0*00 

9 

6 /  3/7  5 

i  0 

U 

0 

634.88 

1 1  7  0  6 

-•UP 

•  00 

n  *00 

0*00 

0  *uo 

0  •  uo 

1  0 

6 /  4/75 

9 

45 

0 

634.79 

13130 

-  •  u  4 

•  00 

0*00 

u  *00 

0  •  uo 

0*00 

1  1 

6/  5/75 

8 

4  1 

0 

634.83 

14506 

•  1  U 

•01 

0  •  uo 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

intercept  aT  1=1 ; 

SLOPE  OF  line: 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  of  DETERMINATION: 


6a4*?5 
-2.2  9 
*05 
1.00 


0*00 

0*00 

0*00 

0*00 


0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 


TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT)  : 

-76998.nl 

0  *00 

O 

• 

O 

O 

COEFFICIENT  OF 

STuRAGE 

T-ZERU  (DAYS) : 

.68 

0.00 

o.oo 

3 : 

-2. 27 E -04 

0* 

0. 

RBOSP 


. 


' 

• 

• 

. 

DATE/TIME  mump  UN:  4/  3/75  10:45 

OHF:  4/13/75  8:45 


aH-3 


UPPER 


DRAWDOWN  PUMPING  GS-12 


COKE  HOLE  X  COORDS  152310*78 
CORE  HOLE  Y  COORDS  218712*19 


STATIC  WA Ft R  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIU) S 
DISTANCE  FRuH  PUMPED  «ELL  ( FT ) S 


39.40 
64.30 
3397.1 2 


PUMP  WELL  A  COORDS  155416*40 
PUMP  WFLL  Y  COORDS  217335*40 


INDrA 

DATE 

T  IMF 

DEPTH 

MINUTgS 

delta 

DFLTA-SQD* 

delta 

DEL7A-SQD; 

DELTA 

DELTa-SQD. 

(1> 

(g) 

<3) 

1 

4/ 

P/75 

1  5 

Jo 

0 

39.4() 

291 

0 

•  00 

0*00 

o*oo 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0 

• 

0 

0 

? 

4/ 

3/75 

8 

23 

0 

39.82 

1298 

0 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»U0 

o»oo 

3 

4/ 

4/75 

8 

19 

0 

40*68 

2734 

•  23 

*05 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

4 

4/ 

5/75 

9 

22 

0 

41  .  75 

4237 

- 

*13 

•  02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

4/ 

5/75 

IB 

53 

0 

42-15 

48  08 

- 

•  08 

•  01 

0*00 

0*00 

0*  uo 

0*00 

6 

4/ 

5/75 

9 

14 

0 

4  2.54 

5659 

- 

*15 

•02 

o«oo 

0*00 

0*U0 

0  •  00 

7 

4/ 

7/75 

9 

18 

0 

43.29 

7113 

- 

•04 

•  00 

0'  00 

0*00 

0*00 

0*00 

:  ri 

8 

4/ 

7/75 

19 

1  2 

0 

43*51 

77  0  7 

— 

•  UP 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

4/ 

ft/75 

8 

7 

u 

43*79 

8482 

- 

•03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

4/ 

9/75 

8 

17 

0 

44.44 

993? 

*17 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

.*> 

1  1 

4/1 n / f 5 

9 

9 

0 

44.73 

11424 

•  0  7 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

1  2 

4/1  1/75 

8 

45 

0 

4  5 . 0  0 

1  2640 

•Ul 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»QQ 

■  ;2 

INTERCEPT  at  t  =  1 : 

]  8.45 

O 

O 

• 

O 

0-00 

SLO~>E  OF  LINE: 

6.46 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

•  12 

0*00 

0 .00 

COEFFICIENT  UF  UE TERMINATIONS 

.99 

0*00 

0 

• 

0 

0 

TRANSMISSIVITY  IGPO/FT): 

2627.86 

0 

0 

• 

0 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS) S 

1 . 22 

0.00 

0.00 

S! 

8.31E-05 

0. 

0. 

n 
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A  M  -  3 


UPPtR 


rFER 


RECOVERY  PUMPING  GS-12 


DATE/TIME  RUMP  UN:  4/13/75  8:45 

OFF:  4/17/75  8:45 


CORE  HOLE  X  COORD!  152310*78 
CORE  HOLE  Y  COORDJ  218712*19 


STATIC  WATER  LEG'LL  (FT): 
production  RATE  (GAL/MIN) : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WElL  (FT): 


45.55 
64.30 
3397.1 2 


PUMP  WfLl  X  COORD!  155416*40 
PUMP  WFLL  Y  COQRD:  217335*40 


INqE* 

DATE 

time 

DEPTH 

minutes 

DELTA 

DELTa-SGd • 

delta 

DELTa-SQd* 

DELTA 

DELTa-SQd 

(1) 

(2) 

(3) 

l 

4/ 1 3/75 

1  {) :  26  : 

0  45.53 

103 

“  •  0  4 

.  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

? 

4/14/75 

B :  a  i : 

0  45.01 

1436 

•  16 

.  0  3 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

3 

4/1 5/75 

8 :  o : 

0  44.51 

2835 

-•13 

•  02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

4/16/75 

8:32: 

0  44.52 

4307 

-•oi 

•  00 

0*00 

0*00 

C  *00 

0*00 

5 

4/17/75 

8:  l o : 

0  45.57 

5725 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t= 

1  ! 

46.86 

0*00 

0*00 

slope 

of  line: 

-.64 

o.oo 

0*00 

standard  deviation: 

.  1  1 

0.00 

o.oo 

COE  - F I 

C I EnT  OF 

DE  TERMINATION: 

.93 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT) : 

-26451.52 

0*00 

o.oo 

COEFFICIENT  OF  STOR*GE 

T-/ERO  (DAYS): 
S: 


.08 

-5. 23E-05 


0*00 

0* 


0.00 

0* 


Trbos 
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AM-3  LOWER  .0ER 

DKaWOUwN  PUMPING  GS-16 


DATE/ TIME  PUMP  ON:  2/15/75 

13:  o 

CORE 

HOLE 

X 

COQRUS 

152310*73 

OFF:  3/  9/75 

12:30 

CORE 

HOLE 

Y 

COORD: 

218712*19 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT)  ; 

285-93 

PUMP 

well 

X 

coord: 

155352*57 

PRODUCTION  RATE  (bAL/MlN): 

123-00 

PUMP 

wfll 

Y 

coord: 

217387*19 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  :  3317-85 

inde* 

DATE 

TIME 

depth 

MINUTeS 

delta 

DfLTa-SOD* 

delta 

delT’a-sqd  • 

DELTA 

DELTA-SQD 

<1> 

<2> 

<3> 

1 

2/  1  6/75 

1  2 

50 

0 

286.58 

1430 

0-00 

0-00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

o-oo 

2 

2/17/75 

13 

5 

0 

2B7-00 

2885 

--  01 

•  00 

o*oo 

0  *00 

0*00 

0*00 

3 

2/18/75 

9 

21 

0 

287.40 

4101 

•  04 

•  no 

0*00 

0*00 

0-00 

0*00 

4 

2/J9/75 

11 

57 

0 

287-67 

5697 

-*oi 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

5 

2/20/7  5 

13 

5 

0 

28  7  ♦  6  0 

7205 

--12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0  «oo 

6 

2/21/75 

15 

28 

0 

288-20 

6788 

•  U  9 

•01 

0*00 

0*00 

0  »uo 

0*00 

7 

2/23/75 

1  1 

42 

0 

289-14 

11442 

0  *  0  U 

0*00 

•  49 

*24 

0*00 

0*00 

6 

?/?4/75 

1 1 

50 

0 

286-98 

12890 

0*00 

0*00 

•05 

•00 

0*00 

0*00 

9 

2/25/75 

10 

42 

0 

289.07 

1426? 

0  •  U  0 

0*00 

-•  09 

•01 

0*00 

0*00 

1  0 

2/26/75 

in 

1  2 

c 

289-38 

1567? 

0*00 

0*00 

•  00 

•00 

0*00 

o  »oo 

1  1 

2/26/75 

1? 

35 

0 

289.43 

15815 

0*00 

0*00 

•03 

•00 

0*00 

0*00 

1  2 

2/26/75 

13 

3 

0 

289.43 

15843 

0*00 

0*00 

•03 

•  00 

0*00 

o«oo 

1  3 

2/26/75 

I  4 

3 

0 

289-40 

1 59  o  3 

u  •  ou 

0*00 

-*oi 

•00 

0  •  00 

o»oo 

1  4 

2/26/75 

19 

45 

0 

289-35 

16245 

0*00 

0*00 

-•11 

•01 

0*00 

0*00 

.1  5 

2/26/75 

2? 

27 

0 

289.40 

164o7 

0  •  ou 

0*00 

-•06 

-01 

0  •  U  0 

0*00 

1  6 

2/27/75 

? 

7 

0 

269.43 

16627 

0-00 

0*00 

-  •  0  8 

•01 

0*00 

0  •  00 

1  7 

2/27/75 

6 

51 

0 

289.41 

16911 

0-00 

0  *00 

-•14 

•02 

0*00 

o-oo 

]  3 

2/27/75 

1  1 

36 

0 

289.49 

17198 

0*00 

0*00 

-*  10 

•01 

0*00 

o»oo 

1  9 

2/27/75 

1  9 

32 

0 

289.55 

1  7b7? 

U  •  0  0 

0*00 

-•11 

•01 

0*00 

o 

• 

o 

o 

2  0 

2/28/75 

8 

24 

0 

289.73 

1  6444 

0*00 

0*00 

-•02 

•00 

0*00 

o»oo 

21 

2/28/75 

18 

2 

0 

289.75 

190  2? 

0*00 

0*00 

-•07 

•  0  1 

0*00 

0*00 

2? 

3/  1/75 

B 

3o 

0 

289. 9o 

19690 

0*00 

0*00 

-  •  03 

•  00 

0»U0 

o»oo 

23 

3/  2/75 

9 

5 

0 

290-00 

21365 

U  •  OU 

0*00 

-  •  0  9 

•01 

0*00 

0  »oo 

24 

3/  3/75 

8 

40 

0 

290-21 

22780 

0-0  0 

0*00 

-.03 

•  00 

0*00 

0»  00 

2  5 

3/  4/75 

1 1 

3 

0 

290-42 

24363 

0  *00 

0*00 

•03 

•00 

0  •  00 

0*00 

26 

3/  5/75 

10 

45 

0 

290-43 

257  85 

0-00 

0*00 

-*lo 

•01 

0*00 

o  »oo 

27 

3/  6/75 

In 

35 

0 

290-50 

27215 

0*00 

0*00 

-•15 

•02 

0*00 

0  •  0  o 

29 

3/  7/75 

If: 

55 

0 

291  -04 

26675 

0*00 

0*00 

•27 

•07 

0*00 

0  *00 

29 

3/  8/75 

9 

39 

0 

291-08 

30039 

0*00 

0*00 

•20 

-04 

0*00 

o«oo 

3  0 

3/  8/75 

14 

9 

0 

290-97 

3  0  3  0  9 

0  *  0  u 

0*00 

•07 

•01 

o«uo 

0  •  00 

31 

3/  8/75 

1 5 

54 

0 

290-97 

3  0  4  1  4 

0*00 

0*00 

•  06 

•00 

0*00 

0*00 

3? 

3/  8/75 

17 

46 

0 

290  -  94 

3  o  5  2  6 

0*00 

0*00 

•03 

•  00 

O'OO 

0-00 

33 

3/  9/75 

7 

43 

0 

290  -  95 

31363 

0*00 

0*00 

-•03 

•00 

0  *00 

0  •  u0 

INTERCEPT  at  t=i : 

279. n9 

267-13 

0»00 

SLCPL  of  line: 

2 .  ?9 

5-30 

0  -00 

standard  UFVIATION: 

-07 

-13 

0-00 

COEFFICIENT  of  DETERMINATION: 

.87 

.96 

0-00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


1 4192.25 


6122-40 


0-00 


coefficient  of  storage 
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T-4LW0  (DAYS)  : 

s: 


\ 

.*8 

2.62E-04 


2  •  44 

4t  06E-04 


■ 

■ 

. 

CO 


.  o-i 


■i 

O 


i- 


r  ~ 

.  o 

° 


-  .  ; 


’ 


a 

5 


.  a 


: 


H 

•» 

'3 


I  3 


# 


AM-3 


LOWER 


drawdown  pumping  gs- 


DATE/TIME  PUMP  ON: 

Of  F : 


1/16/75  13:  o 

2/  3/75  6:30 


COPE  HOLE 
CORE  HOLE 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  279.67 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) :  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  11233. \b 


PUMP  WFLl 
FUMP  WFLL 


INDE* 

DATE 

TIME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DELTa-SQd 

<1> 

1 

1/19/75 

13 

3u 

0 

280 . 15 

I4yo 

•  29 

.  0  9 

2 

1/20/75 

1  0 

52 

0 

280 .13 

2752 

- .  44 

.20 

3 

1/22/75 

16 

2  7 

0 

281 .42 

v9b7 

-  *  04 

•  00 

4 

1/23/75 

1  5 

8 

0 

281 *73 

7328 

•  03 

*00 

5 

1/24/75 

1  3 

42 

0 

282. 02 

6662 

•13 

.  02 

6 

1/25/75 

1  3 

46 

0 

282*09 

10126 

•02 

*00 

7 

1/26/75 

If! 

12 

0 

282*88 

11352 

0*00 

0  *00 

8 

1/27/75 

9 

2u 

0 

282.85 

12740 

0*00 

0*00 

9 

1/28/75 

10 

4 

u 

283.16 

14224 

0*00 

0*00 

1  0 

1/29/75 

1  0 

51 

0 

283*80 

15711 

0*  ou 

0*00 

1  1 

1/30/75 

12 

4b 

0 

2B4.Q3 

1  7265 

0*00 

0*00 

1  2 

1/31/75 

9 

4() 

0 

284.55 

16520 

0*00 

0*00 

1  3 

2/  1/75 

1  1 

47 

0 

284.93 

2  U  0  9  7 

0  •  00 

0*00 

1  4 

2/  2/75 

1 1 

45 

0 

285.37 

21525 

0*00 

0*00 

intercept  at  T  =  l : 

SLOPE  OF  LINE: 

standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


271 .50 
2 .64 
.23 
.92 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT)  : 


27632.51 


COEFFICIENT  OF  STORaGE 


T-ZERO  (DAYS) : 
S: 


.87 

5.68E-05 


X  COORD:  152310*78 

Y  COORDS  218712.19 

x  COORD:  151719.56 

Y  COORD!  229929.78 


delta 

DELTa-SQD 
( 2 ) 

0.00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

u*oo 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

•38 

•  14 

-•13 

*02 

-  •  28 

*  0  8 

-•05 

•00 

-•21 

•  04 

•02 

•00 

•  0  6 

•00 

•22 

» 0  5 

243*84 

9.53 

•20 

•95 


7614.80 


DELTA 

DELTa-SUD 

(3  J 

0.00 

0.00 

0*00 

0.00 

0  •  0  0 

0*00 

0*00 

o«oo 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0  *  00 

0*00 

0  »oo 

0*00 

0  •  00 

0  •  00 

0*00 

O'  00 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

0*00 

0.00 

0.00 

3.98 

7.20E-05 


0.00 

0. 
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DATE/TIME  PUMh  ON;  &/  5/ 75  11:  0 

OFF:  6/3J/75  23:59 


STttTiC  WATER  LEVFL  (FT)  !  309.10 
PRODUCTION  hate  (GAL/MJN) :  174. nO 
DISTANCE  FROM  PUMPED  >^ElL  (FT):  15168*74 


aM-3 


LOWER 

m 

b‘tR 

PUMPING  G? 

-18 

CORE 

HOLE 

X 

coord: 

152310*78 

COkE 

HOLE 

Y 

coord: 

218712*19 

PUMP 

well 

X 

coord: 

163426*76 

PUMP 

WFLL 

Y 

coord : 

229033*32 

INDEX 

DATE 

TIME 

depth 

minutes 

delta 

DFLTa-SOo* 

<1> 

delta 

DELTa-SQd* 

(2) 

DELTA 

DELTa-SUd. 

<3) 

1 

6/  6/75 

6:34 

0 

306. 9b 

1294 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

2 

6/  7/75 

9 : 48 

0 

308.82 

28  0  6 

-.07 

•  no 

0«0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

6/  6/75 

1  2 :  So 

0 

3  0  8 . 6  3 

4430 

.01 

*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

4 

6/  9/75 

8:22 

0 

306*51 

5602 

•  02 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

6/1 n/75 

9:  7 

0 

306.37 

?0  27 

•Ul 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

6/1 1 /75 

11:  2 

0 

305.36 

6642 

*  14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

7 

6/12/75 

11:27 

0 

308.1 7 

10107 

•  0  2 

•  00 

0*00 

0*00 

0  .  uo 

0 . 00 

8 

6/1 8/75 

9:47 

0 

30S .  07 

11447 

-«oo 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

9 

6/14/75 

6 : 32 

0 

307.98 

12612 

"  *  0  3 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  u  0 

1  0 

6/15/75 

9:39 

0 

307.84 

14259 

-•11 

•01 

0*00 

0  «00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T=] : 

SLO^E  OF  LINE: 

STANDARD  deviation; 
COEFFICIENT  of  determination: 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FD: 


COEFFICIENT  of  storage 

T-ZERO  (DAYS)  5 
S: 


313.50 

0*00 

0 

• 

0 

0 

-1.34 

0*00 

0.00 

•  07 

0*00 

0.00 

.95 

0.00 

0.00 

-34389.30 

0.00 

0 

0 

• 

0 

1.36 

0 

0 

• 

0 

0.00 

-6.08E-05 

0. 

0. 
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. 

ij 


UaTEVTIME  PUMP  UN: 

OFF: 

STATIC  WATER  LEVEL 


4/  ft/75  US  0 
0/  5/75  0:30 

?9l  .SO 
667  •  n  0 
7746.01 


(FT)  : 

production  rate  (gal/min) : 
DISTANCE  FROM  PUMREu  WELL  (FT)! 


A  M  -  3 


lower 


DRAWDOWN  PUMPING  GS“ 1 9 


CORE  HOLE  X  COORD!  l5?310»78 

coke  hole  y  coord;  210712.19 


PUMP  wFLl  X  COORD!  158526.87 
PUMP  WELL  Y  COORD!  223333*98 


IND-X 

date 

time 

depth 

minutes 

delta 

DElTa-SQD • 

delta 

delTa-sqd • 

DELTA 

DELTa-SQq 

(1 ) 

(2) 

(3) 

1 

4/  9/75 

8 

23 

0 

292.66 

1233 

0*00 

0.00 

n  «oo 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0 

• 

0 

0 

c 

4/i n/75 

9 

1  3 

0 

293.92 

2773 

.10 

.  0  3 

n*oo 

0*00 

0  »uo 

0.1)0 

3 

4/11/75 

8 

4ft 

0 

295.10 

A  1  88 

-.18 

*  0  3 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

4 

4/  1  2/75 

in 

5  7 

0 

296-36 

5757 

”*  1  0 

•  01 

0*00 

0*  00 

0*00 

0*00 

5 

4/1 3/75 

7 

55 

0 

297.21 

7015 

•  ol 

•  no 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

6 

4/ 1 3/75 

in 

31 

0 

297.23 

7  171 

- .  u5 

•  00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

7 

4/14/75 

9 

44 

0 

297.86 

85  0  A 

-•Ob 

•  00 

0*00 

0  •  00 

0  *00 

o»oo 

3 

4/15/75 

9 

3 

0 

29S • 68 

9903 

•20 

•  OA 

•79 

•63 

0*00 

0*00 

9 

4/ 1 6/75 

6 

36 

0 

298.82 

11376 

0  •  OU 

0*00 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

1  0 

4/17/75 

8 

17 

0 

299.26 

12797 

0*00 

0*00 

-•33 

•  1 1 

0*00 

0*00 

1  1 

4/1  ft/75 

8 

27 

0 

299.93 

14247 

0*00 

0*00 

-•38 

•  14 

0*00 

0*00 

1  2 

4/19/75 

8 

55 

0 

300*76 

15715 

0*00 

0*00 

“*20 

•  04 

0  *U0 

0  »oo 

1  3 

4/?n/ 75 

8 

3  J 

0 

30l *31 

17133 

0*00 

0*00 

-•22 

•05 

0*00 

0*00 

1  4 

4/?l/75 

7 

59 

0 

301*87 

16539 

0*00 

0*00 

-•19 

•  04 

0*00 

o»oo 

1  5 

4/72/75 

8 

4  1 

0 

302*33 

20021 

0*00 

0*00 

-•24 

*06 

0  •  00 

0*00 

1  6 

4/23/75 

in 

1  1 

0 

3  0  3  •  0  5 

21551 

0*00 

0*00 

-•01 

•  00 

0  •  UO 

0*00 

1  7 

4/24/75 

0 

5  1 

0 

3  0  3  •  4  7 

2291  1 

0  *00 

0*00 

•00 

.00 

0 . 00 

0.00 

1  9 

4/25/75 

7 

56  J  0 

30  A • 0  8 

24296 

0*00 

0*00 

•22 

•  0  5 

0*  00 

0*00 

1  9 

4/25/75 

in 

5 

0 

30^.63 

25865 

0*00 

0*00 

•  56 

•31 

-•07 

•  ol 

?0 

4/27/  75 

8 

31 

0 

3q5*  47 

2721  1 

0*00 

0*  00 

0*00 

0*00 

-•08 

•  Ol 

21 

4/26/75 

7 

5  0 

0 

306.28 

26610 

0*00 

u  •  0  0 

0*00 

0*00 

•  0  3 

•  ol 

22 

4/29/75 

7 

4ft 

r\ 

\J 

306.91 

3u048 

0*00 

U  *00 

o«uo 

0*00 

•  03 

•ol 

23 

4  /  3  n  /  7  5 

8 

3  1 

0 

307.46 

31531 

0*00 

0  •  no 

0*00 

0*00 

•  0  1 

.00 

24 

5/  1/75 

6 

58 

0 

30  8  *  0 A 

32878 

0  *00 

U  .  0  0 

0*00 

0*00 

•  06 

•  oo 

2  5 

5/  3/75 

7 

5ft 

0 

30^*16 

358  15 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

•  08 

•ol 

26 

5/  4/75 

9 

15 

0 

309  *  46 

37335 

0  *00 

0*00 

n  •  00 

0*00 

-•16 

•  0  2 

INTERCEPT  at  T=i : 

264.19 

236.70 

174.36 

SLOPE  OF  LINE: 

8.59 

15.31 

29.58 

STANDARD  deviation: 

•13 

•34 

*09 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.99 

.97 

1.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


2u5l9.66 


11498.97 


5952.28 


COEFFICIENT  OF  STORapE 


T-ZERu  (DAYS) : 

s: 


1.06 

1 .08E-04 


2.63 

1 .5] E-04 


6.33 

1  •  88E-0  4 
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AM-3  LOWER 
RECOVERY  PUMPING  GS 


DATE/TIME  PUMP  UN: 

5/  5/75 

n :  30 

CORE 

HOLE 

OFF: 

5/2U/75 

in:  o 

CORE 

HOLE 

STATIC  WATER  LEVEL 

(FT)  : 

309.90 

PUMP 

well 

PRODUCTION  RATE  (OA 

l/MIN) : 

667.00 

PUMP 

WELL 

DISTANCE  FROM  PUMPEj  .velL  ( F  T  )  :  774b*nl 


INDIA 

DATE 

Time 

DEPTH 

MINUTES 

DELTA 

DFLTA”SUd» 

(1) 

1 

5/  5/75 

8 

20 

0 

309.90 

4  70 

0*00 

o.oo 

? 

5/  5/75 

9 

35 

0 

30  9 . 80 

545 

0.00 

o.oo 

3 

5/  5/75 

l  2 

5 1 

0 

309.62 

741 

0*00 

0*00 

4 

5 /  6/75 

S 

28 

0 

309.21 

1918 

-.  09 

*01 

5 

5/  6/75 

1  9 

15 

0 

30 6 «  85 

2565 

•  0  1 

•  00 

5 

5/  7/75 

1? 

49 

0 

3  0  6  *  3  b 

3619 

•  0  7 

•  oo 

7 

5/  8/75 

8 

10 

0 

30  7 . 9b 

4780 

.  1  1 

•01 

9 

5/  9/75 

S 

37 

0 

307*49 

6247 

•  0  6 

•  00 

9 

5/10/75 

8 

16 

0 

306.95 

7666 

-.15 

•02 

1  0 

5/11/75 

8 

9 

0 

3  0  6  *  56 

9099 

0*00 

0  *00 

1  1 

5/12/75 

10 

4 

0 

306.07 

1  U  6  5  4 

0*00 

0*00 

1  2 

5/1 4/75 

10 

33 

0 

305 .56 

13563 

0*00 

0*00 

1  3 

5/15/75 

8 

13 

0 

305.31 

1  4863 

0  •  00 

0*00 

1  4 

5/16/75 

10 

12 

0 

304 . 9u 

10422 

0*00 

0*00 

1  5 

5/1.7/75 

in 

4  5 

0 

304*95 

1  7895 

0*00 

0*00 

1  5 

5/18/75 

9 

59 

0 

304.77 

19239 

0*00 

0  *00 

1  7 

5/19/75 

9 

26 

0 

304.55 

20638 

0  .  ou 

0*00 

1  9 

5/20/75 

8 

27 

0 

304.19 

22077 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  AT  T=1 : 

SLOPt  OF  LINE: 
standard  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 


32l.?7 
“3  •  6  b 
•  n9 
.99 


TRANSMISSIVITY  ( GPD/r T  )  j 


-48274. ;?7 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T- AERO  ( DAYS) : 

s: 


.pi 

2. ?0E“04 


Ip  EH 

19 

X 

coohd: 

152310.78 

Y 

cOqru : 

218712*19 

A 

coord : 

158526*87 

Y 

coord: 

223333.98 

delta 

DElTa-SQD 

(2) 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

“•00 

•  00 

»  04 

•00 

“  *  0  6 

•00 

•04 

•  00 

•02 

.00 

-  *  1  4 

•  02 

•  02 

•00 

•13 

•02 

•  08 

•01 

-•11 

•01 

329.33 
“5.76 
•08 
•  99 


-30567.97 


1*64 

“2«  5o£”04 


DELTA 

OELTa-sQd 

(3) 

0*00 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0‘  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0  «oo 

0*00 

u«00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  »uo 

0*00 

0*00 

0 .00 

o 

• 

c 

o 

0*00 

0-00 

o.oo 

0*00 

o.oo 

o.oo 

0.00 

0* 
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J 


1? 


' 


• 

' 

m 


AM-3 


LOWER  'I 


drawdown  PUMPING  gs- 


DatE/tImE  pump  on: 

off; 


5/20/T5  in:  0 

5/26/75  6:55 


core  hole 
CORE  HOLE 


STAT  Ic  WATER  LEVEL  (FT)  : 
PRODUCTION  KATE  (3AL/MIN): 

DISTANCE  from  pumped  WELL  ( F T )  ; 


304.20 

667.00 

7746.01 


PUMP  WELL 

pump  well 


INDE 

a  date 

T  I  ME 

depth 

1 

5/20/75 

2  n 

:  0 

0 

3  0  A . 30 

? 

5/21/75 

B 

:  25 

0 

304.98 

3 

5/22/75 

6 

:  0 

0 

306.13 

4 

5/23/75 

8 

:  24 

0 

307-34 

5 

5/24/75 

1  1 

:  52 

0 

308.47 

6 

5/25/75 

n 

:so 

0 

309.86 

I  nte 

RCEPT  AT  T= 1 

• 

slo^e  of  line: 

STamoaHo  DEVIATION: 

coefficient  of  determination: 
TRANSMISSIVITY  (GPD/ET ) : 

COE-FICIENT  of  storage 

T-ZERO  (DAYS) ! 
3  ! 


MINUTES 

delta 

DELTa-SQD 

(1) 

600 

0.00 

0*00 

1345 

o.ou 

0*00 

27  6  0 

.17 

.  n  3 

4224 

-•19 

•  04 

587? 

-.28 

.  08 

731  n 

•30 

"09 

276.67 
8.51 
•  24 
.97 

20688.63 


1.19 

1 . 23E-Q4 


r 


(-ER 

19 

6  COORD: 

152310*78 

Y  CUORD! 

218712.19 

x  coord: 

158526*87 

y  coord: 

223333.98 

delta 

DELTa-SQD 

(2) 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 
0»00 
0‘00 
0 .00 


0.00 


DELTA 

DELTa-SQD 

(3) 

0.00 

O.uo 

0.00 

0.00 

o»uo 

0 .00 

0  «uo 

o»oo 

0*00 

0 . 00 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

0*00 

0.00 


0.00 


/“v 


0.00 


0.00 


0* 


0* 


% 
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1a 


\ 


' 

0  • 

• 

I 


h 


DATE/TIME  PUMP  ON: 

OFF: 


5/26/75  6  5  55 

6/  5/75  11:  0 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT): 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN)  : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELl  (FT)! 


310.87 
667 . 0  0 
7 74b »  0  1 


AM-3 


LOWERi 


HFEfl 


RECOVERY  PUMPING  6S*l9 


CORE  HOLE  X  COORD!  152310*78 
CORE  HOLE  Y  COORD!  218712*19 


PUMP  WELL  X  COORD!  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORD!  223333*93 


INDEX 

DATE 

TIME 

DEPTH 

minutes 

delta 

DELTa-SQD* 

<1> 

Delta 

DELTa-SQD*. 

(2) 

delta 

delta 

<3> 

-SOD. 

1 

5/?h/75 

8 

20 

0 

310.84 

35 

0 

*00 

o  •  no 

O 

o 

• 

c 

0.00 

0*00 

0 

.00 

2 

5/26/ 75 

1  5 

42 

0 

310.37 

527 

0 

*  0  0 

0*00 

n*00 

0*00 

U  •  00 

0 

.00 

3 

5/26/75 

13 

3  7 

0 

310*78 

7  0  P 

0 

•  OO 

o  •  no 

0*00 

0  •  00 

0  •  00 

0 

•  oo 

4 

5/27/75 

8 

5  9 

0 

310.67 

1564 

mm 

.  03 

*  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

5 

5/28/75 

1  2 

26 

0 

310.14 

3211 

- 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

6 

5/29/75 

3 

50 

0 

309.96 

4435 

•  04 

•00 

n«oo 

0*00 

0‘00 

0 

.00 

7 

5/ 3  n/ 75 

8 

50 

0 

309.79 

5875 

•  0  9 

•01 

0*00 

u  •  oo 

0*00 

0 

.00 

3 

5/31/75 

3 

25 

0 

309.56 

7290 

•U2 

•  0  0 

0*00 

0‘00 

0*00 

0 

•  oo 

9 

6/  1/75 

8 

54 

0 

309*  35 

8759 

- 

•  0  5 

•  00 

0*00 

0*00 

0*U0 

0 

•  oo 

1  0 

6/  2/75 

8 

30 

0 

303*31 

10175 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  1 

6/  3/75 

9 

1  ) 

0 

309  •  06 

11664 

- 

*10 

•01 

0  •  00 

U  •  00 

0*00 

0 

•  oo 

)  2 

6/  4/75 

9 

14 

0 

3  0  9 . 0  5 

13099 

- 

•  Ob 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  3 

6/  5/75 

8 

1  1 

0 

309*10 

14476 

*  0  G 

•  0  1 

0  •  oo 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

INTERCEPT  at  t  =  i  : 

316.26 

o.oo 

0*00 

SLOPt  OF  LINE: 

-1 .74 

o 

• 

o 

o 

0.00 

STANDARD  deviation: 

*  O  6 

0  *00 

0  *00 

COEFFICIENT  UF  DETERMINATION! 

.99 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT) ! 

“101221.23 

0.00 

o.oo 

COEFFICIENT  Of- 

8  TpRAGE 

T-ZERO  (DATS) ! 

.87 

0.00 

0.00 

s  *. 

-4.4UF-04 

0. 

0. 
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• 

. 

. 
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Cl  7  u  2  UPPER 
DRAWDOWN  PUMP  I  MG  TO 


DAT'/ TIME  PUMP  UN;  1/7/75  1 0 :  u 

OFF:  1/29/75  1 3 : 1 0 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT)  : 

PRODUCTION  RATE  ( GAL/M  I N )  : 

DISTANCE  FRuM  PUMPED  rtELL  (FT): 


INDE* 

date 

time 

depth 

) 

1/  7/75 

10 

15 

0 

49.80 

2 

1/  8/75 

14 

22 

0 

59 . 5q 

1/  8/75 

17 

10 

0 

6  0.00 

4 

1/10/75 

B 

10 

0 

59. 9() 

1/1 n/75 

1  5 

29 

u 

6  ( 1  •  0  0 

5 

1/11 /75 

0 

25 

0 

60-20 

7 

1/11/75 

1  4 

13 

0 

60 . 5o 

b 

1/11 /75 

21 

59 

0 

60  *  8() 

9 

1/12/75 

9 

8 

0 

60.7o 

1  0 

1/12/75 

15 

8 

0 

6  0  *  7  0 

1  ] 

1/12/76 

16 

45 

0 

6  0  •  8  0 

1  2 

1 / 1 3/75 

6 

17 

0 

60*80 

1  3 

1/14/75 

7 

3*+ 

0 

60.48 

1  4 

1/14/75 

21 

7 

0 

6  0*59 

1  5 

1/1 5/75 

8 

<+ 

0 

60*64 

1  6 

1/16/75 

20 

23 

0 

60  *68 

1  7 

1/18/75 

10 

3 

0 

6 1  •  0  7 

1  8 

1/17/75 

8 

4  7 

0 

60*96 

1  9 

1 /I  7/75 

19 

17 

0 

60 .96 

20 

1/18/75 

in 

28 

0 

6  0  *97 

2] 

1/18/75 

22 

4  3 

0 

6  1  •  0  7 

22 

1/19/75 

7 

35 

0 

61  *  1  4 

23 

1/19/75 

18 

0 

0 

bl  •  24 

24 

1/20/75 

11 

4b 

0 

61*12 

2  5 

1 /20/75 

15 

1  4 

0 

61  •  0  4 

26 

1/20/75 

1  9 

31 

0 

61*28 

27 

1 / 2 1 / 75 

8 

lb 

0 

61  • 3  ( > 

23 

1/2 1 /75 

17 

32 

0 

61*23 

29 

1 /22/75 

1? 

3  d 

0 

o  1  *57 

30 

1 /22/75 

17 

20 

0 

6  1  *64 

31 

1/23/75 

13 

4b 

0 

6  1.54 

3? 

1/23/75 

1  8 

7 

0 

b  1 . 65 

33 

1/24/75 

J.  2 

1  5 

0 

6  1*69 

34 

J /?4/75 

1  6 

i  0 

0 

61*52 

35 

1 / 26 / 75 

1 1 

1  b 

0 

6  1  *  b  6 

38 

1 / 26/75 

2n 

34 

(.) 

6  1*81 

3  7 

1 Z26/75 

7 

49 

0 

61  *65 

3  6 

1 /26/75 

1  9 

56 

0 

bl  *  75 

39 

1  /  2  7  /  7  5 

7 

6  o 

0 

bl  .90 

4  n 

1/27/75 

1  8 

1  7 

0 

o  1  *83 

4  1 

1  /2fc/75 

7 

30 

0 

6  1  »  f  4 

intercept  AT  T=i: 
slope  of  line: 


CORE 

hole 

COKE 

HOLE 

48.80 

PUMP 

well 

76.70 

RUMP 

WELL 

40.39 

MINUTES 

delta 

DELTa-SQ[)« 

<1> 

15 

0-00 

0*00 

i7o? 

>16 

•  0  3 

3310 

•  12 

•01 

4210 

-•  13 

•03 

4649 

-•  16 

•  0  3 

5185 

“  •  U  5 

*  00 

6013 

•  1.3 

•02 

6479 

•37 

•13 

7148 

*  19 

•03 

7508 

•  15 

•  02 

7725 

•  22 

•  0  5 

0537 

•  1  4 

•02 

9934 

-•30 

•  0  9 

1  0  74 7 

“  •  26 

*07 

1  i  4  0  4 

-•2b 

•07 

12143 

-•27 

•07 

12963 

•  0  7 

•  00 

14327 

-  *  22 

•05 

1  A9b7 

- .  26 

•07 

15868 

-•20 

•  04 

1  0  6  0  3 

-•13 

•  0  2 

17135 

-•09 

•01 

17760 

“•02 

•  00 

16826 

-•19 

*  0  3 

19o34 

-•27 

•  08 

19291 

“  •  0  5 

•  00 

2  0  0  5  6 

~  »  0  6 

•  00 

20612 

-.15 

•02 

21758 

.15 

*  0  2 

22040 

•21 

•  0  4 

23266 

•  06 

.00 

23527 

•  16 

•  03 

2  4  6  1  5 

*  1 5 

•02 

24970 

-.02 

•  00 

25996 

*  1  1 

•01 

2b554 

•24 

•05 

27229 

•  (J  4 

•  0  0 

27956 

.12 

•01 

286  7  0 

.15 

.02 

29297 

.16 

»  0  3 

30  0  90 

•  05 

•  00 

53 .  ?5 
1 . 88 


I  er 

3 

*  COORD!  163314.86 

Y  COORD!  228928.97 

x  COORD:  163350*43 

Y  COORD!  228949.10 


delta  delTa-sqd.  delta  delta 

<  2  )  (  3  ) 


n 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

uo 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

UO 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

uo 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

n 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

uo 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

uo 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

UO 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

u 

00 

0 

00 

0 

n 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

UO 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

u 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

UO 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

uO 

0 

n 

00 

0 

00 

0 

UO 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

uo 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

n 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

-RfgG P 


-SQD 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

uO 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

uO 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 


0.00 

0  .  C() 


o.oo 

0.00 


' 

. 

' 

standard  ^WtTlON: 

CUEFF  ICIEI^^F  DETERMINATION 


1  8 
<91 


TRANSMISSIVITY  (bPO/FT) : 


10748. ?l 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERU  (DAYS) : 
S  I 


.no 

5.R4F-0S 


0.00 

0  •  00 


0.00 


0 .00 

0  . 


0.00 

0«00 

o.oo 


0.00 

o. 
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a 


2-1 


DaTE/TIME  pump  UN: 

OFF : 


1/28/75  1 3 : 1 o 

2/15/75  13110 

61.80 
7.6.70 
40*39 


STATIC  WATER  level  (FD: 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN): 
OISi'ANCE  FROM  PUMPEU  W£LL  (FT): 


Ct  702 


UPPER 


recovery  pumping  tq 


CORE  HOLE 
COhE  HOLE 

PUMP  WELL 

pump  well 


D=  A 

date 

TIME 

depth 

MINUTES 

delta 

JFLTa-SUD 

<1> 

) 

1 /P8/75 

13 

11 

5 

61.30 

1 

0*00 

u*00 

p 

1 /28/ 75 

1  3 

12 

0 

6  1  •  9() 

2 

0  *00 

0*00 

3 

1 /2H/75 

13 

13 

0 

61.  •  8  0 

3 

0*00 

0*09 

4 

1/68/75 

13 

14 

10 

61 .80 

4 

0*00 

0*00 

5 

1/28/75 

13 

1  5 

0 

61  •  7  0 

5 

0*00 

0  *00 

6 

1  /  2  8  /  7  5 

13 

1 6 

0 

6  1*60 

6 

0*00 

0*00 

7 

1 / ?8/75 

13 

1  7 

0 

6  1  •  6  0 

7 

0*00 

0*00 

8 

1/28/75 

13 

13 

0 

6  1  •  5  U 

8 

0  •  U  0 

0*00 

9 

1/28/78 

13 

19 

0 

61  .30 

9 

0*00 

0*00 

1  0 

1/28/75 

13 

20 

0 

61  .20 

10 

0*00 

0*00 

1  1 

1 /2R/75 

13 

22 

0 

SO  •  9o 

12 

0*00 

0*00 

1  2 

1/28/75 

13 

24 

0 

6  0  »  6  0 

14 

-•13 

•02 

1  3 

1 /2B/75 

13 

26 

0 

6  0*20 

16 

*  02 

•  00 

1  4 

1 /2R/75 

13 

26 

0 

59*80 

18 

•  09 

•01 

1  5 

1 /?8/75 

13 

3() 

0 

59*40 

20 

*  12 

•02 

1  6 

1/28/75 

J  3 

32 

0 

59*00 

22 

•  1  1 

•  0  1 

1  7 

1/28/75 

13 

34 

0 

58*60 

24 

•  06 

•  00 

1  8 

1/28/75 

1  3 

3b 

0 

58*30 

26 

•  0  9 

•  nl 

1  9 

1  / ? 8 /  7b 

13 

38 

0 

5  7 . 9  ij 

28 

-•oi 

•  00 

20 

1/28/75 

13 

4 t) 

0 

57  •  60 

30 

“  •  05 

•00 

21 

1 /2B/75 

i  3 

4  5 

0 

56*9o 

35 

-*  1  1 

•01 

2  ? 

1 /?8/75 

1  3 

5.) 

0 

5  6*4  0 

<*.n 

“  •  06 

•  00 

23 

1 /?8/75 

13 

55 

u 

55*8  0 

45 

- « 1  c 

•03 

24 
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RECOVERY  PUMP  I  MG  US-18 
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1  f. 

6/  5/75 

1  1 

15 

0 

55*65 

15 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

6/  5/75 

11 

1.7 

0 

55*63 

17 

0  *00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

1  2 

6/  5/75 

11 

19 

0 

55*68 

19 

0*00 

0  *00 

o«oo 

0  •  00 

0*00 

o»oo 

1  3 

6/  5/75 

1  1 

23 

0 

55*62 

23 

0*00 

0*00 

0*00 

0»  00 

0*00 

0*00 

1  4 

6/  5/75 

11 

27 

0 

55*58 

27 

0*00 

0  •  0  0 

o»  00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  5 

6/  5/75 

1 1 

22 

0 

55*54 

22 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

1  6 

6/  5/75 

11 

27 

u 

55*56 

27 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

1  7 

6/  5/75 

1  1 

42 

0 

55*45 

42 

•o9 

•  01 

n*00 

0  •  00 

0  •  uO 

0  *00 

1  8 

6/  5/75 

1  1 

49 

0 

55.37 

49 

•  1U 

•01 

0*00 

0-00 

0*00 

o»oo 

1  9 

6/  5/75 

13 

55 

0 

55-33 

55 

*13 

•02 

0*00 

0  •  00 

0  •  u  0 

o»oo 

20 

6/  5/75 

12 

3  0 

0 

55.20 

70 

•  14 

•02 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

21 

6/  5/75 

1? 

21 

0 

55.11 

83 

.14 

•  02 

0  *00 

0»00 

0*00 

0.00 

22 

6/  5/75 

1  2 

31 

0 

54.99 

91 

•o9 

•01 

0*00 

0*00 

0  «00 

0  -00 

23 

6/  5/75 

12 

4  7 

0 

54.9() 

107 

•10 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

24 

6/  5/75 

13 

0 

0 

54.81 

120 

•  08 

•01 

0*00 

0*00 

0  «00 

0*00 

?  5 

6/  5/75 

13 

22 

0 

54.70 

142 

•  07 

•  00 

0  •  00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

26 

6/  5/75 

13 

45 

0 

54.57 

165 

•  03 

•  00 

0*00 

0*00 

0  »00 

0.00 

27 

6/  5/75 

1  4 

1  3 

0 

54.41 

1  93 

-.04 

•  00 

0*00 

0  »00 

0*00 

0*00 

28 

6/  5/75 

14 

49 

0 

5  4.35 

229 

»  00 

•00 

0  *00 

0*00 

0  •  u  0 

0*00 

29 

6/  5/75 

15 

23 

0 

5  a  •  2  3 

261 

-  *  04 

•  00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

3  {) 

6/  5/75 

i  5 

b  o 

0 

59.13 

290 

-.07 

•01 

0  »00 

0  *00 

0«00 

o«oo 

31 

6/  5/75 

1  6 

54- 

0 

53.99 

354 

-•09 

•  0  1 

n»oo 

0*00 

0  •  0  0 

0*00 

3? 

6/  5/75 

17 

53 

0 

53.91 

413 

-  *  08 

•01 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

33 

6/  5/75 

19 

3  (J 

0 

53.75 

510 

-•12 

•  0 1 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

34 

6/  5/75 

22 

0 

0 

53.59 

660 

-•12 

•  nl 

n*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3  b 

6/  5/75 

23 

50 

0 

5  3.50 

770 

-•12 

•01 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

o«oo 

36 

6/  6/75 

2 

50 

0 

53.34 

950 

-.15 

•02 

0  »00 

0  «00 

0*00 

o«oo 

37 

6/  6/75 

6 

5  7 

0 

53*25 

1197 

-•10 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

38 

6/  6/75 

12 

3 

0 

53*03 

1503 

“•21 

.  0  4 

0*00 

0*00 

0*00 

Q«00 

3  9 

6/  6/75 

18 

4 

0 

52.90 

18  64 

-.19 

•  03 

O»(J0 

0*00 

0*00 

0*00 

4  0 

4] 

42 

43 

6/  7/75 
6/  7/75 
6/  7/75 
6/  7/75 

1 

7 

1  3 
21 

5 

4  8 

7 

1  3 

0 

0 

0 

0 

52*31 

52*72 

52*70 

52*58 

2285 

2688 

3007 

3493 

-  *  1  5 
-•lb 

-•  1  U 
-•13 

•02 
•  02 
•  0  1 
*  n2 

0*00 

0*00 

0  •  00 
0*00 

0-00 

U  *00 
0*00 
0*00 

0  •  00 

0  •  0  0 

0*00 

0  »uo 

o»oo 

oioo  [~RBOSP  PROGRESS  REPORT 

o»oo 

4  4 

6/  8/75 

7 

13 

u 

52*53 

4093 

-•08 

•01 

0*00 

0*00 

0«00 

0  »oo 

4  ^ 

6/  a/ 75 

1  3 

4  0 

0 

52*40 

4780 

-•  3  2 

•  n  l 

0*00 

0*00 

0  •  uO 

0  •  00 

■ 

. 

- 

.  r  ■' 


AS 

6  5 

7 

4  o : 

0 

52.42 

55b0 

-.01 

.no! 

m  o*oo 

o.oo 

o.uo 

o.oo 

4  7 

6  ^^^5 

18 

4b  : 

0 

52.31 

b226 

”  •  05 

•  oo^i 

W  o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

4  B 

6/10/75 

7 

35 : 

0 

52*27 

b995 

” «  02 

•00 

0*00 

0*00 

0  *00 

o«oo 

4  9 

6/ 1 n/75 

2o 

49 : 

0 

52.19 

^789 

“»  (j4 

•  00 

o»  oo 

0-00 

0*00 

0*00 

So 

6/  1  1/75 

7 

1  9 : 

0 

52*15 

0419 

*■•1)3 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

51 

6/1 ?/ 75 

7 

35! 

0 

52-19 

9875 

•  10 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5  2 

6/13/75. 

9 

5: 

0 

52.  |)9 

114o5 

•09 

•01 

0*00 

0*00 

0‘00 

0  •  0  o 

5  3 

6/1  A/75 

7 

5n  : 

0 

52  *  I  U 

12770 

•17 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

54 

6/15/75 

S 

1 : 

0 

52.77 

14221 

•  9u 

•92 

0-00 

0  •  00 

0*00 

0  •  00 

INTERCEPT  AT  T-i : 

SLU^t  OF  LINE: 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION; 


57.6) 

0*00 

0*00 

-1.38 

o.oo 

o.oo 

•  1  B 

0*00 

0*00 

.97 

0*00 

o.oo 

TRANSMISSIVITY  (  GH'J/F  I )  : 


33224.99 


0-00 


U»00 


COEFFICIENT  OF  STORhGE 

T-2ERO  (DAYS) : 

s : 


.02 

-b • 64E”0  3 


0.00 

0  * 


0.00 

0  • 


*3 
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CF  702  UPPER 


uKaWOOWN  PUMPING  bS 


UaTE/TIME  pump  ON:  4/  8/7?  11. 

OFF:  5/  5/75  0 

ST  A 1 lc  WATER  LEVEL  (FI)  : 
PRODUCTION  RATE  (bAL/iUN): 
DISTANCE  FROM  PUMPEU  WELL  (FT): 


0 

CORE 

HOLE 

0 

CORE 

HOLE 

49 .  ?5 

PUMP 

WFLL 

6R7  •  0  0 

PUMP 

well 

7364  •  o2 

inde  * 

DATE 

time 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DeLTa-SUD 

<1> 

] 

4/  9/75 

12 

SO 

0 

49.60 

1550 

0-00 

0*00 

? 

4/1 o/75 

i? 

4  ! 

0 

49.91 

2981 

0-00 

0*00 

3 

4/11/75 

I  4 

18 

0 

50 . 12 

4518 

0-00 

0  •  0  0 

4 

4/1 ?/7 b 

1  3 

52 

0 

50-21 

593? 

0*00 

o  •  00 

5 

4/13/75 

1  1 

4  o 

0 

5  0  *  2 

72  40 

0*00 

0  •  00 

£ 

4/ 1 4/75 

1  1 

14 

0 

50.35 

8654 

0  *  ou 

0*00 

7 

4/1 5/75 

1  1 

44 

0 

5  0  *  4  6 

10124 

-  12 

•0  1 

8 

4/16/75 

L  4 

28 

0 

50  *54 

11728 

•  0  2 

•  00 

9 

4/1 7/75 

I  0 

53 

0 

50.55 

12953 

-.09 

•  0  1 

1  (i 

4/18/75 

n 

?1 

0 

50-70 

14421 

-•07 

•  00 

1  1 

4/1 9/75 

n 

47 

0 

50.81 

15867 

•  0  3 

•  no 

1  ? 

4/?n/ 75 

12 

22 

0 

51-01 

173b? 

•  0  2 

•00 

1  3 

4/21 /75 

i  i 

0 

0 

51-10 

18720 

•02 

•  00 

1  4 

4/22/75 

1 1 

29 

0 

51*16 

20  1  89 

-•02 

•  00 

1  5 

4/23/75 

l? 

32 

0 

51-86 

2169? 

-•oo 

•  no 

1  6 

4/?4/75 

12 

4 

0 

51-42 

23104 

•  08 

•01 

1  7 

4/25/75 

1  0 

43 

0 

51-34 

2  4  4  b  3 

-  •  0  7 

•  00 

1  8 

4/26/75 

1? 

58 

0 

51  -43 

26  0  38 

-•  05 

•  00 

1  9 

4/27/75 

1 1 

4 

0 

51-43 

273b4 

-■11 

•01 

?o 

4/2«/75 

1  n 

54 

0 

51-56 

26794 

“  •  OP 

•  00 

?1 

4/29/75 

14 

0 

0 

5  1  -  6  0 

30  4  2  0 

-  •  0  7 

•  01 

22 

4/30/75 

10 

5<* 

0 

5  1  •  7  u 

31674 

-•02 

•  00 

?3 

4/30/75 

14 

30 

0 

51.76 

3  i  8  9  0 

•  0  3 

•  00 

24 

5/  1/75 

9 

7 

u 

51-77 

33007 

”•00 

•  00 

25 

5/  3/75 

7 

23 

0 

52.Q3 

35783 

•  1  6 

•  0  3 

?6  5/  4/75 

INTERCEPT  Al  T= l 

1? 

• 

20 

0 

52.01 

37520 

•  0  8 

•01 

39.14 

SLOPE  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


2.80 
•  07 
.98 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FD: 


62990  .  1  8 


COEFFICIENT  OF  STuRAbt 


T-/ERU  (DAYS) ! 
S : 


2.87 

1 .OOF-O  3 


•ER 


coord: 

163314.86 

coord: 

228928*97 

COORD: 

158526.87 

coord: 

223333*98 

delta 

DELTa-SQD. 

delta 

delTa-squ 

(2) 

(3) 

0*00 

o 

o 

• 

o 

0*00 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0*00 

o«uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

0.00 

0*00 

0*00 

0  *uo 

0  *00 

0*00 

0*00 

0  •  U  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0  *00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

n  •  oo 

0*00 

0*U0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0 

0 

• 

0 

0.00 

0.00 

0*00 

0  *00 

0-00 

0.00 

0 .00 

o.ou 

0.00  0.00  . . - . - . - 
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CL  7o2 


UPPER 


RECOVERY  PUMP  I  W 


m 


IFER 

-19 


DATE/ TIME  PUMP  ON: 

OF  F: 


5/  5/ 75  0:30 

5/20/75  in:  0 


CORE  HOLE  X  COORD:  163314.86 
CORE  HOLE  Y  COORD!  228928.97 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 

production  rate  (gal/min) : 
DISTANCE  from  pumped  WELL  (FT): 


b  2  .  n  9 
667.no 
7364.02 


PUMP  WELL  X  COORD:  159526.87 
PUMP  WFLL  Y  COORD?  223333.96 


INdE* 

DATE 

time 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

OELTa-SQd* 

<1> 

delta 

delTa-sqq • 
(2) 

DELTA 

DELTA 

(3) 

-SUQ. 

1 

5/  5/75 

1  (> 

0 

52.09 

578 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0 

.00 

g* 

5/  6/75 

i  n 

O  ( 

0 

51 .95 

2()<f7 

-.  01 

•  00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0 

.00 

3 

5/  7/75 

14 

3wo 

0 

51.68 

3725 

-.09 

•  ni 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

A 

5/  6/75 

J  n 

3b 

0 

51*67 

<+925 

-•01 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

5 

5/1 n/75 

in 

53 

0 

51.d( 

7823 

•0  7 

•01 

0  *00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

6 

5/11 /75 

9 

5  0 

0 

51 .51 

V200 

•02 

» 00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

7 

5/1 ?/75 

1  n 

5  3 

0 

51 .47 

1  0  7  0  3 

•  o3 

•  no 

n  •  00 

0*00 

0  •  UO 

0 

•  00 

9 

5/1 3/75 

n 

34 

0 

51.50 

12184 

•  1  u 

•nl 

0*00 

0-00 

0*U0 

0 

.00 

9 

5/14/75 

1  0 

56 

0 

5  1  »  4b 

13586 

» 1  0 

•  nl 

0*00 

0*00 

0  •  uO 

0 

•  00 

i  n 

5/15/75 

9 

i 

0 

51*31 

14911 

-•  02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

]  i 

5/16/75 

1  n 

5  u 

0 

51  .26 

1  o460 

-  •  04 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

l  ? 

5/17/75 

1 1 

9 

0 

51.23 

17919 

-  •  05 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

1  3 

5/1  R/75 

1  n 

45 

0 

51  *28 

19335 

•  03 

•  no 

n  *oo 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

14 

5/1R/75 

10 

3n 

0 

51*10 

2  0  7  6  0 

-  •  1  3 

•  02 

0‘00 

0  *00 

0*00 

0 

•00 

INTERCEPT  at  t  =  1 : 

SLO=t  OF  line: 
standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT) : 


54.34 

0.00 

0.00 

-.72 

0.00 

0.00 

*n7 

0*00 

0*00 

.91 

0.00 

0.00 

244332.07 

0 .00 

0.00 

COEFFICIENT  of  storage 

T-ZERU  (DAYS) : 

b  • 


.93 

-1 . 25E-03 


0.00 

0. 


0.00 

0. 
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6:55 
1 1  :  0 

66  •  ?  9 

bhj  .no 

DISTANCE  FROM  PUMPED  hELL  ( F T ) S  7364. 02 


DATE/TIME  PUMP  UN;  5/26/75 
OIF:  6/  s/75 

STATIC  WATER  LEVEL  iFI): 
PRODUCTION  RATE  (  (jAl/M  I N )  ! 


CE  702 

UPPER  '0^ 

FER 

RECOVERY 

PUMPING  G$- 

T9 

CORE  HOLE 

x  coqrd: 

163314.86 

CORE  HOLE 

Y  coord: 

228928.97 

PUMP  WFLL 

x  COORD! 

158526*87 

PUMP  WFLu 

y  coord: 

223333.98 

1NDea 

date 

TIME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

dflta-sqd* 

1 1  > 

delta 

DELTA-SOD. 

(2) 

DELTA 

DELTA-SQD. 

(3) 

1 

5/26/75 

9 

31 

0 

56-29 

96 

0 

•00 

0*00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0.00 

? 

5/26/75 

1  7 

5d 

0 

56.13 

663 

- 

.01 

•  00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

3 

5/27/75 

7 

22 

0 

5  6  •  o  f 

I4&7 

«  04 

*00 

0»00 

0«00 

0*00 

0  *oO 

4 

5/29/75 

8 

1  0 

0 

55.86 

4395 

- 

•02 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/30/75 

8 

15 

0 

55*83 

584  0 

- 

•  0  2 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

6 

5/31/75 

9 

0 

0 

55.78 

7265 

- 

•  04 

•00 

0  •  00 

0*00 

0*U0 

0*00 

7 

6/  1/75 

8 

19 

0 

55.78 

8724 

- 

•ol 

•00 

0*00 

0.00 

o»uo 

0  .  uo 

B 

6/  2/75 

10 

52 

0 

55*84 

1 1/  3  1  7 

•  0  7 

•01 

o*oo 

0*00 

o*uo 

0*00 

9 

6/  A/75 

8 

13 

0 

55.72 

11598 

- 

•03 

•  0  0 

0*  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  n 

6 /  4/75 

H 

10 

0 

55*74 

13035 

•00 

•  00 

0*  00 

0*00 

0*  uo 

0*00 

1 1 

6/  5/75 

7 

50 

0 

55*74 

14455 

•  02 

•  00 

0«  00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  AT  T=i: 

57.02 

0.00 

0.00 

Slope  of  line: 

-.31 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATIONS 

•  03 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  UF  DETERMINATION? 

.94 

o 

• 

o 

o 

0*00 

TRANSMISSIVITY 

( GPD/F  T ) : 

“565372.04 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF 

storage 

T-ZERO  (DAYS) : 

.  1  5 

0.00 

0.00 

S : 

-4.74E-04 

0. 

0. 

pRBOSP  PROGRESS  REPORT 


30 


. 

Hi 

i 

lE  7  02  LUWtK'l,^^  If  ER 
□  R A wVDUvVisJ  PUMPING  G5*l6 


DA T=/ TIME  PUMP  UN: 

2/15/75 

13:  o 

CORE 

HOLE 

X 

COORD: 

163314.86 

OFF  : 

3/  9/75 

1? :  30 

CORE 

HOLE 

Y 

cOuRU : 

228928*97 

STATIC  w  A  T  F  R  LEVEL 

(Fi)  : 

20 .70 

PUMP 

well 

X 

COQRD : 

155352*57 

PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN): 

123.00 

PUMP 

WELl 

Y 

COORD : 

217387.19 

DISTANCE  FROM  PUMPED  « ELL  (FT):  14021.80 


I  NOE* 

date 

TIME 

depth 

MINJTES 

delta 

DFLTa-SQd* 

DELTA 

DELTa-SQD. 

DELTA 

DELTa-SDd. 

U  ) 

(2) 

(3) 

1 

2/16/75 

1  3 

30 

0 

20.7o 

1470 

*  0  5 

•  00 

o«oo 

0.00 

0*00 

0.00 

? 

2/17/75 

i  1 

21 

0 

20.98 

2731 

-•04 

«00 

0*00 

0*00 

o.oo 

0.00 

3 

2/ 1 8/75 

i  0 

46 

0 

21  .24 

4136 

- « 02 

.00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0.00 

4 

2/ 19/75 

12 

4  4 

0 

21.41 

5744 

-•  03 

.  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2/20/ 7b 

13 

5  2 

0 

21  .51 

725? 

- « 0  7 

•00 

0-00 

0*00 

0  *U0 

o»oo 

5 

2/21 / 75 

14 

33 

0 

21.79 

6733 

.  1 1 

•  0  1 

.  1 1 

.01 

0*0  0 

0.00 

7 

2/22/75 

10 

27 

0 

21 .87 

9927 

0  •  00 

0  *  0  0 

-  .  04 

•  00 

0*  JO 

0*00 

3 

2/23/75 

13 

43 

0 

22.33 

11563 

0*00 

0*00 

•15 

•02 

0*0  0 

o»oo 

9 

2/24/ 7b 

1? 

26 

0 

22.40 

12926 

0*00 

0*00 

*02 

•  00 

0*00 

0.00 

1  0 

2/25/75 

1  1 

3 

0 

22.43 

14288 

0*00 

0*00 

-»_08 

•01 

o*uo 

0*00 

1  1 

2/26/75 

9 

4 1) 

0 

22.59 

1^640 

0*00 

0*00 

-•13 

•02 

0*00 

0*00 

1  2 

2/27/75 

10 

13 

0 

2  2  *  8  j 

17113 

0*00 

0*00 

-  •  08 

*01 

0*00 

0*00 

1  3 

2/28/75 

11 

45 

0 

22*96 

18645 

0*00 

0*00 

-•07 

*01 

0*00 

0 . 00 

1  4 

3/  1/75 

1  0 

5  4 

0 

23.12 

20034 

0*00 

0*00 

-.  0 4 

*00 

0*00 

0*00 

1  5 

3/  2/75 

1 1 

46 

0 

23.26 

2  I  5  26 

0*00 

0*00 

-.03 

.00 

0*00 

0.00 

1  6 

3/  3/75 

11 

15 

0 

23.41 

22935 

0*00 

0*00 

*01 

•  00 

0  •  U  0 

o»oo 

]  7 

3/  4/75 

1(1 

3? 

0 

23-50 

2433? 

0-00 

0*00 

-•ol 

•00 

0*00 

0*00 

1  3 

3/  5/75 

10 

7 

0 

23.56 

25747 

0*00 

0*00 

-.05 

•  00 

0*00 

0*00 

1  9 

3/  6/75 

12 

5 

0 

23.68 

27308 

0*00 

0*00 

-.03 

•  00 

0  *  U  0 

0*00 

2rj 

3/  7/75 

]  0 

32 

0 

23.95 

2865? 

0*00 

0*00 

•15 

*02 

0*00 

0*00 

?1 

3/  8/75 

1  0 

17 

0 

2  4.00 

30  0  77 

0*00 

0*00 

•11 

•01 

0*00 

0*00 

2? 

3/  9/75 

9 

31 

0 

23.98 

31471 

0*00 

0  *00 

•01 

•00 

0  *00 

0*00 

INTERCEPT  at  T=i  : 

SLO=E  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DE  TERMINATION: 


16.43 

1.33 

.06 

.97 


5  *  4R 
4.11 
•  08 
.  99 


0*00 
0.00 
0  *  Ou 
0.00 


TRANSMISSIVITY  UiPO/Ff): 


24382.28 


7901.39 


0.00 


COEFFICIENT  OF  GTuKaGE 


T-ZERu  (DAYS)  : 

S : 


1.11 

4. 1 2E-05 


3.50 

4.22E-05 


0.00 

0* 
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3  V 


■ 

. 

.. _ „ 


•:  , 

-  ■ 


. 

■ 

CE  702  L0WE^^p|  JlFER 

URftWDOwN  pumping "gs-i 7 


■ 

OATE/TIME  pump  ON:  1/  6/75  16:  0 

OFF:  1/11/75  9*28 


CORE  HOLE  X  COORD!  163314.86 
CORE  HOLE  Y  COORD!  228928*97 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  13.80 
PRODUCTION  RATE  (GAL/HIN):  ?75.00 
DISTANCE  from  PUMPED  WELL  (FT):  11638.42 


PUMP  WELL  x  COORD!  151719.55 

pump  well  y  coord:  229929.78 


INDcX 

OATe 

TIME 

1 

1/  8/75 

14522 

0 

? 

1/  9/75 

17:  l  0 

0 

3 

1/10/75 

8 :  1  0 

0 

4 

1/10/75 

15:  27 

0 

5 

1/11/75 

0 : 22 

0 

INTERCEPT  at  t=i : 

SLOPt.  OF  LINE: 

STANDARD  DEVIATION! 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DFLTA-SQD 

<1> 

13.80 

2782 

•  oi 

•  00 

14.60 

4390 

*00 

•  00 

14.90 

5290 

-.03 

•  0  0 

15.Q0 

9727 

-•07 

•00 

15.30 

&262 

•  0  8 

•01 

“  •  23 

4.n  7 
•  05 
.69 


Delta 

DELTA-SOD* 

(2) 

delta 

DELTa-SQD 

<3) 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0  »00 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


17834.56 


0.00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  SToRaGE 


w 


T-2ERO  (DAYS) ! 
S: 


1.94 

7.68E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0* 
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3Z 


I 


DATE/TIME  PUMP  UN: 

OF-  F : 


1/18/75  13J  0 

2/  3/75  6530 


CE  702 

QRAwQUwN 


LOWER 
PUMP  I N 


CORE  HOLE  X  COORDS  163314. 8b 
CORE  HOLE  Y  C0QRQ:  228928. 97 


STATIC  WATER  lEVEL  (FT):  15.99 
PRODUCTION  RATE  (uAL/MIN):  275. OU 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  116  38*42 


PUMP  WELL  x  COORD:  151719.55 
PUMP  WELL  Y  COORDS  229929.78 


ND£X 

date 

1  IMe 

DEPTH 

minutes 

Delta 

DeLTa-SQD- 

delta 

delTa-sqd* 

delta 

DELTA-bttD 

<1) 

(2) 

(3) 

1 

1/18/75 

22 

4  0 

0 

15.99 

580 

•  0  9 

•01 

n«oo 

c 

• 

o 

o 

0.00 

o«oo 

2 

1/19/75 

7 

27 

0 

16.25 

1107 

-.11 

•  0  1 

0*00 

0-00 

0*00 

o»oo 

i 

1/19/75 

17 

58 

0 

1  fc *  60 

1738 

-«  ()8 

•  01 

0*00 

0*00 

0‘  00 

0*00 

4 

1/20/75 

n 

45 

0 

1  7  .  o  4 

28  0  5 

•02 

•  00 

o  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

5* 

1/20/75 

]  5 

}  6 

0 

17.16 

3016 

.  o  6 

•  01 

or  oo 

0*00 

0*00 

0-00 

5 

1/20/75 

19 

25 

0 

17.20 

3265 

0*00 

0*  00 

•  16 

•02 

0*00 

0*00 

7 

1/21/75 

9 

0 

0 

17-44 

4  0  20 

0  •  uo 

O’  00 

-•  11 

•  01 

0*00 

0*00 

S 

1/21/75 

17 

3o 

0 

18.05 

4590 

0*00 

0*00 

•  18 

•03 

0*00 

0*00 

9 

1/22/75 

1  2 

35 

0 

16.40 

5735 

0*00 

U  •  00 

-•01 

•  00 

0*00 

0*  00 

1  0 

1/22/75 

17 

]  7 

0 

18.50 

6017 

0*00 

0*00 

-•03 

•  00 

0*00 

0*00 

1  1 

1/23/75 

13 

43 

0 

19-00 

7243 

0*00 

0*00 

•02 

•  00 

0*00 

0 . 00 

1? 

1/23/75 

18 

1  0 

0 

19.04 

7510 

0*00 

0*00 

-•03 

•00 

0*00 

0*00 

1  3 

1  /?4/75 

12 

1  2 

0 

19. 3b 

8592 

0*00 

0*00 

-  •  05 

•00 

0  •  00 

0*00 

1  4 

1/24/75 

1  8 

5 

0 

19.62 

6945 

0*00 

0*00 

•12 

•02 

0*00 

0*00 

1  5 

1 /2F/75 

1 1 

13 

0 

19.64 

9973 

0*00 

0*00 

-•12 

•01 

0  •  uo 

o«oo 

1  6 

1/28/75 

20 

31 

0 

19.67 

1  053  1 

0*00 

0*00 

-•02 

•00 

0  «u0 

0  «oo 

1  7 

1/26/75 

7 

44 

0 

19.94 

11204 

0  .  uo 

U  •  0  0 

-•10 

•01 

0*00 

0-00 

1  5 

1/26/75 

19 

52 

0 

2C  *02 

11932 

0-00 

0*00 

-•18 

•03 

c»oo 

o«oo 

1  9 

1/27/75 

7 

4  7 

0 

20.25 

12647 

0*00 

0*00 

-  •  0  9 

•01 

0  *00 

o«oo 

20 

1/27/75 

IB 

3  6 

0 

20*42 

13276 

0  •  uo 

0*00 

-  •  (j4 

•00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

21 

1/28/75 

7 

2b 

0 

2  0.51 

14065 

0*00 

0*00 

-  •  0  9 

•01 

0*00 

0*00 

22 

1/31/75 

1  3 

25 

0 

21  »?7 

167  45 

0*00 

0  •  00 

“•03 

•00 

0*00 

0-00 

2  3 

2/  1/75 

8 

3  0 

0 

21  .58 

19890 

0*00 

0*00 

•  14 

•02 

0*00 

0  •  uo 

24 

?/  2/75 

10 

So 

0 

21.92 

21470 

u  •  OU 

0*00 

.  29 

•  09 

0*00 

0*00 

intercept  AT  7  =  ] 

• 

• 

1  1.34 

2  *  66 

0.0c 

LOPE  OF 

LIME  J 

1.65 

5*6] 

0.00 

T  A  NDaRQ 

deviation: 

*08 

•  12 

o»oo 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


.97 


1  99 


0.00 


jRANOmISSIv JTY  (6P0/FT): 


44047.47 


12950.69 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORa&E 


T-2ERO  (DAYS) : 
S: 


•  46 

4. 48 F -Q5 


1 .47 

4  •  22L"05 


0.00 

0* 


33 


DATE/TIME  pump  ON;  ?/  3/75 
OFF:  2/18/75 


8:30 

8:30 


STATIC  WATER  LEVEL  (F'l)J  ?2.l8 
PRODUCTION  RATE  ( GAL/MI N) 5  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  11638.42 


CE  702 


LOWER 


RECOVERY  PUMPING  GS~l7 


COKE  HOLE  X  COORD?  163314*66 
CORE  HOLE  Y  CUORu:  228928.97 


PUMP  WELL  X  COORD!  151719.55 
PUMP  WFLL  Y  COORD:  229929. 7£ 


INDEX 

DATE 

TIME 

DEPTH 

minutes 

delta 

DEL-Ta-SQD. 

<1> 

delta 

DELTa-SQD. 

(2) 

delta 

DELTA-SQD. 

(3) 

1 

2/  3/75 

1 1 

44 

0 

22.18 

194 

0*00 

0*00 

0  •  uu 

0.0  0 

0*00 

0.00 

— > 
c 

2/  A/75 

8 

1  1 

0 

21  .93 

1421 

0*00 

u  •  00 

0*00 

0.00 

0  •  y  0 

0*00 

3 

2/  4/75 

8 

52 

0 

21  •  5  0 

1462 

-•i  7 

•03 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

4 

2/  6/75 

10 

21 

0 

21  .42 

4431 

.31 

.  1  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

2/  7/75 

1  0 

36 

0 

21  *12 

5866 

.  1 0 

•  03 

0*00 

u«  00 

0  •  U  0 

0*00 

6 

2/  8/75 

I  0 

31 

0 

20.84 

7321 

-.01 

•  00 

0*00 

0-00 

0*00 

o«oo 

7 

?/  9/75 

1? 

41 

0 

20 . 67 

8891 

-•(18 

.01 

0*00 

U  .  00 

0*00 

0*00 

B 

2/10/75 

11 

50 

0 

20.46 

10260 

-•21 

*  05 

0*00 

0*00 

0*00 

0 . 00 

9 

2/12/75 

1  2 

3tt 

0 

20 . 78 

1  320  8 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0 .00 

0  •  u  0 

0 .00 

1  0 

2/] 3/75 

15 

5{j 

0 

2n  ■  62 

14840 

u  •  ou 

0  *00 

o*uo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

2/14/75 

1  5 

3fl 

0 

20  •  7(1 

16260 

0*00 

0  •  no 

0*00 

0*00 

0  •  u  0 

0*00 

1  2 

2/ 1 6/75 

13 

30 

c 

20.70 

19020 

0  *  ou 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

)  3 

?/ 1 7/75 

1 1 

21 

0 

20*98 

2o331 

0*  uu 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

intercept  AT  T= 1  : 
slope  OF  LIME: 
standard  deviation: 

COEFFICIENT  UF  DETERMINATION: 


25.41 

-1.18 

•19 

.76 


0.00 

0.00 

0*00 

0.00 


0*00 
0  .  Ou 
0*00 
0.00 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT) : 


-61477. n5 


0.00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

f -ZERO  (DAYS) : 
S: 


.39 

-5. 1 6E-05 


0  •  0  0 

0. 


0.00 

u. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


CE  702  LOWER 


RLCOVLRV  PUMPING  os 


DATE/TIME  pump  UN: 

6/  s/75  11  :  0 

CORE 

HOLE 

of  F ; 

b/31/75  23:59 

CORE 

HOLE 

STATIC  WATt-R  LEVEL 

(FT)  : 

69. A3 

PUMP 

WELL 

PRODUCT  lOiM  KATE  (GAL/MIN)  : 

174.00 

PUMP 

WFLL 

DISTANCE  FROM  PUMPE 

U  ^ ELL  (FT)  : 

) 53-01 

INdex 

DATE 

T  IMe 

DEPTH 

MlNUTrS 

DELTA  qf!-Ta“SQ[) 

<1> 

1 

6/ 

a/75 

1  1 

2 

0 

66 

03 

2 

0  •  0  u 

0 

00 

2 

6/ 

A/75 

1 1 

3 

0 

64 

53 

3 

0-00 

0 

00 

3 

6/ 

6/75 

1 1 

4 

u 

63 

24 

4 

-.02 

0  0 

4 

6/ 

5/  75 

1 1 

5 

0 

bl 

85 

5 

.  1  3 

0  2 

5 

6/ 

6/75 

1 1 

o 

0 

s  0 

53 

6 

»  Ob 

0  0 

6 

6/ 

6/75 

1 ) 

7 

0 

59 

3b 

7 

-  •  0  5 

oo 

7 

6/ 

6/75 

n 

8 

0 

58 

4  7 

8 

-  •  0  2 

00 

B 

6/ 

5/75 

1 1 

9 

0 

57 

bl 

9 

-•0  7 

ol 

9 

6/ 

5/75 

n 

1  U 

0 

56 

84 

in 

-  *  1  2 

ol 

1  0 

6/ 

6/75 

n 

12 

0 

6b 

b4 

12 

-.07 

oo 

1  1 

6/ 

6/75 

i  i 

1  4 

0 

54 

b3 

14 

- » 02 

on 

1  2 

6/ 

6/75 

n 

1  b 

0 

53 

91 

16 

.  1  8 

0  3 

1  3 

6/ 

6/76 

i  i 

3  b 

0 

5  3 

37 

18 

0*00 

0 

oo 

1  4 

6/ 

6/75 

li 

2u 

0 

52 

69 

20 

0.00 

0 

no 

1  3 

6/ 

5/75 

1 1 

25 

0 

51 

96 

25 

0*00 

0 

no 

1  6 

6/ 

6/75 

1 1 

30 

0 

51 

10 

3  0 

0 . 00 

0 

00 

1  7 

6/ 

5/76 

i  i 

35 

0 

50 

57 

35 

0*00 

0 

00 

1  9 

6/ 

5/75 

n 

40 

0 

50 

09 

4  0 

0.00 

0 

00 

1  9 

6/ 

6/75 

1 1 

46 

0 

49 

71 

45 

0*00 

0 

00 

20 

6/ 

5/75 

u 

6  0 

0 

49 

38 

50 

0*00 

0 

00 

21 

6/ 

6/  75 

l  i 

5b 

0 

48 

93 

56 

0*00 

0 

OO 

2? 

6/ 

5/75 

1  2 

8 

0 

48 

3  b 

6  8 

0*00 

0 

on 

23 

6/ 

5/75 

1? 

20 

0 

4  7 

93 

UO 

0*00 

0 

no 

24 

6/ 

5/75 

1  2 

32 

0 

47 

48 

92 

0*00 

0 

no 

2  5 

6/ 

A/75 

13 

2 

0 

4  6 

72 

122 

0*00 

0 

no 

26 

6/ 

5/75 

X  3 

22 

0 

4  6 

34 

1  42 

0*00 

0 

00 

27 

6/ 

5/75 

13 

46 

0 

45 

92 

166 

0*00 

0 

00 

29 

6/ 

6/75 

14 

1  2 

0 

45 

58 

192 

0*00 

0 

00 

29 

6/ 

5/75 

1  4 

4b 

0 

45 

2b 

226 

0*00 

0 

00 

3(1 

6/ 

5/75 

1  5 

20 

0 

44 

97 

260 

0*00 

0 

00 

31 

6/ 

6/75 

1  5 

60 

0 

44 

72 

290 

0*00 

0 

oo 

3? 

6/ 

5/75 

16 

20 

0 

44 

5b 

320 

0*00 

0 

00 

33 

6/ 

5/76 

17 

15 

0 

44 

23 

375 

U  *  00 

0 

oo 

3  4 

6/ 

5/75 

19 

16 

0 

43 

9o 

435 

u.oo 

0 

00 

3d 

6/ 

5/75 

19 

46 

0 

4  3 

6  6 

525 

0  •  0  0 

0 

00 

36 

6/ 

5/  75 

21 

5b 

0 

43 

2  7 

658 

0*00 

0 

00 

37 

6/ 

6/75 

23 

4  b 

0 

43 

04 

7b8 

0*00 

0 

00 

39 

6/ 

6/7  6 

2 

b8 

0 

4? 

79 

958 

0*00 

0 

0  0 

39 

6/ 

A/75 

6 

65 

0 

42 

58 

1195 

U'OO 

0 

0  0 

4  n 

6/ 

A/75 

12 

0 

0 

4? 

25 

1 5()  n 

0*00 

0 

00 

4  1 

6/ 

h/  75 

lb 

l 

0 

4  1 

91 

i  8b  1 

0  ■  0  0 

0 

00 

4  ? 

6/ 

7/75 

l 

1 

0 

41 

7  b 

22bl 

0*00 

0 

0  0 

4  3 

6/ 

7/75 

7 

4  0 

0 

4  1 

52 

2686 

0*00 

0 

00 

44 

6/ 

7/75 

1  3 

1  0 

0 

4  l 

3  b 

3010 

U  *  00 

0 

0  0 

4  5 

6/ 

7/  75 

21 

1.5 

0 

41 

1  b 

3495 

0*00 

0 

0  0 

er 

id 


CUURD1 

163314.86 

coord: 

228928.97 

COORD : 

163426.7b 

CUORD: 

229033*32 

DELTA 

DELTa-SQq* 

(2) 

DELTA 

DELTa- 

(3) 

0*00 

0-00 

0.00 

0* 

0*00 

0-00 

0*00 

0* 

n  *  oo 

0*00 

0  .  UO 

0  . 

0*00 

0*00 

0*00 

0* 

0*00 

0.00 

0*00 

0  * 

0*00 

0*00 

0 . 0  0 

U  . 

0  *00 

0 .00 

0  .  UO 

0 . 

n  •  oo 

0*00 

0*  uu 

0  • 

0*00 

0*00 

0*00 

0* 

0*00 

0*00 

0 ' 00 

0  • 

0*00 

0*00 

0*00 

0  . 

0*00 

0*00 

0*00 

0« 

0*00 

0*00 

u*uo 

0  • 

0*00 

0-00 

0  *  UO 

0  . 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

•18 

•  0  3 

0*00 

0* 

•  10 

•01 

0*00 

0* 

•02 

•00 

0*00 

0* 

-•01 

•00 

0*00 

0 . 

-•0  3 

•  00 

0*00 

0  . 

-.14 

•02 

0*  UO 

0  * 

-•14 

*02 

0*00 

0  * 

-  TO 8 

•01 

0*00 

u* 

-•12 

•01 

0*  UO 

0. 

-•04 

•  00 

0*00 

0« 

•03 

•00 

0*00 

0* 

•07 

•  01 

U  *  U  U 

u . 

•  16 

•03 

.40 

• 

0*00 

0*00 

•30 

• 

0*00 

0*00 

•21 

• 

0*00 

0*00 

•  10 

• 

o  •  0  0 

0*00 

•  u8 

• 

n  •  o  o 

0*00 

-  *  u4 

• 

0*00 

u.oo 

-.11 

• 

0*00 

0*00 

- .  l  5 

• 

0*00 

U.oo 

-.23 

• 

n*oo 

0*00 

-.25 

• 

0*00 

0*00 

-.20 

• 

0*00 

0*00 

-•11 

n 

0  •  oo 

0*00 

-.14 

• 

0-00 

U.OO 

-  •  18 

• 

n .  oo 

u.oo 

-  .  0  6 

• 

0  •  uO 

0*00 

”  *  U  7 

• 

n*00 

0*00 

-*  u8 

• 

n  •  UO 

0*00 

- .  oB 

• 

SQ0 

00 

uO 

00 

oo 

00 

oo 

oo 

UO 

00 

oo 

00 

00 

oo 

oo 

oo 

oo 

00 

00 

oo 

oo 

00 

oo 

00 

00 

oo 

oo 

oo 

16 

0* 

q4 

ol 

Ul 

oo 

Ol 

0  2 

05 

0  6 

04 

Ol 

02 

u  3 

00 

Ol 

Ol 

Ol 


35 


\ 

• 

' 

. 


46 

7 

10 

0 

4  7 

b/  8/75 

18 

39 

0 

49 

6/  9/75 

7 

32 

0 

4  9 

6/  9/75 

1  8 

44 

0 

5  0 

6/1 n/ 75 

7 

33 

0 

5] 

6/ 1 o/75 

2n 

47 

0 

5? 

6/1 1 /75 

7 

17 

0 

53 

6/12/75 

7 

33 

0 

5  4 

6/13/75 

9 

4 

0 

55 

6/14/75 

7 

47 

0 

58 

6/15/75 

9 

») 

0 

INTE 

KcERT  AT  T=l 

. 

SLO'Jt  OF  LINE: 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  ^-TERMINATION 


4  0.97 

4(J90 

0*00 

40*75 

4779 

0*00 

4  0  .59 

5552 

0*00 

40*38 

0224 

0*00 

40*23 

6993 

(J  *00 

40.18 

7797 

0*00 

4  0*13 

6417 

0  *ou 

39.92 

9873 

0  *  00 

39.73 

11404 

0*00 

39.92 

12767 

0*00 

39.4b 

14220 

0*00 

72.79 
“15.83 
•  0  9 
i  .00 


TRANSMISSIVITY  (GRJ/FT); 


-?9q 1 . 83 


COEFFICIENT  OF  STORaOE 

T-ZERO  (DAYS) :  .00 

3:  -4.o9F 


0-00 
U  •  00 

0*00 
0*00 
0  •  00 
0*00 
0  •  00 
0  •  00 
0*00 
0  •  00 
0*00 


-05 


o»oo 

u.oo 

-.05 

.00 

0  *00 

0*00 

-•06 

•00 

0  *00 

0*00 

-•02 

•00 

0*00 

0*00 

-•07 

•ol 

n  •  00 

0*00 

-•06 

•  00 

0*00 

0*00 

•  03 

•  00 

n  *oo 

0*00 

•  09 

•  01 

n  •  00 

0-00 

•  u  9 

•ol 

0*00 

0*00 

•lo 

•  Ol 

0*00 

0*00 

.  4  4 

•20 

0*00 

.  0*00 

•13 

•o2 

61  «0? 
“6  •  8  3 
•10 
1  «oo 


52' 

-3. 


31 

13 

17 

99 


“6723.25 


-14&93.01 


•  00 

-3.28E-06 


.00 

-3.79E-10 
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- 

A 

' 

CE  702  LOWER 
DRAWDOWN  PUMPING  gs 


DATE/TIME  PUMP  ON: 

<►/ 

3/73 

n  :  0 

CORE 

HOLE 

OFF  : 

3/ 

5/75 

0:30 

CORE 

HOLE 

STATIC  WATER  uEvEl 

(ED 

1  ; 

24.7  9 

PUMP 

WFLL 

PRODUCTION  rate  (GAL/'IIN): 

667 . 0  0 

PUMP 

WELL 

OISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  :  7364.02 


NDe  A 

DATE 

time 

depth 

MINUTES 

DflTA 

DELTA 

<1> 

-SQD 

] 

4/  9/73 

1? 

54 

0 

23.41 

1554 

•  02 

•  00 

2 

4/1 o/75 

1  2 

33 

0 

3  0  •  5  0 

2978 

-•13 

*02 

3 

4/1 1 /75 

14 

lb 

0 

32.13 

4515 

*  Ob 

.  0  0 

4 

4/12/73 

13 

44 

0 

33.24 

5924 

•  24 

•  06 

5 

4/13/75 

1 1 

3  7 

0 

33.5  7 

7  237 

-.1  2 

.01 

5 

4/14/75 

1  1 

17 

0 

3^.24 

3657 

-.07 

•00 

7 

4/ 1 5/ 7  5 

In 

41 

0 

35.35 

1  00b  1 

Q.  0  0 

0 

•  00 

3 

4/16/75 

14 

29 

0 

35.  13 

11726 

0*0  0 

0 

•  no 

4 

4/17/75 

1  0 

51 

0 

36.55 

12951 

0  •  OU 

0 

•00 

1  0 

4/18/75 

1 1 

20 

0 

37 . 0  6 

14420 

0*00 

0 

•00 

1  1 

4/ 1 9/75 

1 1 

45 

0 

37.90 

15885 

0*00 

0 

•  on 

1  2 

4/20/75 

12 

2u 

0 

33.52 

17  360 

0*00 

0 

•no 

1  3 

4/21/75 

1  l 

l  8 

0 

3  9.07 

la738 

0-00 

0 

•  00 

1  4 

4/22/75 

l  1 

32 

0 

39 .5o 

2  0  19? 

u  *ou 

0 

•  no 

1  5 

4/23/75 

12 

34 

0 

39.99 

21694 

0  *  u  u 

0 

•00 

1  5 

4/24/75 

1  2 

7 

0 

4  0  *53 

23107 

0*00 

0 

•no 

1  7 

4/25/75 

1  1 

45 

0 

4  0.3  0 

2*+525 

0*00 

u 

•00 

1  8 

4/26/75 

12 

59 

0 

41.42 

2o039 

0*00 

0 

•  00 

1  9 

4/27/75 

11 

3 

0 

4  2*00 

2  7363 

0*00 

u 

•  no 

20 

4/28/75 

10 

55 

0 

42  •  5  7 

23795 

U  *00 

0 

•00 

21 

4/29/75 

14 

4 

0 

4  3*1  0 

30424 

0  •  OU 

u 

•00 

22 

4  /  3  0  /  7  5 

1  4 

27 

0 

43.70 

31387 

0*00 

0 

•00 

23 

5/  1/75 

9 

10 

0 

44.05 

3  JO  1  0 

0  \0  0 

0 

•00 

24 

5/  3/75 

7 

20 

0 

45  *  q4 

35  780 

0*00 

0 

•00 

25 

jTEKcE 

5/  4/75 

PT  AT  T  =  1 

1  2 

• 

• 

13 

0 

4  5*33 

37518 

0*00 

0 

3.00 

•  00 

SLOPt  Of  l i im e  : 
stamDaRd  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


7.93 

•13 

1.00 


TpANiMlSSlvIjr  (GPD/Ff) J 


22200.38 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZEWO  (DAYS): 


.38 

4 • 66t“0  5 


19 


COURD : 

163314.86 

COORD! 

228928.97 

COORD : 

158526.87 

coord: 

223333*93 

delta 

delTa-sqd • 
<2> 

DELTA 

delTa-sqd 

(3) 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

-•02 

•  00 

0*00 

0*00 

•  19 

•  0  3 

()•  00 

0.00 

•  04 

•  00 

0*U0 

u*00 

-•14 

•02 

0*00 

o«oo 

-•28 

•  0  8 

0*00 

0*00 

-  ♦  0  2 

•  00 

0«u0 

o»oo 

•07 

•  00 

0*00 

0*00 

•  16 

•  02 

0*00 

0 .00 

0*00 

0*00 

•  34 

•  11 

o*oo 

0*00 

•12 

•  0 1 

0*00 

0*00 

•04 

•  00 

0*00 

U  •  0  0 

-•28 

.  03 

0*00 

0*00 

-•25 

•  oG 

n  •  0  0 

0*00 

-•16 

•  o3 

n*00 

U  *00 

-  •  u9 

•  01 

0*00 

0*00 

-•11 

•  0  1 

0*00 

0*00 

•03 

•  00 

0  *00 

0*00 

•  0  4 

•  oo 

0*00 

0*00 

•23 

•  05 

0*00 

0*00 

*  1 1 

•  01 

-20*41 

-58.58 

13*88 

22.71 

•  1  <*• 

•  18 

•  99 

•  99 

12683.07 

7755.43 

1.23 

3.77E-05 


3.26 

1  *40E"04 
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CE  7()2  LUwER  ^ 
RECOVERS  PUMP  I  MG  GS 


DATE/TIME  PUMP  ON:  5/  5/75  f) : 

30 

CORE 

HOLE 

OFF:  5/20/75  10: 

O 

CORE 

HO-E 

STATIC  water  uEYEL  (FT)  j 

**•  5  •  3  3 

PUMP 

WELL 

PRODUCTION  RATE  (GAl/MIN): 
DISTANCE  FROM  PUMpE  )  <v£l.L  (FT)? 

667.00 

7364*02 

PUMP 

well 

•< 

ui 

o 

'  7 

DA  T£ 

time 

DEPTH 

MINUTfS 

delta 

dflta-sqd 

<1> 

1 

5/  5/75 

10 

5 

0 

44,73 

575 

0*00 

0*00 

2 

5/  6/75 

10 

35 

0 

42.33 

20  45 

-*()5 

•  0  0 

3 

5/  7/75 

14 

32 

0 

*♦0*32 

o72? 

-*0*+ 

•  00 

4 

5/  8/75 

10 

35 

0 

4  0*14 

49^5 

-•  00 

•  no 

5 

5/  9/73 

1  1 

1  8 

0 

39.52 

o4  0  8 

•  0  4 

•  00 

6 

5/ 1 0/ 75 

in 

52 

0 

39*02 

76  P? 

•  os 

•  0  0 

7 

5/1 1/73 

9 

49 

0 

33.61 

9199 

•  OP 

•  00 

3 

5/1  P/75 

in 

5  1 

0 

3  3*16 

1  0  7  0  1 

”  •  0  1 

•  00 

9 

5/13/75 

1 1 

31 

0 

3  7.93 

12181 

•  0  9 

•01 

1  n 

5 / 14/75 

1  n 

5>+ 

0 

3  7  *  b  1 

13564 

•  04 

•  no 

1 1 

5/15/75 

9 

0 

0 

37.33 

14910 

”•00 

•  00 

1  2 

5/1 6/75 

10 

53 

0 

36*93 

154&3 

-•  10 

•01 

1  3 

5/1 7/ 75 

1  1 

7 

3 

36.33 

17917 

”•  (j3 

•  00 

1  4 

5/13/75 

111 

4  7 

0 

3o*  71 

19337 

•  04 

» 00 

1  5 

5/1 9/75 

i0 

29 

0 

36*41 

20759 

“  •  0  3 

•01 

intercept  at  T=1  J 
slope  OF  LINE: 
standard  deviation: 

COEcFICIENT  OF  lE TERMINATION: 


bl  .73 
-5.85 
•  05 
1.00 


TRANSMISSIVITY  (GPQ/FT): 


-30114. ?1 


COEFFICIENT  OF  storage 


r-ALRJ  (DAYS) : 

s: 


•  44 

“  7 .  P5E-05 


>ER 

19 


X  COORD!  163314.86 

Y  COORD:  228928.97 

X  COORD!  158526*87 

Y  COORD:  223333*98 


delta 

DELTa-SQD 

<2> 

0*00 

0 

0 

• 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*0  0 

0*00 

n»  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n  •  00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

n»00 

0*  00 

n*oo 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

0.00 

0.00 

0  *00 

0*00 

0.00 

DELTA 

DELTa-SUD 

(3) 

0.00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 . 00 

0*00 

0  •  u  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*  uo 

0*00 

0  •  uo 

0*O0 

0*00 

0.00 

0.00 

0*00 

0.00 


0.00 


0*00 

o. 


0.00 

0. 
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DATE/TIME  PUMP  ON;  5/26/75  6 

OFF;  rj/5/75  11 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT)  S 
PRODUCTION  pate  (SAL/MIN) : 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT): 


INDr* 

DATE 

T  IMe 

DE 

1 

5/?a/75 

1  n 

10 

0 

81 

2 

5/26/75 

12 

56 

0 

81 

3 

5/26/75 

14 

0 

0 

30 

4 

5/26/75 

16 

4 

0 

80 

5 

5/26/75 

17 

55 

0 

8  0 

6 

5/26/75 

20 

0 

0 

8  0 

7 

5/27/75 

1 

1 

0 

79 

9 

5/27/75 

7 

19 

0 

79 

9 

5/27/76 

17 

45 

u 

73 

1  n 

5/27/75 

20 

40 

0 

77 

l  l 

5/23/75 

7 

3(1 

0 

77 

1  2 

5/28/75 

19 

34 

0 

76 

1  3 

5/29/75 

8 

6 

0 

7  6 

1  4 

5/3.)/75 

3 

2  0 

0 

75 

1  5 

5/30/75 

19 

15 

0 

7  4 

1  5 

5/31/75 

7 

5  0 

0 

74 

1  7 

5/31/75 

18 

59 

0 

7  4 

1  3 

6/  1/75 

3 

16 

0 

73 

1  9 

6/  1/75 

19 

35 

0 

73 

20 

6/  2/75 

8 

15 

0 

72 

21 

6/  2/75 

19 

2  0 

0 

72 

2? 

6/  3/75 

8 

1  1 

0 

71 

23 

6/  3/75 

20 

2  0 

0 

71 

24 

6/  4/75 

3 

5 

0 

70 

2  5 

6/  4/75 

20 

20 

0 

7  0 

26 

6 /  4/75 

21 

29 

0 

69 

2  7 

6/  5/75 

7 

4  5 

0 

59 

28 

6/  5/75 

i  0 

55 

0 

69 

INTERCEPT  at  T=  1  : 

SlO^E  of  line: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DE TERMINATION: 


TRANSMISSIVITY  (GPO/F[): 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

WERu  (DA YS) : 


CE  7o2  LOWER 
RECOVERY  PUMPING  G8 

CORE  HOLE 
CORE  HOLE 

.5?  PUMP  WELl 

•  0i>  PUMP  WELL 

•  o2 


minutes 

delta 

DFLTa-SQO 

<1> 

195 

- .  43 

•  19 

361 

.01 

.00 

425 

*13 

•02 

549 

•22 

*  0  5 

660 

•29 

.  08 

785 

•  1  7 

•03 

1086 

•  0  3 

•  00 

1  4^4 

"  •  0  2 

•00 

2090 

-•40 

•  16 

2265 

0*00 

0  •  00 

2915 

0*00 

0*00 

3639 

0*00 

0*00 

4393 

0*00 

0*00 

5845 

0  •  ou 

0*00 

6500 

0  •  ou 

0  •  0  0 

7255 

0*00 

0*00 

7924 

U  •  OU 

u  •  00 

6  7  23 

0*00 

0*00 

93  4  0 

U  •  0  0 

u  •  00 

1  0  I  6  0 

0  •  ou 

0*00 

1  0  765 

0  •  ou 

0*00 

11596 

U  *00 

0*00 

12325 

0  •  uu 

0*00 

13030 

0  •  ou 

0*00 

13765 

0  •  uu 

0*00 

13834 

0*00 

0*00 

1  4450 

o*uu 

u  •  00 

1  4 1>  4  0 

0  »ou 

0  •  1)  0 

89.53 

-3.31 

.  ?4 

.94 

-53237.35 


.  1  8 

-5.39E-05 


:  55 

:  0 

81 

667 

7364 

PTh 

.52 

.08 

.96 

•  69 

•  49 

•12 

.52 

•04 

•15 

•  79 

.21 

•71 

•  0  1 

•  12 

.91 

•24 

.00 

.  45 

.23 

.69 

•15 

«  6b 

•17 

.64 

•  OP 

•  94 

•65 

•  63 


FER 

19 


X  COORDS  163314.86 

Y  COORD!  228928.97 

X  COORDS  158526*8  7 

Y  COORDS  223333*93 


delta 

DELTa-SQD 

<2> 

n»oo 

0.00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0-00 

O’OO 

0*00 

0*00 

O’OO 

0*00 

0*00 

n»oo 
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•02 

•  00 

-•11 

•01 

•  0  3 

•  00 

•  16 

•02 

-•01 

•  00 

-•08 

•01 

0  *00 

U*00 

n*  00 

0*00 

n*00 
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0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0«00 
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0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 
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n»00 
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0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

delta 

DELTa-SQD 

(3) 

0‘00 

0.00 

0. 00 

0.00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*  JO 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0  •  00 

0 .00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-.39 

•  15 

-.32 

•  10 

•03 

.  oo 

•  13 

•  .  0  2 

.37 

•  14 

•  4  0 

•  16 

•25 

•  06 

•  26 

•  0  T 

•  18 

•  03 

•02 

•  oo 

-•19 

•  04 

-•27 

•o7 

-•27 

•  0  7 

-  •  2  0 

•  04 

99.93 
-6.57 
•  09 
•99 


134.41 

-15.50 

•  25 
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C E  7oSA  UPPER  ^ 

D  R  4  W  D  U  W  N  PUMPInG  ce 


DATE/TImE  pump  on: 

OFF  : 


3/19/75  95  5 

3/22/75  14 :  5 


COPE  HOLE 
COKE  HOLE 


static  water  le 7 el  (ft): 

production  rate  (gal/minj: 
DISTANCE  FKom  PJMKEp  WELL  (FT): 


28. 25 

264. no 
0 .00 


PUMP  WELL 
PUMP  WELL 


INOE* 

Da  TE 

time 

depth 

minutes 

DELTA 

DELTa-SQd 
<  1 ) 

l 

3/1 9/75 

9 

b 

0 

121 

65 

1 

*2.19 

*8.57 

2 

3/1.9/75 

9 

7 

0 

171 

3  0 

2 

-3.43 

11.98 

3 

3/ 1 9/75 

9 

8 

0 

201 

23 

3 

2  •  6  0 

6.78 

4 

3/1.9/75 

9 

9 

0 

218 

31 

4 

2*66 

7.  n5 

5 

3/1 9/75 

9 

10 

0 

237 

33 

5 

8-51 

72*35 

6 

3/1.9/75 

9 

12 

0 

260 

63 

7 

12*15 

*7*57 

7 

3/19/75 

9 

13 

1 7 

2SB 

10 

8 

9*48 

89.93 

3 

3/19/75 

9 

14 

50 

274 

90 

10 

6*16 

37.94 

9 

3/19/75 

9 

lo 

0 

231 

32 

1 1 

6*46 

41 . 77 

1  0 

3/1.9/75 

9 

l  7 

0 

234 

07 

12 

3*56 

12*90 

T  1 

3/1 9/75 

9 

19 

5d 

284 

80 

is 

"8*73 

76*22 

1  2 

3/19/75 

9 

HI 

0 

284 

72 

16 

*2*75 

*2*58 

1  3 

3/19/75 

9 

22 

0 

26b 

5  7 

17 

*4*48 

*9*63 

1  4 

3/19/75 

9 

23 

0 

287 

0  7 

18 

0*00 

0*00 

1  5 

3/1 9/75 

9 

24 

0 

287 

67 

1  9 

0*00 

0*00 

1  6 

3/19/75 

9 

25 

0 

288 

16 

20 

0*00 

0*00 

1  7 

3/19/75 

9 

2  7 

0 

28  9 

0  5 

22 

0*00 

0*00 

1  9 

3/19/75 

9 

29 

0 

289 

6b 

24 

0*00 

0*00 

1  9 

3/19/75 

9 

31 

0 

2  90 

19 

26 

0*00 

U  •  00 

20 

3/19/75 

9 

33 

0 

291 

04 

2« 

0*00 

0*00 

21 

3/1 9/78 

9 

37 

25 

291 

79 

32 

0  •  0  0 

0*00 

22 

3/19/75 

9 

39 

0 

292 

02 

34 

0*00 

0  *00 

23 

3/1 9/75 

9 

4  1 

0 

29? 

25 

36 

0*00 

0*00 

24 

3/1 9/75 

9 

43 

0 

293 

79 

38 

0*00 

0*00 

2  5 

3/19/75 

9 

45 

0 

29  3 

2  0 

40 

0*00 

0*00 

25 

3/1 9/75 

9 

4  7 

0 

293 

62 

42 

0*00 

0*00 

27 

3/19/75 

9 

49 

0 

293 

92 

44 

0*00 

0*00 

29 

3/19/75 

9 

5  l 

0 

293 

39 

46 

0*00 

0*00 

29 

3/1 9/75 

9 

52 

0 

293 

95 

47 

0*00 

0*00 

3  0 

3/19/75 

9 

S3 

0 

294 

07 

48 

0*00 

0*00 

31 

3/19/75 

9 

55 

0 

294 

40 

50 

0*00 

0*00 

3? 

3/19/75 

1  0 

0 

0 

295 

1  1 

55 

0.00 

0*00 

33 

3/1 9/75 

10 

5 

0 

295 

62 

6  0 

0*00 

0*00 

34 

3/19/75 

1  0 

10 

0 

295 

64 

65 

0*00 

U  *00 

3  5 

3/19/75 

1  n 

15 

0 

296 

60 

7  0 

0*00 

0*00 

36 

3/19/75 

1 0 

25 

0 

297 

67 

80 

0*00 

0*00 

37 

3/19/75 

in 

35 

0 

293 

97 

9  0 

0*00 

0  •  n  0 

38 

3/19/75 

If) 

48 

0 

299 

10 

loo 

0  •  ou 

0*00 

39 

3/19/75 

1  n 

55 

0 

299 

63 

1  10 

0*00 

0  •  no 

4  1) 

3/19/75 

1 1 

5 

0 

30  0 

43 

120 

0*00 

0*00 

4  l 

3/1 9/75 

1 1 

15 

0 

30  1 

19 

130 

0*00 

0*00 

42 

3/19/75 

1 1 

28 

0 

30  l 

77 

140 

0*00 

0*00 

43 

3/19/75 

1 1 

48 

0 

3  0  2 

79 
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0  •  uo 

0*00 

4  4 

3/19/75 

1  2 

5 

0 

30  3 

28 
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0*00 

0*00 

45 

3/19/75 

l  2 

2;.) 

0 

30  3 

68 

195 

0*00 

0*00 
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x  cuokd: 

158619.60 

Y  COORD! 

223358*84 

x  cUord: 

159619*60 

Y  cOORQS 

223358*84 
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delta 
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0*00 

0  •  00 
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0 
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0.00 
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0*00 
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0*00 
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0*00 

0 
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0-00 

0*00 

0 
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0  •  uo 

0 
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0*00 

0*00 

0 

0*00 

0  *00 
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0 

-.47 

•22 

0*00 

0 

-•24 

•  0  6 

0*00 

0 

-•10 

•01 

0*00 

0 

•  14 

•  02 

0*00 

0 

*  15 

•  02 

0*00 

0 

•  13 

•  02 
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0 

•48 

•23 

0*00 

0 
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0*00 
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•07 

0*00 

0 
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•00 

0*00 

0 
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•02 
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0 

-•18 

•03 

0*00 

0 

-•13 

•  02 

0*00 

0 

-.0  7 

.01 

0*00 

0 

-•16 

•  03 

0*00 

0 

-*69 

.47 

0  *00 

0 

-•23 

•  05 

0*00 

0 

-  •  08 

•01 

0*00 

0 

•42 

•17 

0  *00 

0 

-•17 

•03 

0*00 

0 

-•10 

•01 

0*00 

0 

-•O'? 

•01 

0*00 

0 

•  12 

•01 

u  »00 

0 

•19 

•  04 

0*00 

0 

•30 

•  09 
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0 
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•00 

0*00 

0 

-•16 
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0  •  JO 
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00 
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00 
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00 

00 
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00 
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00 

00 
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45 

• 

l  2  : 55 

0 

304.52 

230 

0.00 

0 .  o'H 

1  0-00 

0.00 

-.77 

•5»  | 

47 

13:25 

a 

305.24 

260 

0-00 

* 

0*00 

0*00 

-•23 

*  08 

48 

3/19/75 

i  4 :  5 

0 

305.91 

300 

you 

0  •  00  ~ 

0*00 

0«00 

•22 

.  0  = 

49 

3/ 1 9/75 

15:  5 

0 

305.77 

360 

0*00 

0*00 

0*00 

U»  00 

-•20 

»  0  4 

5(i 

3/19/75 

15:2  0 

0 

306.60 

435 

0*00 

0*00 

0*00 

0*  0  0 

•34 

•  12 

51 

3/ 1 9/75 

1  7  S  5  i) 

0 

306.23 

525 

o«oo 

0*00 

0*00 

0  •  00 

“•31 

•10 

52 

3/19/75 

2o:  5 

0 

307.Q9 

661 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•20 

*  04 

53 

3/?n/75 

n :  n 

0 

3  J  7 . 32 

9  0  5 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

•  45 

•20 

5 '4 

3/20/75 

5 : 45 

0 

303.32 

1  3  0  0 

0  •  ou 

0*00 

0*00 

0*00 

•  40 

•  16 

55 

3/20/75 

12:  ■) 

J 

30-3.63 

1615 

you 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

•38 

•14 

55 

3/20/75 

1  r :  25 

0 

309.55 

1940 

0  •  uu 

0*00 

0*00 

0‘00 

1*02 

1  •  Q3 

57 

3/21/75 

9 : 4  0 

0 

309.40 

2915 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•25 

.  0° 

58 

3/21/75 

15:  3o 

0 

31)9.22 

3265 

u  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•  i  1 

•  0 1 

59 

3/21 /75 

15:35 

3 

309*26 

3270 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•07 

•  00 

hr) 

3/2 1 /75 

19;  0 

0 

3J9.02 

3475 

u  •  ou 

o»oo 

0*00 

0*00 

-  •  40 

•  16 

61 

3/22/75 

3:23 

0 

30  3 • 58 

4233 

0  •  uu 

0*00 

0*00 

0  •  00 

-1*16 

1.34 

INT£ 

RCERT  AT  T= 

1 : 

133.84 

267.76 

297.01 

iLU^C.  OF  LI 'NIC: 

135.89 

15*76 

3.51 

STANDARD  DEVIATION: 

3*88 

•24 

•51 

COEr 

FICIE'MT  of 

OF  fEUdlNA r ION  * 

.97 

1*00 

•  90 

transmissivity 

( G,P3/F  n  : 

5  1 2 . 87 

4423*53 

19878.76 

CUFF 
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S  TuRAijl 

r-^ERO 

(OAfS) : 

.00 

•00 

.00 
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DATE/ TIME  P'JMP  ON 
OFF 


:  3/22/75  14:  S 

:  3/25/75  3:25 


STATIC  WATEK  LEVEL  (FT):  308. 5d 
PRODUCTION  hate  (UAL/MIN):  264.no 
DISTANCE  from  pumped  well  (FT):  o.00 


inde* 

date 

TIME 

DEPTH 

MINUTES 

i 

3/22/75 

1  8 

42 

0 

39. 

31 

277 

? 

3/22/75 

lb 

5  d 

0 

39. 

07 

293 

3 

3/22/75 

19 

1  5 

0 

38. 

75 

310 

a 

3/22/75 

19 

30 

0 

38. 

52 

325 

5 

3/22/75 

19 

45 

3 

38. 

24 

34  0 

6 

3/22/75 

2n 

0 

0 

38. 

14 

355 

7 

3/22/75 

21 

5  4 

0 

36. 

49 

469 

8 

3/ 23/75 

P 

!  A 

0 

34. 

37 

729 

y 

3/23/75 

5 

52 

0 

33. 

27 

947 

1  0 

3/P3/75 

11 

32 

0 

32* 

34 

1287 

1 1 

3/28/75 

17 

4d 

0 

31  • 

5  0 

16  63 

i  ? 

3/?4/75 

8 

44 

0 

30  • 

47 

2559 

1  3 

3 / 24/75 

1  8 

1 

0 

30  . 

11 

3116 

1  4 

3/25/75 

3 

25 

0 

29. 

44 

3980 

INTERCEPT  at  T=i : 

slope  of  line: 
standard  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION; 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


1-ZERO  (DAYS) : 


hlFER 


Ct  7qDA  UPPER 


RtCOVERY  PUMPING  C£  7U5A 


CORE 

HOLE 

X 

COORD: 

158619. 6u 

CORE 

HOLE 

Y 

COORD! 

223358.84 

PUMP 

WELL 

X 

COORDS 

158619.60 

PUMP 

WFLL 

Y 

COORD: 

223358.84 

Delta 

DfLTa-SQD* 

<1> 

delta 

DELTa-SQD. 

<21 

DELTA 

DELTa-SUD 

<3> 

.01 

•  00 

n*oo 

0 .00 

o.uo 

o.oo 

» Ob 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 
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•01 

•  00 

o  »oo 
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0«00 

o«oo 

•02 

•00 

0‘00 
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0*00 
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-«  04 

•  0  0 
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0-00 

0*00 

0*00 

•  0  8 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-.1  7 

•03 

n«oo 

U  .  00 

0»00 

0.0  0 

”  •  0  9 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

•  13 

•  n2 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*  OU 

0*00 

•  0  9 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•11 

•01 

0*  uo 

0*  00 

0*00 

0*00 

-•06 

•00 

0*00 

o«oo 

o*ou 

0*00 

•1)7 

•  00 

0  •  00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

•01 

*00 

0  •  0  0 

0 .00 

6  7.47 
-11.53 
•  08 
1.00 


50*11 
-5.74 
•  08 
•  99 


0*00 

0.00 

0*00 

o.oo 


-6043 .  i 7 


12134.99 


0.00 


.no 

RRkRR 


.00 

rrrrr 


0.00 
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CE  7;tbA  UPOtR^^^lFER 
DHawDQwN  PUMPING  CE  705A 


DATE/TIME  PUMP  UN:  3/25/ 75  8:25 

CORE 

HOLE 

X 

coord: 

158619.60 

OFF:  4  /  i/75  l 5 : 1 5 

CORE 

hole 

Y 

cOqrd: 

223358.64 

STATIC  WATER  l  E  Y  E  L  (FT): 

P9.44 

PUMP 

WELL 

X 

COORD : 

158619.60 

PRODUCTION  RATE  ( 6  A  L  /  M I N  )  ! 

DISTANCE  FRJM  PUMPED  *»£lL  (FT)  ! 

259  .no 

0*00 

PUMP 

WELL 

Y 

COORD  * 

223358.84 

INDe* 

date 

UMf 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DfLTa-SUO* 

<1> 

Delta 

delTa-sqd. 

<2> 

delta 

delta 

(3) 

-SQD 

1 

3/25/75 

8 

2b 

0 

118.38 

1 

0*0  0 

0  *  no 

0*00 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0 

00 

2 

3/25/75 

3 

27 

0 

151.33 

2 

0*00 

0  •  no 

0*00 

0.00 

0*00 

0 

00 

3 

3/23/75 

8 

29 

30 

196.87 

5 

0*  00 

0  •  on 

0*00 

0*00 

0-00 

0 

00 

A 

3/25/75 

B 

3d 

0 

203*21 

5 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

5 

3/25/75 

8 

31 

0 

213.30 

6 

0*00 

0. 00 

0*00 

u.oo 

0*00 

0 

00 

6 

3/25/75 

8 

32 

0 

227*10 

7 

0*00 

0*00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0 

00 

7 

3/23/75 

3 

3  3 

0 

237.78 

8  ' 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

6 

3/23/75 

8 

34 

0 

244.19 

9 

0*00 

0*00 

n*oo 

0.00 

0*00 

0 

00 

9 

3/25/73 

6 

35 

0. 

249.62 

in 

0*00 

0*00 

n  •  00 

0*00 

0*00 

0 

00 

l  n 

3/25/75 

3 

37 

0 

255*12 

12 

0*0U 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

GO 

1 1 

3/25/75 

8 

39 

0 

259.09 

14 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

1  2 

3/25/75 

9 

41 

0 

261*00 

16 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

1  3 

3/25/75 

8 

4  3 

0 

262.23 

13 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

0 

00 

1  4 

3/25/75 

8 

45 

0 

263.36 

20 

-.85 

.72 

0  »oo 

0*00 

0*00 

0 

00 

1  5 

3/25/75 

8 

5  0 

0 

265.25 

25 

-•31 

*10 

0*00 

0  »00 

0*00 

0 

00 

1  6 

3/25/75 

8 

55 

0 

266.74 

30 

•06 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

1  7 

3/25/75 

9 

0 

0 

2b7 .40 

35 

-•23 

•  0  5 

0  »oo 

0*00 

0*00 

0 

00 
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21 
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9 

20 

0 
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22 
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9 

25 

J 
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60 
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•  00 
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00 

23 
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9 

36 

0 
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0 

00 

2  4 
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9 

45 

0 
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30 
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0  *00 

0»00 
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00 

23 
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9 

55 

0 

273*59 

90 
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0 
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26 
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5 

0 

274.36 
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0  *00 
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0 

00 

27 

3/25/75 

1  n 

21 

0 
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•  53 
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0*00 

0*00 
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0 

00 

26 

3/25/75 

10 

32 

0 

276.98 
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•  59 

.35 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0 

00 

2  9 

3/25/ 75 

1 1 

2b 

0 

278.21 

181 

•  55 

•  31 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

3  o 

3/25/75 

i  1 

57 

0 

2  7  9 . 0  9 

212 

•47 

*  22 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

31 

3/25/76 

12 

25 

0 

279.92 

24  0 

•  54 

•  29 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

3? 

3/25/75 

13 

5  7 

0 

281.64 

332 

*  26 

•  0  8 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

33 

3/25/ 75 

14 

5<) 

0 

282.41 

395 

•  15 

•  02 

0»00 

0  •  00 

0  •  00 

0 

00 

34 

3/25/75 

16 

2 

0 

283.24 

4  57 

-  *  0  T 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

3  3 

3/25/75 

18 

0 

0 

234.50 

575 

-.21 

.  05 

0.00 

0.00 

0*00 

0 

00 

36 

3/25/75 

21 

0 

0 

285.95 

765 

-.43 

.  1  8 

0*00 

0.00 

0.00 

0 

00 

37 

3/24/75 

0 

35 

0 

286.72 

970 

-1.18 

1  .40 

0  .  uo 

0*00 

0  *00 

0 

00 

39 

3/24/75 

3 

25 

0 

287.27 

1140 

-1*62 

2*53 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

3  9 

3/24/ 75 

8 

3  ij 

0 

291  .  7 1) 

1445 

1  *36 

1*96 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

00 

4n 

3/^4/ 75 

in 

1  5 

0 

292.16 

i  55o 

0*00 

0*00 

-  .  44 

•19 

0*00 

0 

00 

4  1 

3/24/75 

J  1 

4  7 

0 

292*44 

1642 

0*00 

0*00 

-•26 

•07 

0  ’00 

0 

00 

4? 

3/24/75 

15 

25 

0 

292*76 

i860 

0*00 

0*00 

-•15 

•02 

0*00 

0 

00 

43 

3/24/75 

|8 

2 

0 

2  93.(13 

2  0  1  T 

0*00 

0*00 

-  *  0  2 

•  00 

0  •  00 

0 

00 

44 

3/24/75 

23 

4  8 

0 

293*23 

2363 

0*00 

0*00 

-  •  0  9 

•01 

0*00 

0 

00 

45 

3/27/75 

7 

25 

0 

293*82 

2820 

0*00 

0*00 

•19 

•  0  4 

0*00 

0 

00 

■ 

. 

■0^ 


' 
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45 

1  ? :  5 1 

0 
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47 

/7b 

18:46 

0 
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48 

3/28/75 

8  : 35 

0 

2  94 . 

49 

3/28/75 

1  9 :  23 

0 

294  . 

5r, 

3/29/75 

3:  5 

0 

295  . 

51 

3/29/75 

14:  i  .o 

0 

294  . 

5  ? 

3/3n/75 

8 : 1 0 

0 

295 . 

53 

3/30/75 

19:25 

0 

?95  . 

5  4 

3/31/75 

8:  4ii 

0 

295. 

55 

3/31 /75 

1  9 : 31.) 

0 

295. 

55 

4/  1/75 

7:51 

0 

29b. 

INTERCEPT  at  T=  1  : 

slo^e  of  line; 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DE TERM  I NA T I  ON : 


TRANSMISSIVITY  (GHD/FT): 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS) : 

s : 
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0.00 

o .  m 

3501 

0*00 

o  •  oil 

4330 

0  *00 

0*00 

a98  0 
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u  •  00 

5740 

0*00 

0*00 

64  10 

0*00 
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0*00 

0*00 
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0  *00 
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0  •  00 
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0*00 
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o  •  no 
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•59 

.99 
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61 

78 
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57 

41 
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•16 
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•00 
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•02 

•00 

*26 
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0*00 
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CL  7 o 5 A  UPPER  yBM 
RECOVERY  PUMPING  CE 


DaTEYTIME  PUMP  uN:  4/  1/75  15J15 

COKE 

HOLE 

OFF:  4/16/75  15S1S 

COKE 

HOLE 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT);  295.59 

PUMP 

WFLu 

PRODUCTION  RATE  ( G A L/M I N )  :  259.00 

DISTANCE  from  PUMPED  WELL  ( F T )  :  0*00 

PUMP 

WELL 

INDp* 

DATE 

t  i  Me 

DEPTH 

MINUTeS 

delta 

QELTa-SQD* 

(1) 

1 

4/  1/75 

1  7 

24 

0 

43.23 

129 

*13 

*  02 

2 

4/  1/75 

17 

28 

0 

43*37 

133 

*36 

•  13 

3 

4/  1/75 

17 

.36 

0 

42.90 

141 

*  1  6 

« n  3 

4 

4/  1/75 

17 

5j 

0 

42*26 

158 

•  u5 

•  no 

3 

4/  1/75 

1  8 

1 

0 

42.00 

166 

•  U2 

•  00 

6 

4/  1/75 

13 

16 

0 

41*62 

181 

•  04 

•  00 

7 

4/  1/75 

18 

4  7 

0 

40*67 

21  2 

-*  ib 

•03 

H 

4/  1/75 

19 

15 

0 

40*03 

240 

-*  25 

•  06 

9 

4/  1/75 

19 

5  9 

0 

39.22 

275 

- .  43 

*16 

i  n 

4/  1/75 

22 

1 

i 

0 

37*60 

4i)6 

-•24 

•  0  6 

1 1 

4/  1/75 

23 

58 

0 

36.39 

523 

-*  ?o 

•  08 

1  2 

4/  p/75 

3 

a 

0 

35*56 

7  0  7 

•30 

•  09 

1  3 

4/  2/75 

7 

9 

0 

34*23 

954 

*34 

•  12 

1  4 

4/  p/75 

13 

59 

0 

3 .3  •  1  6 

1364 

0*00 

0*00 

1  5 

4/  ?/75 

18 

43 

0 

32*59 

16  43 

0*00 

0*00 

1  6 

4/  3/75 

8 

4b 

0 

31*39 

249  1 

0*00 

0*00 

1  7 

4/  3/75 

ly 

19 

0 

30*86 

3124 

0*00 

0*00 

1  8 

4/  4/75 

8 

7 

0 

30  •  33 

3892 

0-00 

0  •  0  0 

1  9 

4/  4/75 

21 

413 

0 

30*17 

471  3 

0*00 

0  *00 

20 

4/  5/75 

9 

'9 

0 

29*93 

5394 

0  •  ou 

0*00 

21 

4/  5/75 

1  8 

43 

0 

29.75 

59b8 

0*00 

0*00 

2? 

4/  6/75 

9 
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0 

29,48 

6870 

0*00 

U  *00 

23 

4/  7/75 

9 

.38 

0 

29*21 

6303 

0*00 

0*00 

24 

4/  7/75 

19 

22 

0 

29*16 

8887 

o*oo 

0  •  00 
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4/  A/7b 

8 

3  3 

0 

29*14 

9678 

0*00 

0*00 

28 

4 /  8/75 

10 

55 

0 

29*21 

9620 

0*00 

0*00 

27 

4/  8/75 

1  1 
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0 

29.17 
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0 .00 

0 . 0  0 

28 

4/  8/75 

12 

3  7 

0 

29.04 

99  22 

0*00 

0*00 

29 

4 /  8/75 
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5 

0 

29*  o7 

9950 

0  •  0  0 

0*00 

3  0 

4/  8/75 

13 

48 

0 

29*  19 
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0*00 

0*00 

31 

4/  8/75 

14 

25 

0 

29*-j7 

1  U03O 

0*00 

0*00 

3? 

4/  8/75 

1  5 

15 

0 

28.98 

1  0080 

0  *  ou 

0*00 

33 
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16 

19 

0 
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0*00 

0*00 
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17 
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0 
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0*00 
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IB 

33 

0 
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21 

8 

0 
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•+ 
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22 
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23 
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0 
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8 

15 

0 

2  9.06 

12540 
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0 
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44 
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8 

10 

0 
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0*00 
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19 

32 

0 
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0*00 
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A  C0URU5  158619*60 

Y  CUURQ!  223358*84 

A  CUORO:  158619*60 

Y  COORUt  223358*84 
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0 

n*oo 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 

•02 
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0 
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0 
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0 
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0*00 

0 
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0 
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0*00 
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3 

2j  : 

0 
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15430 

0.00 

°*ctl 

47 

'^^/75 

1  8 

u  t 

0 

28.72 

1 6  0  0  5 

0*00 

o*  n| 

43 

4/14/75 

6 

49  ; 

0 

28.53 

15214 

0*0  0 

0*00 

49 

4/14/75 

l  2 

21 : 

0 
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0  *  0  u 

0*00 

5n 
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7 
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0 
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o*  no 
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0 
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20321 
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5? 
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0 

28.39 

21178 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  AT  T  =  l  : 

L  0  P  c  OF  LINE: 

T AML) A^O  DEVIATION! 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 


65.65 
-10.66 
•  25 
.99 


TRANSMISSIVITY  (OPD/FT): 


-b4 1 5  .  l  1 


COEFFICIENT  of  s  t  o  r  a  g  e 


WERo  (DAYS): 
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O' 

>00 

0»00 

-•05 

•  oo 

O' 

>00 

0*00 

•  05 

.  oo 

0  < 

•00 

0*00 

•00 

.00 

0  ' 

•00 

0  »00 

•  10 

•  01 

0  ' 

•00 

0*00 

-.  04 

•  oo 

50*97 
-5.7? 
•13 
•  99 


38.27 

-2.28 

•  09 

•  92 


-11955.36 


-30041 .53 


•  00 
RRRRR 


.00 

RRRRR 


RBOSP  PROGRESS  REPORT^ 


46 


' 

. 

ct  7o 7 

RECOVERY 


UPPE^ 

pumping 


•12 


DaTE/TIME  PUMP  UN:  4/ 1 3/75  B : 45 

COPE 

hole 

X 

COORD* 

1525 19*20 

OH  F  :  >+  / 1  7/75  9545 

CORE 

HOLE 

Y 

COORD : 

226697*  70 

STATIC  WATER  LEvE’L  (FT):  265.64 

PUMP 

well 

X 

COORD: 

155416»40 

PRODUCTION  RaTE  (GaL/I'IIN)  :  64 .30 

0  I  6  ]  «  N  C  E  P POM  PUMPED  WELL  < F T )  s  9800.33 

PUMP 

WELL 

Y 

COORD  s 

217335*40 

INDE* 

date 

i  IMF 

depth 

MINUTES 

DElTa 

delTa-sod* 

(  1 ) 

delta 

delt  a-sqd. 
(2) 

delta 

DELTa-SQD 

(31 

1 

4/13/75 

14:  0  : 

0 

265.1 7 

315 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0«00 

0.00 

? 

4/ 14/75 

in :  1 : 

0 

264.91 

I5l6 

-  *  u3 

•  on 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

4/15/75 

R ;  3b : 

0 

264,67 

2930 

•  U  9 

.  n  l 

0.00 

0.00 

0  »  U  0 

0.00 

4 

4/1 6/75 

1  ? : 4d : 

0 

264.31 

4555 

-*0  5 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T= 1 : 

263.83 

0.00 

0.00 

^LO^E  of  line: 

-1 .22 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

.06 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  DF  DETERMINATION: 

.95 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

-13877.1 3 

0*00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  blORAGE 

T-ZEKU  (DAYS) 5 

.  28 

0*00 

O 

O 

• 

O 

S: 

-1 .23E-05 

0. 

0. 
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DATE/TIME  pump  UN:  2/15/75  13:  0 

OFF:  3/  0/75  12J30 


STaI Ic  WATFR  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  RATE  (OAL/MIN): 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT): 


545 • 30 
123.00 
y  732.  O'* 


CE  7of  LOWER  Mr  ER 
DRAWDOWN  PUMPING  GS-lb 

CORE  HOLE  A  COORD: 
CORE  HOLE  Y  COORD? 

pump  well  x  coord? 
pump  well  y  coord: 


152519.20 
226697 • 70 

155352*57 

217387*19 


INDhX 

date 

time 

DEPTH 

MINUTES 

Delta  delta-sqd* 

Delta  delta-sqd* 

delta 

OELTA-SQD. 

<i> 

(2) 

(3) 

1 

2/18/75 

12:43 

0 

547.44 

43o3 

•  04 

.00 

0*00 

0.00 

0.00 

0 

• 

0 

0 

? 

2/19/75 

10:25 

0 

547.74 

56q5 

•  03 

•  00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

3 

2/20/75 

1 1  : 29 

0 

547.86 

71  09 

-•13 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

2/21/75 

12:39 

0 

548. 16 

8619 

-•08 

•  00 

0*00 

0*00 

0  ’00 

0*00 

5 

2/22/78 

8 ;  0 

0 

548.50 

9780 

•  1  3 

•02 

•  14 

•02 

0*00 

0.00 

t, 

2/23/75 

9 :  4<+ 

0 

548.78 

11324 

0*00 

0*00 

•  1  1 

•01 

0*00 

o»oo 

7 

2/25/75 

8  :  5b 

0 

549.Q5 

14158 

0*00 

0*00 

-•10 

•  01 

o»oo 

0 .00 

3 

2/?f>/75 

B :  1  5 

0 

5a9 • 28 

15555 

0*00 

0*00 

-•07 

•00 

0*00 

0*00 

9 

2/27/75 

B :  ^  9 

c 

549. a  3 

170  29 

0*00 

0*00 

-•1  1 

•01 

0*00 

0*00 

1  0 

2/28/75 

l  n :  3b 

0 

549-69 

18576 

0*00 

0  *00 

-•03 

•00 

0  «uo 

0*00 

1  1 

3/  1/75 

9 : 3  0 

0 

549*82 

19950 

0*00 

0*00 

-•06 

•00 

0*00 

0*00 

1  ? 

3/  2/75 

10:22 

0 

549.92 

2144? 

0*00 

0*00 

-•11 

•01 

0  *uo 

o«oo 

1  3 

3/  3/75 

9:4  ? 

0 

550  » 1  4 

22847 

0*00 

0*00 

-•02 

•00 

0*00 

0  »oo 

1  4 

3/  ^/75 

9 : 35 

0 

550*28 

24275 

0*00 

0*00 

-•ol 

•  00 

0-00 

0*00 

1  5 

3/  5/78 

9:  5 

0 

550 *43 

25665 

0*00 

0*00 

•02 

•00 

0*00 

0*00 

1  5 

3/  8/75 

in:  3 

0 

55 0  *45 

27183 

0*00 

0*00 

-  •  08 

•01 

0'U0 

0  *00 

1  7 

3/  7/75 

9 :  a-o 

0 

55o • 8 1 

28  6  0  0 

0*00 

0*00 

•  17 

•03 

0*00 

0*00 

1  8 

3/  8/75 

12:24 

0 

550.90 

302o4 

0*00 

0*00 

•14 

•02 

0*00 

0 .00 

1  9 

3/  9/75 

in:  5 

0 

550*86 

31505 

0*00 

0*00 

•  U  1 

•  00 

0*00 

o*  00 

11 

»— 

1 — 
< 

t— 

CL 

LU 

U 

cr 

hi 

1— 

H 

1 : 

537.45 

528.83 

0»00 

SLUPE 

OF  LIKE: 

2.74 

4.89 

0*00 

standard  deviation: 

.  o9 

•09 

0*00 

COEFFICIENT  OF 

DE TERMINATION: 

.94 

•  9.3 

0.00 

TRANSMISSIVITY 

( GPD/FT) 

• 

11861.03 

6635.25 

0.00 

COEFFICIENT  of  STuRmUE 

T-ZERu  (DAYS) 
S  J 


*51 

1  *92E-05 


1*61 

3*33E-05 


0.00 

0* 
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CE  707  LOWER  ^p>F£R 
RECOVERY  PUMPING  G5-16 


DATE/TIME  PUMP  UN: 

OFF: 


3/  9/75  12:30 

3  /  ?  *+  /  7  5  12:30 


CORE  HOLE  X  COOROS  152519.20 
CORE  HOLE  Y  COQRQS  226697*70 


STATIC  WATER  lEVEl  (FT) :  550.90 
PRODUCTION  KATE  (GaL/MIN) !  123.00 
DISTANCE  FROM  humped  WELL  (FT) :  9732.0? 


PUMP  WELL  X  COORD:  155352*_57 
PUMP  Well  Y  cOORd:  217387*19 


INDEX 

DATE 

ume 

DEPTH 

minutes 

DELTA 

delta-sqd* 

(1) 

delta 

DElTa-SQD. 

(2) 

delta 

delta 

(3) 

-SQD 

1 

3/10/75 

J  5 

6 

0 

550 .12 

1596 

•09 

•  0  1 

0»00 

o 

• 

o 

o 

o.uo 

0 

.00 

? 

3/1 1 /75 

9 

18 

0 

549.82 

2688 

-•  o6 

•00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0 

.00 

3 

3/1 2/75 

1  2 

2 

0 

549.73 

429? 

-.02 

.  0  0 

n«oo 

0.00 

0*0  0 

0 

.00 

4 

3/13/75 

9 

3b 

0 

549.69 

5585 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

5 

3/14/75 

9 

8 

0 

549.5b 

6998 

-•04 

•  00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0 

.00 

6 

3/1 5/75 

8 

16 

0 

549*51 

8366 

“•  04 

•  no 

n*  00 

0*00 

0»00 

0 

•  00 

7 

3/16/75 

9 

4  J 

0 

549.46 

9911 

-*  04 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

9 

3/17/75 

1? 

3b 

'J 

549.53 

11526 

•07 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

9 

3/18/75 

1  4 

55 

0 

549.50 

13lo5 

•  08 

*01 

0‘00 

0-00 

0*00 

0 

*00 

1  0 

3/19/ J 5 

14 

1  A 

0 

549.41 

1 45  0  4 

•  0  2 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  1 

3/?n/75 

8 

25 

0 

549.25 

15595 

-•12 

•02 

0*00 

0  •  00 

O'  00 

0 

•  00 

1  2 

3/21/75 

1  1 

A  U 

0 

549.33 

17230 

-•oi 

•  00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0 

*00 

1  3 

3/22/75 

10 

1  « 

0 

549.15 

18588 

-•17 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

14 

3/23/75 

9 

5u 

0 

549.29 

20000 

-*oi 

•00 

0»00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

1  5 

3/24/75 

3  1 

42 

0 

549.54 

21552 

•2b 

•07 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

INTERCEPT  at  t=i : 

552.16 

0*00 

0.00 

SLOPE,  of  line: 

—  .  66 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

•10 

0*00 

o.oo 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION? 

•  83 

0 .00 

o.oo 

TRANSMISSIVITY  (GHQ/FT): 

-48873.15 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) : 
S: 


•  0  5 

-8.45E-06 


0.00 

0. 


0.00 

0. 


RBOSP 


, 

' 

§ 


9:28 
13 :  0 

547 .46 
275.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT ) :  3329.53 


DATE/TIME  PUMP  ON:  1/11/75 
OFF:  1/18/75 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT)  i 
production  rate  (gal/mini : 


C E  7 u 7  LOWER 
RECOVERY  PUMPIN 


IFER 

-17 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 

PUMP  WFLL 
PUMP  WELL 


X  COORDS 

Y  COORDS 

X  COORDS 

Y  COORDS 


152519.20 

226697.70 

151719.55 

229929.78 


INDea 

DATE 

time 

depth 

minutes 

delta 

DFLTA-SQD. 

*1) 

delta 

DELTa-SQD. 

(2) 

DELTA 

DELTA-SQD 

(3) 

1 

1/11/75 

1 9S57: 

0 

546.66 

569 

.08 

.01 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0.00 

0 

0 

• 

0 

2 

1/12/75 

l7:5o : 

0 

543.96 

1942 

.25 

.  06 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

1/13/75 

in : 47 : 

0 

543*06 

2959 

•  33 

*  11 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

1/14/75 

lo:39: 

0 

541  .03 

4391 

-.78 

•  50 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

1/15/75 

1 1 s  28: 

0 

540*52 

5880 

-  *  6  1 

•37 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

1/16/75 

13S59: 

0 

540-19 

7471 

-.38 

•  14 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

1/17/75 

15:12: 

0 

540.55 

8984 

.41 

•17 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

1/18/75 

11:45; 

0 

540*52 

10217 

*68 

•  47 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T=1 : 

561.39 

0*00 

0.00 

SLOPE  of  lines 

-5.38 

0.00 

0.00 

standard  deviation: 

.  49 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

.95 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPO/FT); 

-13502.27 

O 

O 

• 

O 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS)S 

.27 

0.00 

0.00 

ss 

-9.90E-05 

0. 

0. 

|  RBOSP  PROGRESS  REPORlT] 
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• 

. 

DATE/TIME  pump  Oivl: 


off: 


1/1-3/75  13:  0 

>/  j/75  s:3u 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  540.50 
PRODUCTION  rate  (GAL/MIN)  :  275*00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  3329.5 3 


INDex  date 


time  depth  MINUTES 


1 

1/18/75 

1  4 

54 

0 

540.80 

114 

2 

1/18/75 

20 

34 

0 

542.02 

454 

3 

1/19/75 

3 

4  0 

0 

544.20 

1180 

4 

1/20/75 

9 

20 

0 

546*74 

2660 

5 

1/21/75 

1  0 

6 

0 

547 .48 

4146 

6 

1/22/75 

1  0 

55 

0 

550*00 

5635 

7 

1/23/75 

10 

10 

0 

550*85 

7030 

B 

1/23/75 

15 

17 

0 

550*96 

7337 

9 

1 /P4/75 

10 

5 

0 

551*62 

84b5 

10 

1/24/75 

15 

53 

0 

552*13 

8813 

11 

1/25/75 

9 

10 

0 

552*16 

9850 

12 

1/27/75 

9 

7 

0 

553*22 

12727 

1  3 

1/28/75 

9 

a7 

0 

553*67 

142o7 

1  4 

1/29/75 

9 

6 

0 

554.18 

15606 

1  5 

1/30/75 

14 

19 

0 

554.66 

17359 

1  6 

2/  1/75 

9 

32 

0 

555.57 

19952 

17 

2/  2/75 

9 

3  0 

u 

556*03 

21390 

INTERCEPT  at  T  = 1 : 

SLOPE  OF  LINE: 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT)  : 


CE  707 
DRAWDOWN 


LOWER 


OIFER 


PUMPING  GS-17 


CORE 

hole 

X 

COQRD! 

152519*20 

CORE 

hole 

Y 

COORD  5 

226697*70 

PUMP 

well 

X 

COORD! 

151719*55 

PUMP 

well 

Y 

COORD : 

229929*70 

delta 

DFLTA-SQD* 

<1> 

Delta 

DELTa-SQD* 

(2) 

delta 

delta-sqd 

<3) 

0*00 

0*00 

0  »00 

0*00 

0*00 

0*00 

.33 

.  1 1 

nr  00 

0*00 

0*00 

0*00 

-.31 

•  09 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•17 

•03 

0*00 

0  »00 

0*00 

0*00 

-.74 

•  54 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

*88 

•77 

•14 

•02 

0*00 

0*00 

0  •  OU 

0*00 

*02 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-  •  06 

•00 

0»U0 

0*  uo 

0*00 

0  •  no 

-•03 

•00 

0*00 

0*00 

0  •  uu 

0*00 

•31 

•  09 

0*00 

0*00 

0  •  0  u 

0  •  00 

-•15 

*02 

0*00 

0.00 

0  *ou 

0*00 

-•21 

•  04 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

-•  2<f 

•  0  6 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•14 

*02 

0*00 

0*00 

0  •  UO 

0*00 

-•13 

*02 

0*00 

0  «00 

0*00 

0*00 

•17 

•  0  3 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•33 

*11 

0*00 

o»oo 

523.64 

512*07 

0*00 

6.79 

10*08 

0*00 

•56 

•  19 

0*00 

.96 

*99 

0.00 

10686.61 

7204.59 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORaGE 


T-/ERO  (DAYS) ! 

3 : 


•  2  1 

6.Q9E-05 


.46 

8.98E-05 


0.00 

0. 
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CE  707 


LOW£R 


1  PER 


RECOVERY  PUMPING  GS"17 


DATE/TIME  PUMP  ON:  p/  3/75 

a: 

30 

CORE 

HOLE 

X 

coord: 

152519.20 

UrF;  2/1  a/75 

8! 

30 

CORE 

HOLE 

Y 

COoRu: 

226697?70 

STATIC  WATER  LEvEu  (FT) : 

856 . 0  5 

PUMP 

WELl 

X 

COORD: 

151719.55 

PRODUCTION  RATE  (GAl/MINJ : 
distance  prom  pump  Eli  *  e  u  l  (ft) 

« 

• 

275.00 

3329.53 

PUMP 

WELL 

Y 

coord: 

229929,78 

INDE* 

DA  If 

T I  Me 

OE  P  Th 

MINUTES 

delta 

QFLTa-SQD* 

<1> 

delta 

DELTa-SQQ. 

(2) 

DELTA 

delta-sqd. 
5  3) 

1 

2/  3/75 

1  0 

A  J 

0 

555.8b 

133 

0*00 

o*no 

0  »oo 

0*00 

0«00 

0«U0 

? 

2/  a/75 

7 

49 

0 

5  5 1 »  54 

1399 

*  19 

« f)4 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

3 

2/  5/75 

8 

A  3 

0 

549.42 

2898 

•ol 

•  nn 

n*oo 

0*00 

0*00 

0  •  00 

4 

2/  h/75 

8 

47 

0 

548.37 

4337 

•  y  9 

•  n  1 

o»oo 

0*00 

0  *uo 

o«oo 

5 

?/  7/75 

a 

9 

0 

54  7  *38 

5739 

-•12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

f> 

2/  8/75 

9 

8 

0 

545*35 

7238 

-  *  50 

•25 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

2/  9/75 

9 

b 

0 

545*18 

8675 

“  •  1  6 

•03 

0*00 

0*00 

o*ou 

0*00 

8 

2/10/75 

in 

35 

0 

545*65 

1U205 

-  *  24 

•  06 

0*00 

0*00 

0  »uo 

0*00 

9 

2/12/75 

1 5 

1.2 

0 . 

5  4  5  »  d  b 

13362 

*73 

•  53 

0*00 

0  *00 

0  •  uo 

0*00 

1  0 

2/13/75 

9 

5 

0 

545*65 

14435 

0  •  OU 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

2/1  a/75 

l  n 

32 

0 

545*64 

15962 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

1  2 

2/15/75 

9 

47 

0 

545*29 

17297 

0  *0U 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *uo 

0  »oo 

INTERCEPT  at  T=  1  ; 

571.73 

0*00 

0*00 

SLO-Jt  OF  LINE: 

-6.45 

0*00 

0*00 

STANDARD  deviation: 

•34 

0  •  00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.97 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FTM 

-1 1  259.51 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  ST'JRAOE 

T-ZERO  (GAYS) : 

.19 

0*00 

0.00 

S  J 

“S.73E-05 

0. 

0. 

— - - - - - - 1 
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DATE/TIME  PUMP  UN:  6/  b/75 
OFF:  B/31/75 


STATIC  w  A  T  E  P  u  E  V  E  l  (FT): 
PRODUCTION  pave  (GAL/MIN) i 
DISTANCE  FPO'’'!  PJMPEO  W ELL 


CE  7 0 7 

lower 

|FER 

RECOVERY 

PUMPING  GS- 

18 

111  0 

CORE  HOLE 

x  coord: 

152519.20 

23:59 

CORE  HOLE 

Y  COORD: 

226697.70 

569.43 

PUMP  WFLL 

X  COORD: 

163426*76 

174. no 

PUMP  WELL 

Y  COORD: 

22^033*32 

(FT) :  11154.82 


indea 

UA  TE 

1 1  me 

DEPTH 

1 

b/  P/75 

8  13  1 

0 

568.89 

? 

6/  7/78 

1  l  :  i 

0 

5  6  8  •  3  7 

3 

6/  8/ 75 

13:22 

0 

5  6  7  »  8  b 

4 

6/  9/78 

1 1  :  ‘>8 

0 

567*61 

5 

6/ l n/ 75 

13:30 

0 

567.33 

6 

6/11/75 

12:39 

0 

5b  7  .  l  8 

7 

6/ 12/75 

12;  8 

0 

566*  9  u 

8 

6/ 1 3/ 75 

l  n  :  3 1 

0 

56b • 69 

9 

6/14/75 

9:  3i 

u 

566.50 

1  0 

6/15/75 

9 :  25 

0 

566*30 

INTERCEPT  at  T  =  1  : 
slo-,e  of  line: 

STamOaRq  l/E  V I  a T i On  : 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


minutes 

DELTA 

qfLTa-SQo 

<1> 

1291 

0*00 

o « no 

2681 

-  •  o  a 

.01 

4462 

- » u  3 

•  on 

58q5 

•  0  5 

• no 

735n 

•1)7 

•  no 

6739 

•14 

•  02 

10148 

•  1)4 

.  no 

11491 

-•oi 

•  00 

12871 

“•  03 

•  no 

14305 

“•12 

•  0  1 

578.52 

2.91 

•  08 

.99 

DELTA 

DElTa-SQd* 

(2) 

delta 

DELTa-SQd 

{3) 

0  *00 

0-00 

0*U0 

o«oo 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0  *00 

0*00 

0  •  oo 

0*00 

0*  00 

o*  uo 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*  U0 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

0*00 

o 

o 

• 

o 

u  •  uo 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  *00 

0*00 

0.00 

0.00 

TPA MSMISSIV  ITY  (GPO/rT)  5 


-15783.51 


o  •  on 


0.00 


COEFFICIENT  of  STORAGE 


T-2ERO  (DAYS)  : 

S : 


.92 

-3.50E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0. 
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C£  7o7  LOWER  W  (FER 
DRAWDOWN  PUMPING  GS”l9 


OAT£/TIME  PUMP  ON: 

OFF: 


4/  3/75  11  S  0 

5/  5/75  0:30 


CORt  HOLE  A  cUORd?  152519*20 
COKE  HOLE  Y  COOPOJ  226697*70 


STATIC  WATER  LEv£i_  (FT)  5  550.50 
PRODUCTION  KATE  (GAL/MIN):  667.00 
DISTANCE  FROM  ROMPED  WELL  (FT)  •  6085.  ?  5 


PUMP  WFLL  X  COORD;  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORDJ  223333*93 


INDEX 

DA  TE 

time 

DEPTH 

MINUTES 

DELIA 

DELTa-SQd* 

DELTA 

DEL  T  a-SQD • 

DELTA 

DELTa-SQD. 

(1) 

(2) 

(3) 

J 

4/  8/75 

l  3 

1 

0 

551 *23 

421 

u  *00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0«00 

0*00 

4/  9/75 

m 

39 

0 

553.95 

1 4  1  9 

•  4  u 

.16 

o»oo 

0*00 

0*00 

0.00 

3 

4/1 n / 7  5 

1 1 

41 

0 

557.07 

2921 

-*34 

*12 

0  *uo 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

4/11/75 

in 

0 

0 

559.28 

4260 

”•15 

•  0  2 

0  ’00 

0*00 

0*00 

o«oo 

n 

4/1 ?/75 

12 

31 

0 

561 *22 

5851 

•09 

•  n  1 

0  •  0  0 

0*00 

0*00 

o«oo 

6 

4/1 3/75 

14 

4 

0 

561 .9o 

7384 

-.41 

•17 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

7 

4/14/75 

in 

1 1 

0 

5b2  *  85 

8591 

”•33 

•  1 1 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0  •  uO 

8 

4/1 5/75 

9 

2  7 

0 

564*36 

9907 

•37 

•  14 

0*00 

0*00 

0 

n> 

• 

0 

0*00 

9 

4/1 6/75 

1  ? 

42 

0 

564*92 

11622 

•  12 

Til 

O’  00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  n 

4/1 7/75 

8 

56 

0 

565*37 

12836 

•  UA 

•  00 

O’UO 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

4/1 6/75 

9 

35 

0 

566. 14 

14315 

•22 

•05 

•53 

•28 

0  •  0  0 

0*00 

1  2 

4/19/75 

in 

6 

0 

56  7*  10 

15786 

0*00 

0*00 

•  4  1 

•  17 

0*00 

o«oo 

1  3 

4  /  2  n  /  7  5 

9 

4  3 

0 

567*81 

17203 

0*00 

()•  00 

’  18 

•03 

0*00 

0*00 

1  4 

4/21/75 

9 

53 

0 

56  8*  49 

18653 

0*  ou 

0  •  00 

”•  03 

•  00 

O’UO 

0*00 

1  5 

4/22/75 

9 

5b 

0 

569*1 1 

20096 

U  ’00 

0  ’00 

”’24 

•  06 

0*00 

0  ‘00 

1  6 

4/23/75 

11 

29 

0 

569*71 

21629 

0*00 

0  •  00 

”  •  45 

•20 

O’UO 

0*00 

1  7 

4/24/75 

1 1 

1 

0 

570*23 

230  41 

0*00 

0  •  0  0 

”’62 

•39 

0*00 

0*00 

1  a 

4 / 25/75 

9 

5 

0 

5  7  0  •  8  0 

2  a  3  6  5 

U*00 

0  •  00 

”•61 

•37 

0*U0 

0*00 

1  9 

4/26/75 

1  1 

30 

0 

571*90 

25950 

0  *  00 

0  ’00 

”•27 

•07 

0  *uu 

o«oo 

2o 

4/27/75 

9 

24 

0 

572*52 

27264 

0*00 

0  •  00 

”•19 

•  04 

0*00 

0*  00 

21 

4/28/ 75 

9 

25 

0 

573*28 

2B7(,5 

0  *00 

0*00 

•00 

•  00 

0*00 

o*oo 

22 

4/29/75 

12 

‘3q 

0 

574*14 

3u350 

0*00 

0  ’  00 

*25 

•  0  6 

0*00 

0*00 

23 

4/30/75 

1  0 

25 

0 

5  7  4  •  5  6 

316  45 

0*00 

0  •  0  0 

•31 

•  0  9 

0*00 

0*00 

24 

5/  1/75 

3 

2  n 

0 

575*10 

32960 

0*00 

0*00 

•30 

•  09 

0  *U0 

0*00 

25 

5/  2/75 

1  2 

36 

0 

574*37 

3  A  6  55 

0*00 

0  •  00 

”  *  a8 

•23 

0  *uu 

0  *oo 

26 

5 /  3/75 

6 

0 

0 

576*2  2 

3d  7q  0 

0*00 

0  •  00 

•54 

•29 

0*00 

0  *00 

27 

5/  4/75 

1  n 

56 

0 

576.58 

3  7  a  38 

0*00 

0  •  00 

•37 

•14 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t=i : 

514.71 

460*10 

O 

O 

• 

O 

SLOKt.  OF  LINE: 

12.3? 

25*39 

0*00 

STANDARD  deviation: 

•  28 

*  39 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

.  99 

*  99 

0*00 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT ) : 

14291 .62 

6936.07 

0*00 

COEFFICIENT  OF 

S  T  ORa  ue 

T-ZERu  (DAYS)*. 

.56 

2.53 

0.00 

S : 

5 . 0  4  E  -  0  5 

1  * 11E-0  4 

0  . 

RBOSP  PROGRESS 
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CL  7u  7  LO^ER  ^^FER 
RECOVERY  PUMPING  Gs- 1 9 


DATE/TIME  PUMP  UN:  5/  5/75 

o :  30 

CORE 

HOLE 

X 

COORD! 

152519-20 

Ot-F:  '5/20/75 

10  J  o 

CORE 

HOLE 

Y 

CUORD! 

226697-70 

STATIC  WATER  lEYEw  (FT): 

5  7  b • 5  fl 

PUMP 

WFLL 

X 

COORD ! 

158526-87 

PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) : 

667.00 

PUMP 

WELL 

Y 

COORD ! 

223333-98 

DISTANCE  F  R  0  M  PUMPED  w  E  L  l  (  F  T  )  •  6  8  H  5  •  ?  d 


I  NDe  * 

DaTc 

1 

IME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

QfLTa-SOd - 
<1) 

delta 

delTa-sqd- 

<2> 

DELTA 

DELTA 

<3> 

-SQq. 

1 

5/  S/75 

in 

54 

0 

576*15 

624 

0*00 

0  -00 

0-00 

0-00 

o-uo 

0 

-00 

? 

5/  6/75 

9 

b 

0 

573*67 

1956 

-*  25 

•  06 

0-00 

0-00 

0-00 

0 

-00 

3 

5/  7/75 

in 

4o 

0 

571 *47 

3490 

•  10 

•  0  1 

0-00 

0-00 

0-00 

0 

-oo 

4 

5/  8/75 

1 0 

13 

0 

570-20 

49  o  8 

•33 

•  1 1 

n  •  oo 

u*oo 

0*00 

0 

•00 

5 

5/  9/75 

n 

1 

0 

5  6  8  »  79 

o3Vl 

•  0  8 

•01 

0*00 

0-00 

0*00 

0 

•  oo 

6 

5/  1  n/75 

9 

4  3 

0 

56  7  *91 

7758 

•  u5 

•  00 

n*oo 

0-00 

0*00 

0 

-oo 

7 

5/1 1/75 

10 

11 

0 

5  6  7  .  o  3 

9221 

--ul 

•  0  0 

0-00 

0-00 

0-00 

0 

*00 

3 

5/12/75 

3 

5  1 

0 

566-40 

10581 

"•09 

-01 

0-00 

0-00 

0-00 

0 

-oo 

9 

5/13/75 

l  1 

17 

0 

565*77 

12167 

--  1  0 

•  n  1 

0-00 

0-00 

0-00 

0 

-oo 

1  0 

5/1  4/75 

8 

28 

0 

565*39 

13438 

”  •  05 

*  0  0 

0-00 

0-00 

0-00 

0 

-oo 

1  1 

5/15/ 75 

1.  0 

34 

0 

564.31 

1500*- 

14 

-02 

0-00 

0-00 

0  •  00 

0 

-oo 

1  2 

5/16/75 

8 

Sa 

0 

564*46 

lo340 

-•12 

•01 

0  •  uo 

0-00 

0-00 

0 

-oo 

I  3 

5/17/75 

3 

32 

0 

564*24 

17762 

•  (j  3 

•  00 

0-00 

0-00 

o-uo 

0 

-uo 

1  ^ 

5/1 3/75 

S 

56 

0 

564*01 

19226 

•  15 

•  02 

n  •  o  o 

0-00 

0  •  00 

0 

-oo 

1  5 

5/1  P/75 

9 

1  3 

0 

563*56 

2  U  6  6  3 

•02 

•  00 

o-oo 

0-00 

0-00 

0 

-oo 

INTERCEPT  at  T=i: 

60  7 • 28 

0-00 

0-00 

SLOPE  OF  LINE: 

-10*14 

0-00 

0*00 

STANDARD  deviation: 

•  1  4 

0-00 

0-00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

1*00 

0.00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/Fn: 

-17371.93 

0-00 

0.00 

CUErFlCl£NT  OF  iTuRnGE 

r-ZERU  (DAYS)  : 

.74 

0*00 

0*00 

S : 

—  3* 1 6  E  —  0  5 

0* 

0- 
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Ct  707  LOWER  ^pP’FER 
DRAWDOWN  PUMPING  GS-19 


DATE/TIME  PUMP  UN: 

OFF: 


s/?j/75  in:  o 
5/?b/75  b : 55 


COKE  HOLE  X  COOKu)!  152519*20 
COKE  HOLE  Y  COORu:  226b97*_70 


STATIC  WATER  L E V E L  (FT):  563.50 

PRODUCTION  KATE  <  b  A  L  /  M I  N )  !  667. oO 

DISTANCE  FROM  P U M ? E o  w  E  L  L  (FT):  6  9  6  5  •  ?  5 


PUMP  WFLL  X  CUOKO:  158526*87 

PUMP  W F L L  Y  cOQRu:  223333*98 


INDfX 

O  A  T  £ 

time 

DEPTH 

M I N  U  T  e  S 

delta 

DfLTa-SQD • 

( 1  > 

Delta 

DELTa-SQD* 

( 2 ) 

DELTA 

DELTa-SQD. 

(3) 

I 

5/ 2  0 /75 

I  5  5  45 

0 

563.53 

345 

0*00 

o*no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2 

5/2 1 /75 

15:29 

0 

566.77 

1769 

.26 

•  n6 

0*00 

0*00 

0  *U0 

0*00 

3 

5 / 22/75 

9:  9 

0 

569 .  is 

2829 

“  *  ?b 

*07 

0  *  uo 

0*00 

0*00 

0*  uo 

4 

5/?3/75 

l  5  :  5  o 

0 

572*27 

4  6  7  0 

“*26 

•  0  7 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

5 

5/24/ 7 5 

1  n  S  L  3 

0 

573*74 

5  773 

-*  1  1 

*01 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

6 

5/?5/75 

12S37 

0 

575.71 

7357 

*35 

•13 

0  •  oo 

0*00 

0  *00 

0  *u0 

intercept  AT  T  =  L : 

SLOPE  OF  LINE: 

STavjDaRq  DEVIATION: 
COEFFICIENT  Or  DETERMINATION* 


519.96 

0*00 

0*00 

14.3? 

0*00 

0*00 

•  P6 

0*00 

0*00 

•  99 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPj/FT): 


12296.44 


0.00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS)  .* 
S : 


.76 

8.91E“05 


0*00 

0  * 


0*00 

0* 


PROGRESS  REPORT 


5*7 


. 

CL  70  7  LUW£R 


'ER 


RECOVERY  PUMPING  GS“l9 


DaTE/TIME  PUMP  UN:  5/26/75  6:55 
0 F  F :  o  /  5/75  11:  0 

STATIC  WATER  LEVEL  (PI):  5 7 6. SO 
PRODUCTION  RATE  (oAL/MIN) :  667.no 
DISTANCE  FRvJrl  PUMPED  WElL  (FT):  6365*25 


CORE  HOLE  X  COORD! 
CORE  HOLE  Y  COORD! 

PUMP  WFLL  X  coond: 
PUMP  WELL  Y  coord: 


152519*20 
<226697  *70 

158526*67 

223333*^8 


INDEX 

date 

time 

DERTh 

M 1 N  U  T  E  S 

Delta 

dflt  a-sqd • 

delta 

DELTa-SQD. 

delta 

DELTa-SQQ 

(2) 

<3> 

1 

5/26/75 

1? 

:  lo 

0 

576.75 

315 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0.00 

? 

5/27/75 

In 

:  59 

0 

574,85 

ib84 

*  1  0 

.  ol 

0*00 

u .  00 

o«uo 

0.00 

3 

5/29/75 

in 

:  s 

0 

572*14 

6510 

*  •  06 

•  00 

0  •  uo 

0*00 

0*  uo 

0*00 

4 

5/3o/ To 

10 

:  5 

0 

571.37 

595n 

-  •  05 

•  00 

n*  00 

u  •  00 

0*  UO 

0.00 

5 

5/31/75 

9 

:  58 

0 

570*73 

7383 

-•18 

•  n2 

o*  00 

0*  ou 

U*  OU 

0*00 

6 

6/  1/75 

12 

:  14 

0 

570*26 

8959 

“  •  0  6 

•  00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0-00 

7 

6/  R/ 7 5 

9 

:  55 

0 

570*90 

1  U260 

•  0  1 

•  00 

0*  uo 

u*  00 

0*  uo 

o*  00 

8 

6/  S/75 

1 0 

:  5<j 

0 

5  6  9 • 4  b 

11755 

-•  )  7 

•03 

0*00 

u*  00 

0*00 

0*00 

9 

6/  4/75 

9 

:  54 

0 

569.4-3 

13139 

•  10 

•01 

0  •  uo 

0*00 

0  •  uo 

0  •  uo 

1  0 

6/  5/75 

9 

:  25 

0 

569 • 29 

14550 

•22 

•  05 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T= 1 

• 

594.36 

0.00 

0.00 

SlO^L 

OF  L I n E : 

6.08 

0 .  on 

0.00 

standard  deviation: 
coefficient  of  determination : 


1  2 
no 


00 

00 


0  *0u 
0*00 


TRANSMISSIVITY  (GPQ/FT): 


-28984.59 


0.00 


0*00 


COEFFICIENT  OF  pTuRaGE 


WLRO  (DAYS)  5 
S : 


.54 

-9.585-05 


0.00 

0  . 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


' 

' 

y  AT£/TIME  PUMP  ON  I 
Ur  F  ; 


2/15/75  13:  o 

3/  9/75  12:30 


STATIC  W A T E R  LEVEL  (FT):  276.90 

PRODUCTION  RATE  (  G  A  L  /  M I  N )  5  123.00 

DISTANCE  FRUM  PUMPED  WELL  ( F T )  *  7640.1 9 


CE  7 0 6 


LOWER 


ER 


DRAWDOWN  PUMPING  GS-16 


CORE  hole  *  COORd :  152468*20 

CORE  HOlE  Y  cUORDS  224462*00 

PUMP  WELL  X  coord:  155352*57 

PUMP  WFLL  Y  cUORu:  217387*19 


INDEX 

date 

1  I  ME 

depth 

MINUTES 

DELTA 

1 

2/ 1 6/75 

1  2 

8 

0 

279.51 

1338 

0*00 

2 

2/17/75 

10 

54 

0 

279.33 

2754 

-.01 

3 

2/1 8/75 

1  0 

22 

0 

273.84 

416? 

•  U  2 

4 

2/ 1  P/75 

11 

4 

0 

279.19 

56  44 

•05 

5 

2/?n/75 

12 

5 

0 

279.30 

a  45 

“  •  U  9 

6 

2/ ? 1 /75 

l  4 

2 

0 

279.63 

87  0? 

•  0  4 

7 

2/23/75 

1  0 

45 

0 

230*22 

11385 

0*00 

9 

2/24/75 

1  1 

1  1 

0 

230*44 

1  283  1 

0  *  OU 

9 

2/26/75 

9 

5o 

0 

260*54 

14210 

u  •  u  0 

1  n 

2/?6/75 

9 

11 

0 

230*78 

15611 

0*00 

1  1 

2/77/75 

9 

41 

0 

280*38 

1  7081 

0*00 

l  2 

2  /  ?  h  /  7  5 

l  1 

4 

0 

281*16 

18604 

0*00 

1  3 

3/  1/75 

10 

2  7 

0 

231 *37 

2  0  0  0  7 

0*  uu 

1  4 

3/  2/75 

11 

13 

0 

281 .47 

21498 

0  •  OU 

1  5 

3/  9/75 

in 

4  rj 

0 

231 .62 

2c  9()6 

u .  u  u 

1  6 

3/  4/75 

10 

10 

0 

231.82 

24310 

0*00 

1  7 

3/  5/75 

9 

3d 

0 

231*32 

25718 

0  •  OU 

1  9 

3/  6/75 

10 

35 

0 

231*34 

2  f  2 1  5 

0*00 

1  9 

3/  7/75 

10 

10 

0 

232.29 

28630 

0  •  0  0 

20 

3/  8/75 

10 

5a 

0 

282*35 

3u  1  1  4 

u  •  00 

2] 

3/  L/ 75 

10 

53 

0 

282.33 

31553 

0*00 

DELTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD* 

DELTA 

DELTa-SQD 

(1) 

(2) 

(3) 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

♦  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *  00 

•  0  0 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

*11 

*01 

0  •  uo 

0*00 

o*oo 

•  0  6 

•  00 

0*00 

0*00 

u*no 

-•06 

*00 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

-•02 

•00 

0*00 

0*00 

u*  00 

-•12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

-•03 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

u  •  00 

-  •  0  3 

.00 

0*00 

0*00 

0  .no 

•* .  0  2 

.00 

0.00 

0.00 

0.00 

•  06 

.00 

0*u0 

0 .00 

0*00 

-•08 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

-•  18 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

•  1  6 

*02 

0*00 

0*00 

o*oo 

•  1 1 

•01 

0  •  00 

0  *00 

0*00 

•03 

•00 

0  •  0  0 

0*00 

INTERCEPT  at  t=i : 

270.13 

259.63 

O 

• 

O 

O 

8 L 0 8 £  OF  i_  I N E ; 

2.40 

5.05 

0*00 

STANDARD  DEVIATION! 

.05 

•  09 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

.99 

*98 

0*00 

TRA vSmISSIVITY  (GPD/rT): 

13322.46 

6432*01 

0*00 

COEFFICIENT  UF  storage 

T-ZEWO  (DAYS) S 

.46 

1.83 

0 .00 

S : 

3 . 1 7E-o  5 

6. 04E-05 

0  • 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 
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CE  708  LOWE* 


RECUVERY  PUMP  I  MG  GS‘ 


OATE/TIME  PUMP  UN : 

OFF; 


3/  9/75  12:30 

3/24 /75  12:30 


CORE  POLE 
CORE  HOLE 


STATIC,  WATER  LEVEl  (FT)  J 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) S 
DISTANCE  FROM  PUMPED  wElL  ( p  T )  • 


282 .3 <3 
1 23.00 
7  b '+  0  •  1  9 


PUMP  WFLL 
PUMP  WELL 


I  NOE 

x  date 

time 

DEPTH 

1 

3/1 n/75 

15 

3  o 

0 

230 

*06 

2 

3/] 1 / 75 

i  (l 

38 

0 

28  0 

.68 

3 

3/1  P/75 

1  3 

12 

0 

2  8o 

•  53 

4 

3/1 3/75 

1  0 

45 

0 

2  8  0 

•  5u 

5 

3/14/75 

If) 

21 

0 

280 

•  35 

6 

3/15/75 

9 

3  l 

0 

280 

’20 

7 

3/  1  is/  75 

1  0 

55 

0 

2B0 

•19 

8 

3/1 7/75 

13 

53 

0 

280 

•23 

9 

3/18/ 75 

7 

38 

0 

230 

•  16 

1  0 

3/19/75 

1  4 

58 

0 

279 

•  96 

1  ] 

3/20/75 

1  0 

0 

0 

279 

•  93 

)  ? 

3/21 /75 

11 

57 

0 

280 

•  05 

1  3 

3/22/75 

1  0 

45 

0 

279 

.97 

1  4 

3/23/75 

10 

3.) 

0 

28  0 

*  0  8 

1  5 

3/ 24 /7d 

L? 

15 

0 

280 

.27 

INTE 

RCEPT  AT  T  =  1 

• 

• 

SLOPE  OF  LINE: 

STANDARD  deviation; 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


minutes 

delta 

DFLTa-SGID 

1626 

0*00 

<1> 

0*00 

27b8 

- .  u3 

•  oo 

4  3  b  2 

-•oo 

•  no 

5635 

•07 

•01 

7  0  7  1 

•  0  1 

•  00 

a4  6  1 

oT 

• 01 

9985 

“  •  0  2 

•  00 

1 1 6  0  3 

•  08 

•01 

126  68 

•  1)5 

•  00 

14548 

- .  1  v 

•01 

15690 

-•05 

•  no 

17247 

•  u  6 

•  00 

18615 

•  0  1 

•  00 

2  u  0  4  0 

0  •  ou 

0*00 

2x535 

0*00 

0*00 

283.80 

-.9o 

•  0  5 
.94 

TRANSMISSIVITY  (3PD/FT) S 


-36173.21 


s  forage 

T-/FRO  ( DAYS)  ! 

s  • 


.  o  3 

4 .90E-0S 


COEFFICIENT  OF 


X  COORD:  152468.20 

Y  COORD:  224462.00 

X  COORD!  155352*57 

Y  COORD:  217387.19 


delta 

DELTa-SQD 

(2) 

0*00 

0.00 

n»oo 

o.oo 

0*00 

0*00 

n  •  uo 

0*00 

n  •  oo 

0*00 

0*00 

u  •  00 

0*00 

U  •  00 

0*00 

O’OO 

0  ’00 

O’OO 

0  •  uo 

o 

• 

o 

o 

0  ’  00 

U  •  00 

O’OO 

O’OO 

0*00 

0  •  00 

0*00 

O  •  00 

O’OO 

U  *00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 


delta 

DELTa-SUD 

(3) 

0*00 

0 

• 

0 

0 

0*00 

O’OO 

0*00 

0  *  0  0 

0 . 00 

0*00 

0*00 

0.00 

0  •  uo 

0  •  oo 

o»uo 

o«oo 

0*00 

O’OO 

0*00 

o«oo 

O’OO 

o«oo 

0  •  uo 

0  •  oo 

o»uo 

0*00 

O’OO 

0*00 

0  •  00 

o«oo 

0  .  uo 

0 . 00 

o.oo 

0.00 

0*00 

0*00 


0.00 


0.00 


0.00 

o. 


0.00 

o. 
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■ 

' 

CE  7 o 8  LOWER  ^^'FFER 
RtCOVtRY  PUMPING  GS“l7 


DATE/TIME  PUMP  UN:  l/U/75 

9: 

26 

CORE 

hole 

X 

COORD! 

152468.20 

uHF:  i/ia/75 

13: 

0 

CORE 

HOLE 

Y 

coqro : 

224462.00 

STATIC  WATER  LEVEu  (FT): 

272.00 

PUMP 

wfll 

X 

COORDS 

151719.55 

PRODUCTION  RATE  (  G  A  L  /  M I N  )  : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  ft'ul  ( F  T  )  J 

275.00 

S3 1  8  *  7  9 

PUMP 

WELL 

Y 

COokd : 

2 29929*78 

INDEX 

date 

T  I  ME 

depth 

MINUTeS 

delta 

DFLTa-Sud* 

(1> 

Delta 

QELTa-SQd« 

<2> 

DELTA 

DElTa-SUq. 

<3> 

1 

1/1 3/75 

1  1  : 57 

0 

272.20 

3029 

.20 

•  0  4 

0*00 

o.oo 

0  »00 

0.00 

? 

1/14/75 

1 1 : 1 4 

0 

271.Q7 

44  26 

“  *  50 

.25 

o»oo 

0*00 

0*00 

o*oo 

3 

1/15/75 

1  2  S  25 

0 

271.43 

5937 

•  19 

.  o  4 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

1/16/75 

9  :  20 

0 

271  .29 

719? 

•27 

•  0  7 

0*00 

U  *00 

0*00 

0*00 

5 

1 / T 7/75 

1  5  :  2  l 

0 

270*60 

3993 

-•  1  1 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

6 

1/18/75 

9 :  9 

0 

270*60 

10061 

“  *  04 

.  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*0Q 

INTERCEPT  at  T  =  1  : 

261.10 

0*00 

o.oo 

SLOPE  OF  LINE: 

“2*61 

0*00 

0 .00 

oTanUaRD  Deviation: 

*26 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.76 

o.oo 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (5P0/pDJ 


-27764.24 


0.00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

r- aero  (Days) : 


2.11 

-5.78E-04 


0.00 

0  . 


0.00 

0  • 


|~RBOSP  PROGRESS  REPORt"| 


GO 


OATi/TlME  PUMP  UlMJ 
OPE; 


1/16/75  13:  0 

2/  3/75  B  :  30 


Cfc.  70B  LOWER 


ER 


DRAWDOWN  DUMPING  6S“l7 


CORE  HOLE  X  COORD!  152468.20 
CORE  HOLE  Y  COORQ!  224462*00 


STATIC  WATER  Lt  YEL  ( r  f  >  I 
PRODUCTION  RATE  (  6 Ai_/M I N )  5 
DISTANCE  FROM  PUMPEu  WELL  (FT): 


270.60 

275.00 

5518.79 


PUMP  well  X  COORQ:  151719.55 
PUMP  WELU  Y  COORD:  229929.76 


IND=;X 

date 

1 1  me 

DEPTH 

MINuTeS 

Delta 

0ELTa-SG!D« 

<1> 

delta 

delTa-sqd* 

(2) 

delta 

DELTa-SQD 

(3) 

1 

1/18/75 

15 

47 

0 

2  7  0. 

53 

167 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o 

o 

• 

o 

2 

1/1 8/75 

2  1 

22 

a 

271 . 

06 

50P 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

3 

1/19/75 

9 

6 

0 

272. 

24 

1  2  0  6 

•09 

.01 

0*00 

0*00 

0*00 

0.  ou 

4 

1/39/75 

1  6 

1  0 

0 

272* 

89 

1630 

"•00 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

1/20/ 75 

9 

46 

0 

273. 

98 

2688 

-.  J  4 

•02 

0*00 

0*  00 

0*00 

o*  ou 

6 

1/20/75 

14 

35 

0 

274. 

22 

2975 

15 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

o«ou 

7 

1/21/75 

In 

4  t 

0 

275. 

4  0 

4181 

•  20 

*  0  4 

•  08 

•01 

0*00 

o*  uo 

8 

1 /? 1 / 75 

16 

45 

0 

275- 

86 

4545 

0*00 

0*00 

•21 

•04 

0*00 

u*  uo 

9 

1 /22/75 

10 

34 

0 

276. 

33 

5b  1 4 

0 . 00 

0*00 

•33 

.  1 1 

0*00 

0*00 

1  O 

1/23/75 

12 

44 

0 

277. 

4b 

7184 

0*00 

0*00 

"*02 

•  00 

0*  uo 

o*  uo 

1  1 

1 /?  3/75 

16 

13 

0 

277. 

54 

7393 

0*00 

0*00 

-•  o5 

•  uo 

0  •  uo 

0‘00 

1  2 

1/24/75 

l  0 

57 

0 

273. 

02 

3517 

0*00 

0*00 

-•14 

•02 

0  •  uo 

o»ou 

1  3 

1/24/75 

1  4 

43 

0 

273. 

2u 

6743 

0*00 

0*00 

“  •  06 

•00 

o  •  uo 

U  *  0  o 

1  4 

1/25/75 

9 

53 

0 

278. 

63 

9893 

0*00 

0*00 

“•12 

*  0  1 

0*00 

0*u0 

1  5 

1/26/75 

10 

1  0 

0 

279. 

05 

11350 

0*00 

0*00 

“•25 

*06 

0*00 

0  .  uu 

1  6 

1/27/75 

a 

22 

0 

279  . 

36 

12632 

0*00 

0*00 

“•38 

•15 

U  *00 

0*00 

1  7 

1 /2  7 / 7  5 

17 

39 

0 

279. 

6b 

13239 

0*00 

0*00 

”  •  25 

.06 

0«00 

0  .  uo 

1  8 

1/28/75 

9 

2 

0 

279. 

34 

14132 

you 

0  •  00 

“•34 

•12 

0*U0 

0  *00 

1  9 

1/29/75 

9 

24 

0 

2  3  0  . 

63 

15624 

0*00 

0*00 

•  Q6 

•  00 

0  •  UO 

u«oo 

20 

1/30/75 

in 

4'.) 

a 

231  • 

00 

1714  0 

0*00 

0*00 

•  0  6 

•00 

o*uo 

o»uO 

21 

1/31/75 

1  1 

3  0 

0 

231  . 

42 

16630 

0 . 0  0 

0*00 

•  15 

•02 

0  •  uu 

0  .  uu 

2? 

2/  1/75 

In 

25 

a 

231  . 

34 

20005 

0*00 

0*00 

.  28 

•  0  8 

o»  uo 

0«u0 

23 

2/  2/75 

10 

7 

0 

232. 

27 

21427 

0  •  0  0 

0  •  00 

•44 

•19 

0  »uo 

0  *u0 

INTERCEPT  at  T  = 1 : 

254.73 

242.11 

0*00 

8L0PL  OF  LINE; 

5.65 

9.17 

0.00 

STa  NQaRQ  deviation; 

•  1  3 

•23 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION ! 

.99 

.99 

0  .OU 

TRANSMISSIVITY 

(gpd/ft )  : 

12836.95 

7917.11 

o.oo 

COEFFICIENT  of 

6  f  O  R  a  G  E 

r-ZcRO  (DAYS) : 

.45 

.39 

0.00 

S: 

5.63E-05 

6.92E-05 

0  * 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 
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CL  7()8  LO«tR  ^^ER 
RECOVERY  PUMPING  0S“l7 


DATr/TlME  PUMP  ON;  ?/  3/75 
OFF:  2/13/75 


3:30 

3:30 


CORE  HOLE  X  COORD:  152468*20 
CORE  HOLE  Y  COORD:  224462.00 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT): 
production  rate  (gal/minj : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  wELl  (FT): 


232.60 

275.00 

5518.79 


PUMP  WELL  X  COORD:  151719.55 
PUMP  WELL  Y  COORD!  229929.78 


index 

DA  Tf 

time 

DEPTH 

minutes 

delta 

DFLTa-SOD. 

<1> 

delta 

OEITa-SQD* 

<2> 

del  Fa 

DE 

<3) 

LTa 

-SOD. 

i 

2/  3/75 

1 1 

0 

0 

232.56 

1 5  n 

0*00 

0 . 00 

0*00 

0*00 

0  .  UO 

0 

.00 

? 

2/  3/75 

i  3 

1 

0 

282.16 

571 

•15 

*02 

0*00 

U  •  0  0 

0*00 

0 

•  00 

3 

2/  4/75 

7 

2  J 

0 

28  1 . 12 

1377 

*40 

•16 

o*oo 

0*00 

0  »uo 

0 

•  00 

4 

?/  5/75 

8 

0 

0 

279.74 

28  56 

.  1  1 

*  0  1 

o»oo 

0  *00 

0*00 

0 

•  uo 

5 

2 /  7/75 

9 

5 

0 

273. 27 

5795 

-«3U 

•  09 

0*00 

0*00 

0  .  UO 

0 

•  GO 

6 

2/  3/75 

3 

44 

0 

277.76 

7214 

— »  4  8 

•  23 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  GO 

7 

2/  9/75 

1  0 

5  7 

0 

277.32 

8787 

- » 63 

•  39 

n  *uo 

0*00 

0  .  UO 

0 

.00 

3 

2/1 0/75 

in 

45 

0 

277.02 

1  o  2 1 5 

-.70 

.  49 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

9 

?/l 2/75 

1 1 

10 

0 

277.42 

13120 

•07 

•01 

n*  oo 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  0 

2/13/75 

9 

27 

0 

276.97 

14457 

-•23 

•  05 

0  ’  00 

U  •  00 

0  •  UO 

0 

•  ou 

1  1 

2/1 4/75 

1  6 

5 

0 

276.91 

16295 

-*11 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  2 

2/1 6/75 

12 

8 

0 

270*51 

18938 

1*71 

2*  93 

0*00 

0*  ou 

0*00 

0 

•  00 

1  3 

2/ 1 7/75 

1(1 

54 

0 

276.38 

2(j3o4 

0*  ou 

0 »  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

u 

•  oo 

INTERCEPT  at  7  =  1  : 

291.53 

0*00 

o.oo 

SLORE  UF  LINE: 

-3.44 

0-00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

•63 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

.86 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  ( gpd/ft ) : 

-21084. n3 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZErO  (DAYS)  : 
S: 


.27 

- 5 • 64c- 0  5 


0.00 

0. 


0.00 

o. 


RBqSP_FR0GRESS  REPORT 
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' 

‘ 

CL  7 Ob  LOWER  a 
RECUVtRY  PUMPING  GS 


DATE/TIME  pump  ON: 

6/  6/ 75 

li:  o 

core 

HOLE 

OF  F ; 

3/31/75 

23:59 

CORE 

HOLE 

i T  A  T I C  WATER  LEV El 

(FT)  S 

299 . 1 5 

PUMP 

WELL 

production  RATE  ( u  ^ 

(L/MIN) : 

174.00 

PUMP 

WELL 

DISTANCE  FRuM  PUMPED  *E.L  (FT)  :  118  73*7'? 


vJq:t  A 

DATE 

TIME 

DE 

PTH 

1 

6/  6/75 

9 

2  5 

0 

298 

*  60 

2 

6/  7/75 

1  1 

23 

0 

293 

*47 

3 

6/  8/75 

14 

12 

0 

297 

•  9b 

4 

6/  9/75 

1) 

49 

0 

297 

*72 

5 

6/ 1 o/75 

16 

7 

0 

297 

•  4b 

6 

6/1 1 /75 

13 

3 

0 

297 

*42 

7 

6/ 1 2/75 

13 

4 

0 

297 

•  1  l 

8 

6/1 3/75 

l  1 

2;) 

0 

296 

*95 

9 

6  /  1  a  /  7  5 

1  0 

1 

0 

296 

*61 

1  0 

6/15/75 

9 

54 

0 

296 

*67 

intercept  at  r=i: 

SLOPE  uf  line: 

STavDaRd  DEVIATION: 
COEFFICIENT  of  determination: 


M I  NUTrS 

DELTA 

DFLTa-SQd 

<1> 

1345 

0  •  OU 

0  *00 

29o3 

-♦  03 

*00 

4512 

“  •  03 

*  no 

5  So  9 

"  •  U  l 

*00 

7507 

•  0  3 

•  00 

o7s3 

•  15 

•02 

1  U  2  ()  4 

•  OU 

•  00 

11540 

”*o2 

*  00 

1490  1 

-  .  |)4 

•  00 

14334 

”  •  06 

•  00 

3q7 . 3? 

2*55 
•  0  6 

.99 

transmissivity  (GPD/FT): 


-iBua'+.si 


COEFFICIENT  of  storage 


T-ZERO  (DAYS)  : 
S; 


1.12 

-4.29F-05 


X  COORD!  152468*20 

Y  COQKOS  224462*00 

X  COORD!  163426*76 

Y  COORQ:  229033*32 


delta 

DELTa-SQd 

(2) 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

0  « uo 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o  •  00 

DELTA 

DELTa-SDq 

<3> 

0*00 

0*00 

0  »  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

U  •  00 

0*00 

o*ou 

0*00 

0*u0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o  •  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 


0*00 

0*00 

0*00 

0*00 


0*00 


0*00 


0.0  0 

0. 


0.00 

0  . 


' 

' 

Cfc  7(1  B  LOWER  ^ 
DRAWDOWN  PUMP  I  MG  ss 


DATp/TIME  RUMP  on:  4/ 

S/75 

11 :  o 

CORE 

hole 

OFF:  5/ 

5/75 

0 : 30 

CORE 

HOLE 

STATIC  water  level  (FT) 

• 

• 

281.10 

PUMP 

WFLL 

production  rate  (gal/min): 

667.00 

PUMP 

WFLL 

DISTANCE  FkOM  PUMPEu  well  (FT):  6162. 78 


INDEX 

0  A  T£ 

r  1  me 

DEPTH 

MINUTES 

DELTA 

OELTa-SQd* 

(1 ) 

] 

4/  9/75 

11 

17 

0 

283.32 

1457 

0 . 0  u 

0*00 

2 

4/i n/75 

12 

5 

0 

286.35 

2945 

.00 

•  no 

3 

4/ 1 ] / 75 

1  0 

38 

0 

288.32 

4298 

“  *  0  2 

•  00 

4 

4  /  ]  ?  /  7  5 

13 

9 

0 

290  •  0  2 

5889 

*  08 

•  00 

5 

4/ 1 T/75 

1 1 

4 

0 

291*04 

7  2 1)4 

-»ol 

•  0  0 

6 

4/14/75 

1  n 

3  7 

0 

291 *62 

0617 

0*00 

0*00 

7 

4/16/75 

13 

4 '9 

0 

292.78 

11689 

0*00 

0*00 

9 

4/  1  7/75 

10 

19 

0 

293*10 

12919 

0*00 

0*00 

9 

4/1 8/75 

l  0 

55 

3 

293.95 

14395 

0  •  ou 

0*00 

1  0 

4/19/75 

1 1 

19 

0 

294.72 

15859 

0*00 

0*00 

1  1 

4/?n/75 

1  n 

53 

0 

295.38 

1  72  78 

0*00 

0*00 

1  2 

4/21 /75 

ir: 

26 

0 

296-00 

18686 

0  *uu 

0*00 

1  3 

4/PP/75 

1 1 

0 

0 

2  9  6  »  6  0 

20  160 

0*00 

0*00 

1  4 

4/23/75 

l  2 

5 

0 

297-21 

21665 

0*00 

0*00 

1  5 

4/24/75 

1 1 

16 

0 

297.70 

26056 

0*00 

0*00 

1  b 

4/25/75 

1 1 

13 

0 

293.66 

24493 

0*00 

0*00 

1  7 

4/26/75 

12 

3  3 

0 

299.76 

26013 

U  *  00 

0*00 

1  9 

4/P7/75 

10 

3  7 

0 

300*55 

2  7337 

0*00 

0*00 

1  9 

4/28/ 75 

1  0 

22 

0 

301*29 

2d  7  62 

0*00 

0*00 

2n 

4/P9/75 

13 

23 

0 

302*00 

3u  388 

0*00 

0  *00 

21 

4/30/75 

9 

4(J 

0 

302*43 

316  0  0 

o*ou 

u  •  00 

22 

5/  1/75 

9 

42 

0 

30  3  *  03 

3  6  0  4  2 

0*00 

0*00 

23 

5/  2/75 

1  (1 

10 

0 

303.7u 

34510 

0  •  ou 

u  •  00 

24 

5/  3/75 

6 

45 

0 

3  0  A  .  1  5 

36745 

0*00 

0*00 

25 

5/  4/75 

1  1 

5() 

0 

30  4  *  57 

3  7490 

0*00 

0*00 

intercept  at  r=i: 

SlOPl  OF  LINE: 

standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  J2 TERMINATION: 


■E44.il 
12.12 
•  n2 
1 .  no 


TRANSMISSIVITY  ( GPD/F  T )  ! 


1 4532.81 


coefficient  OF  STORAGE 


r-ZERU  (DAYS) : 
S: 


.75 

8.66E-05 


A  COORDS  152468.20 

Y  COORO:  224462*00 

A  COQHO:  158526*87 

Y  coord:  223333*93 


DELTA 

OELTa-SQD 

(2) 

0*00 

u  «00 

o»oo 

o«oo 

0*00 

0  »00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0  •  uo 

0*00 

•26 

•07 

-•16 

•  03 

-•12 

•01 

-  •  0  7 

•00 

-•04 

•  00 

-•01 

•00 

•03 

•  00 

•  10 

•  0  1 

0*00 

0«00 

n  •  00 

0*00 

n  •  uo 

u  •  00 

0*00 

0*00 

n  •  uo 

0*00 

n  »oo 

0*00 

0*00 

0*00 

n»oo 

0*00 

0  *  uo 

0*00 

o»oo 

0*00 

0  •  00 

0*00 

222.90 

17.1? 

*13 

.99 


10288.34 


1-75 

1 .42E-04 


DELTA 

DELTa-SUQ 

(3) 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

u*  00 

0  *00 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

o»oQ 

0*00 

o*oo 

0  *00 

o»oo 

0  *00 

0  •  oO 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

o*  00 

0*  00 

0*00 

0  •  00 

-  •  26 

•07 

•01 

•  00 

•11 

•ol 

•15 

•  U  2 

•11 

•  Ol 

-•  00 

•  00 

•03 

•  00 

•  05 

•  00 

*02 

.  oO 

-•22 

•0^ 

159.59 
31 .75 
•13 
1  .Ou 


5546.75 


4.67 

2.05E-04 
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CE  7yd  LOWER 
RECOVERY  PUMPINu 


m 


PER 

"19 


DATE/TIME  RUMP  ON: 

OFF : 


5/  5/75  0  J  30 

5/20/75  10S  0 


STATIC  W A  Ter  level  (FI  )  : 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) : 


304.57 
6  6  7  •  0  0 


CORE  HOLE  X  COOROt 
CORE  MOLE  Y  CUORO! 

PUMP  WELL  X  cOORQi 
PUMP  well  y  coord: 


152468.20 
224462  *00 

158526.87 
223333  *98 


DISTANCE  FROM  PUMPED  «ElL 

{  F  T )  J  6162 

•  78 

*< 

ui 

O 

7 

M 

date 

r  i  me 

OERTri 

minutes 

DELTA 

OFLTA-SOn* 

DELTA 

DELTa-SQd* 

DELTA 

DELTa-SQd 

<1) 

(2) 

<3> 

1 

5/  8/75 

i  i 

2  L 

0 

304.44 

65 ) 

0*00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*0  0 

0*00 

? 

5/  6/75 

10 

15 

0 

3  f j  2  *  5  l 

2025 

-.22 

•  OP 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

0«u0 

3 

5/  7/75 

12 

7 

0 

300 . 62 

3577 

«  OA 

.  00 

0*0  0 

0  *00 

0*00 

0.00 

4 

5/  d/75 

9 

1 

0 

2^9.63 

4d31 

•19 

.  0  4 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/  R/75 

9 

5o 

0 

298.52 

S3  26 

•21 

•  04 

O’ oo 

0*00 

0*00 

0  •  00 

6 

5/1 n/75 

10 

22 

0 

297*71 

779? 

•  0  9 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

5/1 1 /75 

9 

17 

0 

297-03 

9167 

*  0  2 

•  00 

0*00 

0*00 

u*uo 

0*00 

8 

5/1 2/ 7  5 

9 

17 

0 

296*33 

1  u  6u  7 

-•12 

•02 

0*  00 

0«  00 

0*00 

o*  uo 

9 

5/ 1 3/75 

Ki 

2o 

0 

2  95*9  3 

12110 

“  •  0  2 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

5/ 14/75 

9 

39 

0 

2  9  5  •  +  0 

1  3  5  i)  9 

-.14 

•  0  2 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

1 1 

5/15/75 

9 

31 

0 

295*07 

14941 

-  •  y9 

•  0  1 

0  •  uo 

0  *00 

0  •  UO 

u  •  uo 

1  2 

5/1  A/75 

9 

22 

0 

294.68 

1637? 

-•13 

•02 

0  *uo 

0*00 

o  »uo 

0  »oo 

1  3 

5/1 7/75 

9 

4d 

0 

294.61 

17838 

*  1  3 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

1  4 

5/18/75 

9 

13 

0 

294.25 

19243 

•  OP 

•  0  0 

n*00 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

1  5 

5 /  19/75 

10 

5 

0 

293.9 o 

2(J  7  j6 

-  •  0  l 

•00 

0*00 

U  *00 

0  *  U  0 

0*00 

INTERCEPT  at  t=i 

• 

« 

331.60 

o.oo 

o.oo 

sloje 

Or  LINE: 

d  .  73 

0.00 

0.00 

standard  deviation: 
coefficient  OF  DE TERMINATION! 


•12 

1.00 


0*00 

0.00 


0*00 

0.00 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


-20170.14 


0.00 


0.00 


COEFFICIENT  of  storage 

T-ZERO  (DAYS): 
S  J 


.  87 

■1 . 3BE-04 


0.00 

0. 


0*00 

0. 
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CE  7n8  LOWER 
DRAWDOWN  PUMPING  GS-19 


DATE/TIME  PUMP  ON:  5/20/75  10:  0 

OFF:  5/25/75  6:55 


CORE  HOLE  X  COORD:  152468.20 
CORE  HOLE  Y  COORD:  2244b2«00 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  293,72 
PRODUCTION  RATE  (GAl/MIN):  667. n0 
DISTANCE  FROM  Pumped  ^ELL  ( F  T  )  :  6162.78 


PUMP  WFLL  X  COQRD:  158526-87 
PUMP  WELL  Y  coord:  223333?98 


I NQ£  X  DATE 

1 1  me 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DFLTa-SQD- 

delta 

delTa-sqd* 

delta 

UELTa-SUD 

<i> 

(2) 

(3) 

1  5/?n/75 

is: 15  5 

0 

293.72 

3  75 

0-00 

u  •  00 

0-00 

0 .00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

2  5/21 /75 

9:42: 

0 

295-63 

14  2? 

0-00 

0  •  0  0 

0  •  uo 

0.0  0 

0-00 

0  »oo 

3  5/22/75 

10:12: 

(J 

293-1  1 

289? 

•us 

•  00 

O’OO 

0‘00 

0*00 

0  •  u  0 

4  5/23/75 

15:  4 : 

0 

300*43 

4624 

“•15 

•02 

n*oo 

0  *00 

0*00 

0  «oo 

5  5/?4/75 

8 : 43  J 

0 

301-86 

5683 

•  10 

•01 

0  •  uo 

0-00 

0*00 

0 « 00 

INTERCEPT  at  t  = 

1 : 

254 

.51 

0-00 

0.00 

slope  of  line: 

12 

.58 

o»oo 

o-ou 

standard  deviation: 

•  1  1 

0-00 

0-00 

COEFFICIENT  uF 

DETERMINATION 

; 

1 

.00 

0.00 

o.uo 

transmissivity 

(6PD/FD 

• 

• 

13993 

.  1  0 

0.00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  s  FORA  3£ 

r -ZERO  (DAYS) : 
S : 


.91 

1 .  OOE-04 


0-00 

0- 


0-00 

0. 
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, 


Ct  7 0 B  LOWER  ^ 
RECOVtRY  PUMPINJG  GS 


qaTe/time  PUMP  ON: 

OF  F  : 


5/26/75  6:55 

6/  5/75  11:  0 


COKE  HOLE 
CORE  HOLE 


5T&TIC  WATER  LEVEL  (FT): 
production  rate  (oal/min)  : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WElL  (FT)i 


304.75 
667 • o  0 
6162*78 


PUMP  WELL 
PUMP  WELL 


INDe* 

date 

t  i  me 

DE°Th 

1 

5/26/75 

13 

:  Id 

0 

30^.74 

2 

5/27/75 

10 

:  29 

0 

303.72 

3 

5/28/75 

I? 

:  5  9 

0 

30 2*32 

4 

5/29/75 

10 

:  4 

0 

301 *29 

5 

5/30/75 

i  n 

:  3  j 

0 

300.77 

6 

5/31/75 

in 

:  31 

0 

3  o  n  •  2  5 

7 

6/  1/75 

13 

:  1  7 

0 

299.9b 

3 

6/  2/75 

in 

:  23 

0 

299.72 

9 

6/  3/75 

n 

:  lu 

0 

299.39 

1  0 

6/  4/75 

10 

:  4  a 

0 

299.13 

1  1 

6/  5/75 

9 

s  5  y 

0 

299.Q5 

INTERCEPT  AT  T= 1 : 

slo^e  of  line: 
standard  deviation: 
COEFFICIENT  of  determination: 


minutes 

delta  dflTa 
<1> 

-SQd 

333 

0*00  0 

•  no 

1654 

•  0  7 

•  on 

3244 

•  14 

*  n2 

45q9 

-.17 

•03 

59  75 

-  *  U  Q 

*nl 

7416 

”•13 

•02 

90  22 

.0  1 

•  no 

10  2  9  3 

•  03 

‘00 

1 1  783 

”  *  0  6 

*01 

13189 

*06 

•00 

14575 

•  14 

•02 

3l9.fll 

-5.0? 

.  1  1 

.99 

TRANSmISSIV  I  TY  (GPO/FDS 


35070.60 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


r-ZERO  (DAYS)  : 

s  • 


.69 

1 .92E-04 


19 


X 

coord: 

152468.20 

Y 

COORD : 

224462.00 

X 

COORD  S 

158526*87 

Y 

COORD: 

223333.98 

delta 

delTa-sqd 

(2) 

0*00 

0 .00 

n  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n » o  o 

0 .00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

0*00 

o.oo 


o.oo 


0.00 

0  . 


DELTA 

delta-sod 

0*00 

0*00 

o-uo 

o*uo 

0*0  0 

0*00 

0  »uo 

0  «o0 

o*uu 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

0  *  0  o 

o*uo 

0*00 

o*uo 

0  .  uo 

o.oo 
o.oo 
0*00 
o  .ou 


o.oo 


o.oo 

o . 


(o  1 
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CE  7()9  UP°ER 
RECOVERY  PUMPING  CE  705A 


UAT^/TIME  PUMP  UN:  3/  3/75 

9  5  50 

CORE 

HOLE 

X 

COORD : 

157063*10 

OFF;  3  Z 1 9/75 

4 :  5 

CQP£ 

HOLE 

Y 

coo^o : 

227185*70 

5T  AT Ic  WATER  LEVEL  (FT)  : 

90  .  2  5 

PUMP 

WFuL 

X 

COORD: 

158619.00 

PRODUCTION  RaTe  tUAL/MIN) : 

DISTANCE  from  PU^EJ  iV E L w  (FT) 

72*00 

:  4l3i.?9 

PUMP 

well 

Y 

coord: 

223358.8a 

I  NOE* 

DATE 

flrtf 

DEPTH 

minutes 

delta 

DELTa-SQd • 
(1) 

DELTA 

DElTa-SQD* 

(2) 

DELTA 

DELTa-SUD 

(3) 

1 

3/  8/75 

in 

35 

0 

5')  .09 

105 

•  1)3 

.00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

2 

3/  9/75 

1  1 

4 

0 

49 . 25 

1574 

.qA 

.  no 

n  *  00 

0*00 

0*00 

0.00 

3 

3/ 1 n/75 

1  5 

5 1) 

0 

4  8.88 

33  0  0 

-.09 

.01 

n « 00 

0*00 

0*00 

0  *00 

4 

3/1 1 /IS 

J.n 

49 

0 

4  8-75 

44?9 

“•13 

•02 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

3/1  P/75 

li 

19 

0 

48-81 

6  0  28 

•  0  3 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *u0 

5 

3/1 3/75 

M 

1 

0 

4  3.80 

72  7  1 

•  0  8 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

3/14/ 75 

l«l 

32 

0 

48.55 

8  7  4  P 

"  •  u2 

•  no 

0  •  UO 

U  *00 

o*uo 

0*00 

8 

3/l 5/75 

9 

9a 

0 

43.63 

1  U  1  34 

•  0 1 

•00 

0*00 

u  •  00 

0*00 

0*00 

9 

3/1  A/75 

1  1 

7 

0 

48.53 

11657 

’  *  04 

*00 

o*uo 

0*00 

0*00 

0  *uo 

1  0 

3/1 7/75 

1  4 

4 

0 

48*60 

13274 

*  0  7 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

3/1  a/75 

7 

■+9 

0 

4  3.57 

1  aj39 

*  0  6 

•00 

0*00 

0  *00 

0  *uo 

0*00 

1  2 

3/19/75 

7 

18 

0 

48*43 

15743 

"  •  03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

intercept  at  T= 1 : 

51*54 

0.00 

0- 

-00 

slope  of  line: 

-.73 

0.00 

0. 

-00 

standard  oevia n on : 

.  n  6 

0*00 

0- 

-00 

COEFFICIENT  of  determination: 

.98 

0.00 

0. 

.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FD! 

-26U90 .51 

0.00 

0 . 

•  00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-2ERO  (OAYS): 

s  • 


♦  0  a 

-  1 . 86F“0 5 


0.00 

0  . 


0.00 

0. 
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DRAWDOWN  PUMPING  CE  705A 


DATE/TIME  PUMP  ON:  3/19/75 

9 : 

5 

CORE  HOLE 

X 

COORD: 

137063*10 

OFF:  3/22/75 

l  ■+ : 

5 

CORE  HOLE 

Y 

cuqru: 

227185*70 

STATIC  WATER  lEVEi.  (FT): 

48*45 

P  U  M  P  WELL 

X 

CUoRd: 

158bl9  *bi) 

PRODUCTION  RATE  (oAl/MIN): 

2  0  4  .  0  J 

PUMP  WFLL 

y 

coord: 

223358*84 

DISTANCE  FROM  PUMPED  *Ell  (FT): 

41  31  *?9 

inDpX  date  time 

depth  minutes 

delta 

DflTa-sgd* 

CEUTA  DelTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD 

(2) 

<3) 

1  3/19/75  15:10!  0 

49  • 

53  365 

”•00 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2  3/?n/75  in;  12;  t) 

51  . 

<+2  15()7 

•  0 1 . 

•  00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

3  3/31/75  i p ;  13:  0 

32. 

35  3067 

"•00 

•  00 

0*00 

0  •  00 

U  •  UO 

0*00 

INTERCEPT  at  T  =  1 : 
iLUPc.  UF  LINE: 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  u£T £RM I Na T I  ON : 


TRANSMISSIVITY  (GPO/FT) S 


COEFFICIENT  of  STORAGE 

T-ZERO  ( O  a  Y  S )  : 
S : 


41.71 

0*00 

0*00 

3 .  n5 

0*00 

0*00 

*01 

0*00 

0*00 

1*00 

0*00 

0*00 

22827. ?4 

0.00 

0.00 

.11 

0.00 

0 

• 

0 

0 

A.50E-05 

0* 

0. 

G°l 
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OaTE/TIME  PUMP  UM;  3/22/75 
OFF:  i/2'6/1'6 

STATIC  WATER  L  E,  V  E  L  (FT): 
production  rate  (oal/’-iin)  : 


14:  5 
6:23 


52.51 

26 A . 0  0 


CE  7 o 9  UPPER] 

RtCOVcKY  PUMRING^Ct  7U5A 

CORE  HOLE  X  COORD! 
Core  hole  y  coord: 

PUMP  WFll  x  cOuRU: 
pump  wfll  y  coord: 


157063.10 

227185.70 

I58bl9»b0 

223358.84 


distance 

FROM  PUMPED  vvELL 

(FT) :  41 

3 1  .  ?  9 

I N  D  E  X 

date 

t  i  Me 

DEPTH 

MINUTrS 

Delta  dflTa-sod* 

delta 

dei.Ta-sqd* 

DELTA 

DELTa-SQD 

<2> 

(3) 

J 

3/22/75 

1  9:41 

0 

51  .92 

3  36 

•  u  0  *  0  0 

0*0  0 

0.00 

U  *  UO 

o-uo 

? 

3/22/75 

21  : 55 

0 

51  *61 

4  TO 

»0b  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *  u  0 

3 

3/23/75 

1  : 58 

0 

51  .09 

713 

- »  0 ]  *00 

0«UO 

0*00 

0*0  0 

0‘00 

4 

3/23/75 

5:31 

0 

50*78 

926 

" . 0  3  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0«u0 

5 

3/2  3/ 75 

10*42 

0 

5  0  «  4  4 

1237 

“  *  0  b  M)  0 

0*00 

0*00 

1)  •  uo 

0*00 

6 

3/23/75 

1 7 : 2  0 

0 

5  0.14 

1835 

- . uS  «oo 

0*00 

0*00 

0*00 

o«uo 

7 

3/?a/ J  6 

7:54 

0 

49.76 

25  0  9 

‘Ob  *00 

0*00 

0*00 

0*  uo 

u*uo 

3 

3/?4/75 

13:  35 

0 

4  9.53 

315  0 

•  0  5  -00 

n  •  uo 

0*00 

0  *00 

0*00 

9 

3/25/ 75 

7  : 56 

0 

49.22 

3953 

“  •  0  1  *0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T=] 

t 

• 

56.24 

0.00 

0.00 

slope  of 

LINE  : 

-2.50 

0.00 

0.00 

standard 

deviation: 

•  04 

0*00 

0*00 

:OE- KICIENT  OF  DETERMINATION: 


1.00 


o  .on 


0.00 


TRANSMISSIVITY  (QPO/FD: 


-27629.02 


0.00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  sToRaGE 

T-ZERO  (DAYS) : 
S : 


.  1  4 

6.61E-05 


0*00 

0. 


0.00 

0. 
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DATcVTlME  PUMP  UN: 

off: 


3/25/75  H :  2‘5 
4/  .1/73  L  ^  i  1  3> 


STATIC  WAl'Ert  uEVEu  (FT):  49. ■>?. 
PRODUCTION  MATE  (oAL/MIN) ;  259.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WElL  (FT):  4131.  29 


CE  7o9 


UPPER 


ER 


DKftWUUwN  PUMPING  CE  705A 


CORE  HOLE  X  COORD?  157063*10 
CORE  HOLE  Y  OOORIT  227185*70 


PUMP  WFLL  X  COOHD!  158619.60 
PUMP  WELL  Y  CUURL):  223358. Ba 


i  Noe  A 

OA  TE 

1 1  me 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DELTa-8Uo« 

<1) 

UEETa 

UElTa-SQD* 

(2) 

DELTA 

UELTa-SDq 

(3) 

i 

3/25/75 

1  5 

31 

0 

50.13 

426 

-  u3 

-  00 

0*00 

0-00 

o*uo 

O.oO 

? 

3/P5/75 

19 

25 

U 

5  (i  .  5  B 

660 

- 

•04 

-no 

0*00 

0.00 

0*00 

o .  uo 

3 

3/25/75 

21 

21 

0 

Sn.77 

776 

- 

.  u5 

-on 

o  »oo 

0.00 

0  •  0  0 

o.oo 

4 

3/2h/75 

0 

55 

u 

51-13 

99  0 

•02 

•00 

0*00 

0*00 

0  *uo 

0*00 

5 

3/26/75 

3 

2» 

0 

51-27 

1 1  A3 

- 

•0  l 

•  00 

n»00 

0*  00 

0*00 

0*  uO 

5 

3/26/75 

6 

0 

u 

51  •  4  u 

1295 

- 

-  03 

-  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0»u0 

7 

3/26/  i 5 

14 

5<i 

u 

3  1-85 

1825 

•  0  1 

-  oo 

0*00 

u«oo 

0*00 

o 

• 

c 

o 

8 

3/2*/75 

18 

3d 

0 

51  -95 

2053 

•» 

•  1)3 

•  o  0 

0*00 

0*00 

0  •  uu 

0*00 

9 

3/27/75 

17 

38 

0 

32-  72 

3453 

•  1  1 

•  0  1 

0*00 

U  •  00 

0  •  u  0 

0  •  00 

1  0 

3/28/75 

13 

1«) 

0 

53-11 

46 1)5 

-  1  6 

•03 

0*00 

0*00 

0  •  u  0 

o  •  uo 

1  1 

3/29/73 

11 

52 

0 

5  3-25 

3967 

- 

*  U  1 

•  0  0 

0  •  00 

0.00 

0*00 

0  .  uo 

1  2 

.3/3  n  /75 

11 

a  9 

u 

53-35 

7  4  0  4 

- 

-17 

•  0  3 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0  •  oo 

1  3 

3/31/75 

1  1 

35 

0 

53.32 

8830 

0 

.  0  0 

0-  00 

o.oo 

O.oo 

0-  00 

0.  uo 

intercept  at  r=  i  ; 

42. R4 

o.oo 

0.00 

Sl08£  UF  line: 

2-76 

0*00 

0*00 

STANDARD  DEVIATION: 

.08 

0-00 

o.oo 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION : 

.  99 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPO/FT): 

24770.n6 

o.oo 

o.oo 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-£ERu  ( U a  vs )  : 

.  1  4 

0.00 

o.oo 

s; 

B. POE” 05 

0. 

0. 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


■' 


■ 

DATS./  TIME  PUMP  UN  : 

OF  F : 


4/  1/75  lb: 15 
'►/  I  C>/75  lb:  15 


STATIC  ’.v  A  I  E  R  LEVEL  (FT):  53-54 

PRODUCTION  RATE  (bAl./MIU)  :  259.00 

DISTANCE  FROM  PUMPER  well  ( F  T )  s  <+  1  3 1  •  ?  9 


ct  7 0 9 
KtCOvLRT 


UPPtR 
PUMPING 


FES 
7  U  5  A 


CORE  HOLE  X  COQRU:  157063*10 
COSE  HOLE  Y  CUORU:  227185*70 


PUMP  WELL  X  COQRD:  158619.60 

PUMP  w E L u  Y  COORUJ  223358*84 


indea 

DATE 

time 

DEPTH 

M INDIES 

Delta 

DFLTa-SQT). 

delta 

DELTa-SQD. 

DELTA 

DELTA-SUD 

hi 

(?) 

(31 

1 

4/ 

1  /  75 

J  6 

31 

0 

53«54 

76 

11.00 

0*00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0.00 

? 

4/ 

1/75 

18 

3  0 

0 

53-21 

195 

“ .  Ob 

•  oo 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

4/ 

1/75 

19 

05 

0 

5  3  -  0  6 

260 

•  1)7 

•  no 

o»oo 

0*00 

()•  UO 

0*00 

4 

4/ 

1/75 

2? 

16 

0 

52*64 

421 

•12 

•01 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

5 

4/ 

?/  75 

i> 

17 

0 

52-37 

54? 

*10 

•01 

0  *00 

0*00 

o«uo 

0  *00 

6 

4/ 

P/75 

3 

2  b 

0 

5?.  12 

7  33 

.14 

•02 

0*00 

0  •  00 

0  •  uo 

0  »oo 

7 

4/ 

P/75 

7 

30 

0 

51  -78 

9/5 

•  Ob 

•  n  1 

0  *00 

0*00 

0  •  UO 

0*00 

8 

4/ 

?/75 

14 

1  1 

u 

51  *40 

1376 

» 0  4 

•  00 

0*00 

U  •  00 

0*00 

0*u0 

9 

4/ 

P/75 

1  9 

0 

0 

51*17 

16  65 

-.ul 

•  no 

0*00 

0*00 

()•  uo 

0*00 

1  0 

4/ 

3/75 

IP 

4  8 

0 

5  0  •  6  1 

2733 

”-08 

.  0 1 

0*00 

0»00 

0-00 

0*u0 

1  1 

4/ 

3/75 

1  9 

3b 

0 

50  •  37 

3141 

-•19 

•03 

n  •  uo 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

1  2 

4/ 

4/75 

10 

29 

0 

b  0  •  1  4 

4034 

“  *  1  7 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

1  3 

4/ 

4/75 

2? 

5 

0 

49-9? 

47  3  0 

-«?4 

•  Ob 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  4 

4/ 

5/75 

9 

51 

0 

49-87 

5436 

-•15 

•  02 

0*00 

0*00 

u»uo 

0»u0 

1  5 

4/ 

5/75 

19 

1  0 

0 

49-77 

5995 

-•  )  6 

•02 

0*00 

0  •  00 

u  •  uo 

0  »u0 

1  6 

4/ 

8/75 

10 

46 

0 

49.58 

b931 

“•20 

•  ()  4 

0*00 

U  *00 

0*00 

0*00 

1  7 

4/ 

7/75 

7 

5  3 

0 

4  9 . 5  0 

6198 

“•  1  2 

•01 

0*00 

U*00 

0  •  uo 

O*u0 

1  8 

4/ 

7/75 

1  9 

40 

0 

49.46 

b9o5 

“•  06 

•  00 

0*00 

u  •  00 

0  •  uo 

0*00 

1  9 

4/ 

H/75 

9 

4b 

0 

4  9-43 

9751 

"  •  0? 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  uu 

20 

4/ 

8/75 

1  8 

3  7 

0 

49-39 

1028? 

“*0l 

•  no 

0  *00 

u  *00 

0  *uo 

0  •  u  0 

?\ 

4/ 

9/75 

11 

29 

0 

49-44 

11294 

•  1  3 

•  0  2 

0*00 

0*00 

0  «U0 

0*00 

2? 

4/1 o /75 

1? 

1  9 

0 

49-3(j 

12784 

•  1  1 

•0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

?  3 

4/1  fi/75 

20 

45 

0 

49-23 

13290 

*  (jb 

•  n  1 

0  *00 

0*00 

0  *uo 

0  *uo 

?4 

4/1 1 /75 

1  2 

20 

0 

49.2b 

142?5 

•  I  8 

•03 

0*00 

0*00 

o  »uo 

0 .  uO 

2  5 

4/1  P/75 

1  3 

2.0 

0 

49 . 0 9 

157  28 

•  1  1 

•  0  1 

0  *00 

0*00 

U  »U0 

0*00 

PS 

4/1 3/75 

1 ) 

lb 

0 

49.  (jl. 

1  7041 

•  .1  0 

•  0 1 

n»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

21 

4/1 4/78 

10 

51 

0 

48-9(1 

16456 

•  0  7 

•ol 

n  «oo 

U  »00 

0  *uu 

0*00 

PH 

4/18/ 75 

1  0 

1  9 

0 

46*86 

198b4 

•  1  0 

•01 

0*00 

0  •  00 

0  •  uo 

0  *00 

29 

4/ l b/75 

1  3 

5b 

0 

46-71 

21523 

•  03 

•  on 

0*00 

c  •  uo 

u  •  uo 

0  .  uO 

INTERCEPT  aT  t=i: 

Sl_0->t.  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 

COEFFICIENT  OF  OE i EKM1 NATI ON  5 


58.4? 

0.00 

-2.?5 

0*00 

•  12 

0*00 

.99 

0*00 

0.00 

o.oo 

0*00 

0*00 


TRANSMISSIVITY  (GPQ/FT): 
COEFFICIENT  OF  SToRaGL 


—  3  0  4  ] 7.48 


0.00 


0.00 


— osp  pRQGRisi~RgFF57 


T-2CRU  (DAYS) ! 

s: 


.  i  o 

5.49E-05 


0.0  0 

0. 


0.00 

0. 


72 


CL  7y9  .LOWE*  ^ 
U«AWDUWN  PUMPING  OS 


OATE/TIME  PUMP  UN:  2/15/75  13! 

UFF:  3/  P/75  1?! 

3  T  A  I  1 C  W A  r E  H  LEVEL  (FT)! 
PHOjUcT'ION  KaTE  (GAL/MIU)  ! 
DISTANCE  F  POM  kUMPEU  wEl.L  (FT)! 


0 

COKE 

HOLE 

0 

COKE 

HOLE 

1 13.26 

PUMP 

WFLL 

1 23*00 

PUMP 

well 

9946. 6* 

INDE* 

DATE 

time 

depth 

minutes 

uelta 

DEL  T a-SQd • 

U  ) 

1 

2 / 1 6/75 

1? 

2(. 

0 

133. 

2b 

1400 

0*00 

0*0  0 

2 

2/17/75 

1 1 

7 

0 

133. 

37 

2767 

0*00 

0*00 

3 

2/ 1  p/75 

1  0 

36 

0 

1  33. 

71 

4178 

0*00 

0.00 

4 

2/ l 0/ 7b 

11 

2  b 

0 

134. 

03 

56  65 

*  26 

*  08 

5 

2/2 ft/ 75 

1  2 

20 

0 

134. 

lb 

MbO 

-•  (j2 

*00 

jk 

2/21/75 

1  4 

16 

0 

134. 

44 

8716 

'•10 

»0l 

7 

2/23/75 

1  1 

1 

0 

135* 

10 

11401 

•  0  6 

•  00 

9 

2/24/75 

1  1 

2b 

0 

135. 

27 

12865 

«  0  1 

*  n  o 

9 

2/25/75 

1  ft 

5 

0 

135. 

31 

14225 

-•14 

.0? 

1  n 

2/26/75 

9 

26 

0 

135. 

42 

15626 

“  *  2  0 

•  04 

1 1 

2/27/75 

9 

5  b 

0 

135. 

65 

17096 

-.14 

•  02 

1  2 

2/28/75 

1 1 

26 

0 

135. 

84 

1  6626 

-•  1  1 

*  ol 

1  3 

3/  1/75 

1  ft 

4] 

0 

136. 

14 

20021 

•  0  6 

•  00 

1  4 

3/  2/75 

1 1 

32 

0 

136. 

07 

21512 

-•14 

.02 

1  5 

3/  3/75 

1 1 

J 

0 

1  36. 

45 

22921 

•  12 

*01 

1  6 

3/  4/75 

1ft 

21 

0 

136. 

39 

24321 

-  *  Ob 

•  0  0 

]  7 

3/  5/75 

9 

62 

0 

]  36. 

43 

2573? 

-•1  i 

•01 

1  8 

3/  6/75 

in 

*••7 

0 

1  36. 

64 

2  (221 

-  •  U  1 

•  00 

1  9 

3/  7/75 

1  ft 

2 1 

0 

136. 

97 

20641 

•  23 

*  05 

2ft 

3/  8/75 

10 

3  7 

0 

137. 

06 

3  u  0  9  7 

•23 

•  0  5 

21 

3/  9/75 

1 1 

6 

0 

1  36. 

97 

3 1  5  6  6 

*  0  5 

•  00 

intercept  AT  T  =  1 ! 
slope  of  lines 
STANDARD  D  E  V  I A  T  ION! 
COEFFICIENT  OF  GET  EKMIImATION! 


117.77 
4.?6 
•  1  4 
.98 


TRANSMISSIVITY  (GPO/FI)! 


7629.50 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-/ERO  (DAYS) ! 
S : 


3.  op 

6  » 9  9  E  “  0  5 


X  CUOPD! 
Y  COORD! 


157063*10 

227185»_7G 


X  COORD!  155352*57 
Y  COORD!  217387*19 


delta 

DEL  t  a-SQD • 

DELTA 

DELTa-SUq 

(2) 

(3) 

0*00 

0.00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

O.oO 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

n*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 .00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 . 00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

U  *00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0 . 00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  o 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

0*00 

0*00 

o.oo 

0.00 

0.00 

o.oo 

0.00 

0  • 


0.00 

0  * 
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• 

. 

V 

CE  7()9  LOWER  ^ 
RECOVERY  PUMPING  GS 


DATE/TIME  PUMP  ON; 

OF  F  : 


3/  9/75  12:30 

3/24/75  12:30 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT )  : 
PRODUCTION  RATE  (G^L/MIM: 
DISTANCE  FROM  PUMPEu  WELL  ( F  T )  S 


136.97 
123.00 
9946  *69 


PUMP  WELL 
PUMP  WELL 


INO=;a  uaTe  time 


1  3/10/75  15554 

2  3/11/75  1 0  5  b 0 

3  3/12/75  1 3 : 25 

4  3/13/75  1 n : 5b 

5  3/14/75  10*34 

5  3/15/75  9:43 

7  3/1  6/75  1  1  :  9 

5  3/17/75  145  b 

9  3/15/75  7!51 

10  3/19/75  7:21 

11  3/19/75  15:11 

1  2  3/20/75  1  0  5  1 4 

13  3/21 /7b  l ? : 15 

14  3/?2/75  ]o:b« 

15  3/22/75  19144 

lb  3/23/75  10545 

17  3/23/75  17:22 

IB  3/24/75  7:5b 


intercept  AT  T=1 : 

SLO^L  OF  LINE: 

standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 


minutes 

delta 

DelTa-SGD 

<1> 

1644 

•  U  7 

*00 

2780 

-.15 

*  n2 

4375 

*  04 

*  0  0 

bb&8 

•  0  1 

•  00 

7  0  84 

*  0  9 

•  n  1 

0473 

-  •  0  8 

•01 

*999 

“*U3 

•  00 

11616 

"•01 

•  00 

12681 

*  04 

•  0  0 

14Q91 

*21 

•  n  4 

14561 

*  0  4 

•  0  0 

1  5  7  0  4 

"•13 

•02 

1  7265 

•  0  3 

•  00 

18628 

"•11 

•01 

19154 

0*00 

0*00 

2  u  0  5  5 

0*00 

0  •  no 

2  u  4  32 

0*00 

0*00 

21328 

0*00 

u»oo 

139.1 1 

-.47 

.09 

.72 


DEPTH 


0  136.66 
0  136.34 
0  136.43 
0  136.3b 
0  136*37 
0  136.18 
0  136-19 
0  136*18 
0  136-21 
0  136*36 
0  136*19 
0  136*00 
0  136-14 
0  135.99 
l)  136.11 
0  136*13 
0  136*26 
0  136.27 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


-68840 . 1  5 


COEFFICIENT  of  storage 

.  1  8 

3.79E-05 


WE  R0  (DAYS)  : 

O  t 


16 


X  COORDS  157063*10 

Y  COURD!  227185*70 

X  COURD:  155352*57 

Y  COURD!  217387*19 


delta 

delTa-sqd 

(2) 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n»oo 

0*00 

n  •  00 

0*00 

n*oo 

0*00 

0  *00 

0*00 

n«00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

DELT  a 

DELTa-SUD 

(3) 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*u0 

0*00 

0*00 

0  *  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

u*  uo 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

0  •  uo 

0  •  uo 

0  •  U  0 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0. 


0*00 

0* 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


CE  70S) 


lower 


DRAWDOWN  PUMPING  GS-17 


DATE/ T  ImE  PUMP  uNI 
OF  f: 


1/6/75  16!  0 

1/1J/75  *  2« 


CORE  HOLE  X  COORD!  167063*10 
CORE  HOLE  Y  COORD!  227185*70 


STATIC  WATER  LEVEL  l  F  T )  !  127.00 

pro'jDc. t i on  rate  (ual/mim  :  375.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  wElL  ( ft ) !  6006.95 


PUMP  well  X  COORD!  161719.55 
PUMP  WFLL  Y  COORD!  239929*78 


inqea 

uaTe 

T  IME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

0ELTa-50d» 

(  1  > 

DELTA 

DELTa-SOd. 

(2) 

DELTA 

delTa-sqd • 
(3) 

i 

1/  9/75 

2? :  0  : 

0 

1 28.20 

4690 

-•03 

•  00 

0*00 

o 

o 

• 

o 

0*00 

0‘00 

2 

1  / 1 n/75 

8:15: 

0 

1  28  •  6o 

3295 

- .  O6 

•  00 

0*00 

o.oo 

0*00 

o.oo 

3 

1/10/75 

14:46: 

0 

129.10 

5686 

.20 

.04 

0 . 00 

U  .  00 

o.oo 

o.oo 

4 

1/10/75 

23:45: 

0 

129.10 

6225 

-.11 

•01 

0  *oo 

0*00 

0  *uo 

0*00 

INTEhCEPT  AT  1= 

l : 

99.1  9 

0»00 

o.oo 

bLO^t  OF  line: 

7.91 

0.00 

o.oo 

STANDARD  DEVIATION! 

•  12 

o.oo 

o.oo 

COEFFICIENT  OF 

DETERMINATION: 

.90 

0»00 

0.00 

transmissivity 

(OPQ/FT ) : 

9175.65 

o.oo 

o.oo 

COEFFICIENT  OF 

S T  UR  m6E 

T-ZERO  (DAYS)  : 

2.27 

o 

o 

• 

o 

0.00 

S: 

1 .73E-04 

o . 

o. 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


75" 


CL  7i>9  L0W£R 
RECOVERY  PUMPING  GS 


DATE/ TIME  PUMP  ON: 

1/1 1/75 

9:28 

CORE 

HOLE 

oh  f  : 

1/18/75 

13:  u 

CORE 

HOLE 

STATIC  WATER  lEVEu 

(FT)  : 

129.50 

PUMP 

WFLL 

PRODUCTION  RATE  CoA 

L/MIN) : 

275.00 

PUMP 

WELL 

DISTANCE  FROM  PUMPED  rtELL  (FT)!  600b*95 


INDe 

A  UATe 

1  I  ME 

DEPTH 

l 

1/11 / 75 

2() 

0 

0 

129.50 

2 

1 / 1  P/75 

1.6 

30 

0 

128.80 

3 

1/1 3/75 

1? 

30 

0 

128.20 

4 

1 / 1 4/75 

J  1 

33 

0 

127.42 

5 

1/15/75 

12 

50 

0 

127.49 

6 

1/16/75 

9 

37 

0 

127.38 

7 

1 / t  7/75 

l  5 

39 

0 

126.91 

6 

1/1 8/ 75 

8 

50 

0 

126.83 

111 

H 

HCEPT  AT  T  = i 

• 

• 

SL03E  OF  line: 

STAMDaRD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


TRANSMISSIVITY  (GPO/Ff): 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZEKO  (DAYS) ! 
S: 


MINUTES 

dflta  OeLTA"SQD 
<1> 

b3P 

0*00 

0*00 

18b? 

•08 

«  0  1 

30  b2 

•  04 

•  00 

44  45 

”•33 

*  1  1 

59  70 

•  Ij8 

•  0  1 

7209 

•  1  8 

*  03 

90  11. 

"  •  1)4 

*  0  0 

10042 

• U  0  *00 

137.19 
-2.59 
•  1  5 
.95 

-28051.93 

.65 

-1.51E-04 


LR 

17 

x  coord: 
y  coord: 

X  COQRO: 
Y  COORO! 


157063*10 
237 1 85. 70 

151719.55 

229929.78 


Delta 

DELTa-SUD 

<2> 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n*00 

0*00 

0*00 

o 

o 

• 

3> 

0*00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 


delta 

DELTa-SUD 

(3) 

o 

z? 

• 

o 

0  •  u0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

0*00 

0*00 

u*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*u0 

0*00 

0  •  uo 

0.00 

0.00 

0*00 

0.00 


0.00 


o.oo 


0*00  o.oo 

o.  o. 


RBOSP 


CE.  7 (j  9  LOWtR  R 

U  R  A  W  D  U  w  N  PUMPING  GS“1  7 


DAT£/T  I  ME  PUMP  Ol\l:  1/18/75  13:  u 

CORE 

HOLE 

X 

COORi)  s 

157063*10 

Of-  F :  ?/  3/75  8: 30 

COPE 

HOLE 

y 

cooro : 

227185*70 

STATIC  wATEh  LEVEL  (FT):  126.85 

PUMP 

WFLL 

X 

coord: 

151719*55 

PRODUCTION  kATE  (GAL/i'IIM  !  875.00 

UISIhiNCE  FRUM  PUMPfc.j  WELL  ( F  T )  :  0006*95 

PUMP 

WFLL 

Y 

coord: 

289929.78 

INDcX 

date 

time 

DEPTH 

MINUTeS 

Delta 

DFLTa-SUD* 

delta 

delU-sqd* 

DELTA 

DELTa-SUU 

(1> 

<2> 

(3) 

1 

1/18/75 

15 

3  0 

0 

126.85 

150 

0*00 

0*00 

0  *oo 

0.00 

0  •  00 

0.00 

2 

1/18/ 75 

22 

6 

0 

127.4b 

546 

.  1  6 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

3 

1 / 19/75 

20 

0 

126*37 

1220 

-•22 

•  0  5 

0*00 

0»00 

0*00 

o»oo 

A 

1/1 9/75 

16 

34 

0 

126.94 

1654 

“•  13 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

l/2n/75 

1  0 

1  U 

0 

130.05 

2710 

•20 

•  04 

•  06 

•  00 

0*00 

0*00 

6 

l/Po/75 

14 

55 

0 

130.26 

2995 

0*00 

0*00 

-•08 

•01 

0*  uO 

O'  00 

7 

1/2 1 /7b 

10 

55 

0 

131*31 

4195 

0*00 

0*00 

-•21 

•  0  5 

0*00 

o«oo 

8 

1/21/75 

17 

d 

0 

131*94 

4568 

0*00 

0*00 

*  12 

*01 

0*00 

0*00 

9 

1/22/75 

1  0 

55 

0 

132.87 

56  35 

U»  00 

0*00 

•31 

•  1  0 

0*00 

0*  00 

10 

1 /22/7S 

15 

52 

0 

132.57 

593? 

0*00 

0*00 

-•17 

•03 

0*00 

0*00 

1  1 

1  /  2  3  /  7  5 

13 

5 

0 

133.37 

72o5 

0*00 

0*00 

-•05 

•00 

0*00 

0*00 

1  ? 

1/23/75 

l  5 

55 

0 

133.135 

7375 

u«oo 

0*00 

*04 

•00 

0-00 

0*00 

1  3 

1/24/75 

1 1 

2 1) 

0 

133.99 

6540 

(1  •  0  0 

0*00 

-*03 

•  00 

0*00 

0*00 

1  A 

1 /2A/75 

17 

19 

0 

134.21 

8899 

0  *ou 

0*00 

•  U  4 

•00 

0*00 

0  *00 

1  5 

1 /25/7S 

10 

9 

0 

134.64 

99  0  9 

0*00 

0*00 

•  10 

•01 

0‘00 

0*00 

1  6 

1 Z28/75 

in 

29 

0 

134.90 

11369 

0 .00 

0*00 

-•13 

•02 

•17 

•  u3 

1  7 

]  /  2  7  /  7  5 

1 0 

1  i 

0 

135-42 

12  7  9] 

0*00 

0*00 

n*uo 

0  •  00 

•  10 

•  ol 

1  B 

)  /  2  7  /  7  5 

15 

0 

0 

135*46 

13  0  30 

0*00 

u*00 

0*00 

u*oo 

•  05 

•  00 

1  9 

1/28/75 

9 

2<+ 

0 

135.69 

14  164 

u  •  ou 

0*00 

o«oo 

U  *00 

-•14 

.02 

20 

1 Z26/75 

1H 

6 

0 

135*62 

1  4  7  0  5 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

-•19 

•  04 

2j 

1  /  2  9  /  7  5 

9 

47 

0 

136.29 

1  Jb  47 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0  ‘00 

-•03 

•  00 

22 

1  /  2  9  /  7  5 

17 

50 

0 

1  36 .3(1 

16130 

0  *ou 

0*00 

n  »uo 

0*00 

-•17 

•  0  3 

23 

1  /3<t/75 

1 1 

5 

0 

1 36 .Bo 

1  7ie>5 

0*00 

0*00 

n  *uo 

0*00 

•02 

•  00 

24 

1/30/75 

17 

2 

0 

136*90 

1  (b'd? 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

•01 

•  00 

23 

1/31/75 

l  1 

15 

0 

137.20 

1  60  i  5 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•01 

•  00 

2  A 

2/  1/75 

10 

43 

0 

137-57 

2^025 

0  *  uu 

0*00 

0*00 

0*00 

•02 

•  00 

2  7 

2/  2/75 

in 

2  b 

0 

136-05 

214  45 

0*00 

u  •  00 

0*00 

0  *00 

•  1  6 

•  o3 

intercept  at  t= 1 : 

117.72 

102-19 

86.29 

SLOPE  OF  LINE: 

3.65 

8. 10 

11.45 

STANDARD  DEVIATION: 

•  1  B 

•14 

•  11 

COEFFICIENT  of  DETERMINATION! 

•  96 

•  99 

•  98 

transmissivity  (Gpd/f r) : 

1  9689.90 

6966.70 

6339.20 

COEFFICIENT  of  oTuRmOl 


T-ZEKj  (DAYS)  : 
S: 


.  ?6 

4  •  68E  — 0  5 


.77 

5 • 75E-05 


1.62 

6.53E-05 


RBOSP  PROGRESS  REPOF^T] 


• 

* 

' 

. 

CE  70*  LOWfcR 

RECOVtKY  PUMPING  G5-J7 


DATE/ TIME  PuMP  ONj 

2/  3/75 

8:30 

COkE 

HOLE 

X 

COORD: 

157063.10 

OFF  : 

?/]8//5 

3.*30 

COKE 

HOLE 

Y 

coord: 

227185*70 

static  watfr  LEVEL 

(FT). 

] 38 . 3 A 

PUMP 

WELl 

X 

coord: 

151719.55 

PRODUCTION  RATE  (oAL/MIN): 

275.00 

PUMP 

wfll 

Y 

coord: 

,£29929.78 

DISTANCE  FROM  PUMPE 

D  .VELL  (  F  t  ) 

:  (3  0  0  b  *  9  0 

INQe* 

date 

«  ‘ 

'i  me 

DEPTH 

MINUTES 

DELTA 

DfLT  a-SQO • 

DELTA  delTa-sqd. 

DELTA  DELTA 

-SQD* 

( 

1> 

(2 

) 

{3 

) 

1 

?/  3/75 

1  1 

13 

0 

133.34 

lb« 

0*00 

0 . 0  0 

0*00 

0.00 

0*0  0 

0 

.00 

p 

2/  3/75 

17 

4  b 

0 

138.27 

556 

-  •  0  A 

•1)0 

n*oo 

0*00 

0*00 

0 

.00 

3 

2/  4/75 

7 

43 

0 

1  36 . 5l 

1398 

-.15 

•02 

0*00 

0.00 

o«uo 

0 

.00 

4 

?/  5/75 

8 

27 

0 

135.56 

2877 

•  14 

*02 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

5 

2/  b/75 

8 

4  7 

0 

134*93 

433  7 

•23 

•05 

n*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

b 

?/  7/75 

9 

22 

0 

134»32 

58  .1.  2 

•  14 

•02 

0*00 

0*00 

o*uo 

0 

.00 

7 

2/  8/75 

9 

0 

0 

133.77 

72  30 

-  •  03 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

3 

?/  9/75 

11 

1  5 

0 

133*34 

88()5 

-•11 

•  0  1 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0 

•  00 

9 

2/1 n/75 

in 

30 

0 

1  3  3  »  0  3 

1  U200 

-•  17 

•03 

n*00 

0*00 

O'  00 

0 

.00 

1  n 

?/ 1 2/75 

1 1 

83 

0 

133*15 

13138 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *  U  0 

0 

•00 

l  1 

2/13/75 

9 

43 

0 

132*90 

1  44  73 

0  *  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  ? 

?/ 1 4/75 

l  5 

4b 

0 

132*97 

16275 

0  •  UU 

0*00 

O'  00 

u  •  00 

0*  uo 

0 

•  00 

1  3 

2/18/75 

1  2 

2!) 

0 

1  33.26 

l  095n 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

1  4 

?/  1.7/75 

11 

7 

0 

133*37 

20317 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *  vo 

0 

•  00 

INTERCEPT  at  t  = 

1 : 

1  4  9 

.43 

0. 

00 

0. 

00 

SLOyE 

UF  LINE: 

-4 

«  05 

0. 

00 

0. 

00 

STANDARD  DEVIATION: 

.  1  4 

0  . 

00 

0  . 

00 

COEFF 

I C.  I  ENT  OF 

uETERMINa  tion : 

.99 

0  • 

00 

0. 

00 

TRANSMISSIVITY 

(GPO/FI 

; 

-17930 

.87 

0  . 

00 

0. 

00 

COEFFICIENT  OF  b  T  u  R  a  G  l 

1 -ZERO  t DaYS) : 


.38 

-5 •  6bE  —  0  5 


0.00 

0. 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  RiPQBT^ 


?B 


CL  709  LO*(£R  ^^^-'ER 
RECOVERY  PUMPING  GS-18 


DATE/ TIME  PUMP  uN; 

6/  5/75 

11;  o 

COKE 

HOLE 

X 

cOqkd: 

157063*10 

OT  F  : 

8/3 1  /7b 

el  3  ;  59 

COKE 

HOLE 

y 

CUOKD: 

<227185.70 

static  WAi'EW  lLVEu 

(FT)  : 

1  56.62 

PUMP 

well 

X 

coqrd; 

lb3426»76 

PKO-jOcTiON  PaTe  (ga 

L/MIN) : 

174.00 

PUMP 

WELL 

y 

COORD : 

229033*32 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  bb?6.45 


iNOrX 

UaT£ 

T  I  l»f£ 

depth 

minutes 

pel  ta 

uflTa-sod  * 

Delta 

DELTa-SQD* 

(2) 

delta 

DELTa-S^D 

(3) 

1 

6/  5/75 

15 

25 

0 

156.62 

265 

0*00 

0*00 

n  •  oo 

0»00 

0»00 

o-oo 

2 

6/  5/75 

20 

B 

0 

156.46 

5  48 

0*00 

0  •  0  0 

o«oo 

0  »00 

0  «uo 

o»oo 

3 

6/  6/75 

9 

3  7 

0 

156.00 

1357 

-•12 

*  02 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

4 

6/  7/75 

-1  1 

34 

0 

155.21 

2914 

“*0l 

•  no 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

5 

6/  8/75 

14 

24 

0 

154*  78 

45  24 

•  Ob 

•01 

n  •  oo 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

6/  P/75 

in 

25 

(} 

154.55 

5  7  25 

•  12 

•02 

0  *00 

0*00 

0»00 

0*00 

7 

6/10/75 

1  6 

42 

0 

154.14 

754? 

.  04 

•  0  0 

n  •  oo 

0  *00 

0  •  uo 

o»oo 

8 

6/11/75 

13 

15 

0 

154.23 

o775 

•31 

•  09 

o  •  00 

0*00 

0«b0 

o»oo 

y 

6/ 1 P/75 

13 

1  5 

0 

153.83 

1  0215 

•  0  9 

•nl 

n  *oo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

6/] 3/75 

1  1 

33 

0 

153*17 

11553 

-•43 

•18 

0*00 

0*00 

o  *uo 

0*00 

1 1 

6/14/75 

in 

12 

0 

153.42 

129]  2 

-•05 

•  0  0 

n  •  oo 

0*00 

0  *00 

0*00 

1  2 

6/1 5/75 

in 

4 

0 

153-32 

14344 

-•  02 

•  00 

n*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

INTERCEPT  at  t  = 

1  : 

164.63 

0*00 

0*00 

0 

slo?e  of  line: 

-2.71 

0*00 

0.00 

0 

STANDARD  deviation: 

.  1  8 

0*00 

0.00 

--3 

COEFFICIENT  OF 

determination : 

.96 

0.00 

u.ou 

-j 

TRANSMISSIVITY 

(  G  P  D  /  F  f )  : 

-16920 .?7 

0*00 

0.00 

'5 

COEFFICIENT  OF 

STORAGE 

WEKO  (DAYS)  : 

.62 

0.00 

0.00 

S: 

-7. 15E-05 

0. 

0. 

[rbosp  PROGRESS  report 


7°! 


— 


date/time  pump  on: 

of  f  ; 


4/  a/75  11 :  o 

5/  5/75  4530 


STATIC  WATER  LEVEl  (FT):  138. ?3 
PRODUCTION  RATE  (bAL/UIN):  667. 00 
DISTANCE  FROM  PUMhEu  WELL  (FT):  .+  120.48 


CE  709  L 0 W E R| 


IlFER 


DRAWDOWN  PUMp I NGoS- 1 9 


CORE  HOLE  A  COORD:  157063*10 
CORE  HOLE  Y  COORD!  227185»70 


PUMP  W£Ll  a  COORD?  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORD!  223333*98 


I  NDr  A 

date 

7  IHE 

DEPTH 

MINUTES 

oelTa 

DeLTm“SQD • 

DeETa 

L>FLtA-SQD» 

delta 

delTa-sqd 

<1> 

(2) 

(3) 

1 

4/  8/75 

1  8 

4  0 

0 

139.69 

4  b  0 

0*00 

0-0  0 

0*00 

o.oo 

0  •  00 

0-00 

p 

4/  9/75 

1  1 

32 

0 

143.71 

1472 

•39 

*15 

n*oo 

0.0  0 

0*00 

0-00 

3 

4 / l n / 75 

12 

28 

0 

145.94 

29&? 

“1  •  0  1 

1*02 

0*00 

0-00 

0*  uo 

o*ou 

4 

4  /  1  o  /  7  5 

20 

4  b 

0 

147.78 

34b6 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*0U 

n 

4/] 1/75 

1  8 

15 

0 

149.22 

4395 

•23 

•  0  5 

0*00 

0  •  0  0 

0*00 

o»ou 

5 

4/ l P/75 

13 

24 

0 

151*13 

5904 

•  6  1 

•37 

0  •  UO 

0  •  00 

0  •  uo 

0*00 

7 

4 / \4/75 

10 

54 

0 

152*27 

6634 

-•22 

•  05 

-•02 

•00 

0  «u0 

o»oo 

8 

4/1 5/75 

in 

24 

0 

153.92 

1  0  0  44 

0*00 

u  •  no 

•  41 

•  17 

0*00 

0-00 

y 

4/1 6/75 

1.4 

1  1 

0 

154.79 

117]1 

U  •  ou 

0*00 

•  04 

•00 

0  »U0 

U  *00 

1  0 

4/17/75 

1  o 

33 

0 

155-37 

12933 

0*00 

U  •  00 

-•18 

•03 

0*00 

0*00 

T  1 

4/ 1 8/7G 

1 1 

d 

0 

156*41 

14408 

0*00 

o*no 

-•oi 

•  uo 

0  *00 

o«uu 

1  2 

4/19/75 

1 1 

33 

0 

I57.t,3 

15873 

0  •  UO 

U  *  00 

-•17 

•1)3 

0  •  oo 

o«oo 

1  3 

4/?o/75 

i  1 

18 

0 

157.73 

1  7298 

0*00 

0*00 

“•17 

•03 

0*00 

o*uo 

1  4 

4/21/75 

1  0 

45 

0 

156*42 

1  87q5 

0  •  ou 

0*00 

-•11 

•01 

0«o0 

o*ou 

1  5 

4/28/75 

it 

1 5 

0 

159.02 

20175 

u  •  uo 

u  •  no 

-•12 

•01 

0  •  uo 

o*ou 

1  6 

4/23/75 

12 

22 

0 

159.56 

21632 

0*00 

0  •  00 

-•16 

•03 

o*uo 

o»ou 

1  7 

4/PA./75 

11 

38 

0 

160.21 

230  78 

u  •  ou 

u  •  0  0 

-•ol 

♦  00 

0*00 

0*  uo 

1  8 

4/85/75 

1 1 

2  9 

0 

1 b 0  «b3 

245  0  9 

0  •  ou 

U  •  00 

-  •  U8 

•01 

0  *00 

o»oo 

1  9 

4/87/75 

in 

6() 

0 

162.15 

27350 

u  •  ou 

0*00 

•  56 

•31 

-  •  0  4 

•  00 

?ft  . 

4/28/75 

10 

34 

0 

162.88 

28774 

you 

U  •  00 

n  •  oo 

0«00 

•03 

•  oo 

21 

4/99/75 

1  3 

5(> 

0 

163.54 

3  0  410 

0  *ou 

o  •  no 

0*00 

0*00 

-•03 

•  00 

28 

4/30/75 

9 

2ra 

0 

164.18 

31586 

0*00 

U  •  00 

0*00 

0  *00 

•12 

•  ol 

2  3 

4/30/75 

14 

49 

0 

164.14 

3  i  9  o  9 

0*00 

0*00 

n  •  oo 

0*00 

-  •  06 

•  uo 

24 

5/  1/75 

9 

57 

0 

1  b  4  .  b  3 

3  3  ()  5  7 

u  *uu 

0*00 

n  •  oo 

0*00 

-•03 

•  00 

25 

5/  3/75 

7 

5 

0 

lbS.  78 

35765 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  l  u 

•  U  1 

26 

5/  4/75 

1? 

0 

0 

166*21 

3  /'500 

0  •  ou 

0*00 

0*00 

0*00 

-  •  0  9 

•Ol 

Intercept  at  t=  1  : 

I0S.5? 

79.12 

29.28 

slope  of  line: 

11.93 

18.59 

29.95 

standard  deviation: 

•  52 

•22 

•07 

t 


COEFFICIENT  of  DETERMINATION: 


.97 


.99 


1  -00 


TRANSMISSIVITY  ( GPO/FT ) : 


1 4753-93 


9473.76 


6878.52 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZtRO  (DAYS)  : 
S  : 


.38 

9.97F-05 


1 .05 

I . 7  6E~0  4 


3.01 

3. 13E-04 


luodaassauoodddsoaa 


8o 


DATc/TIME  pump  ON; 

OFF: 


5/  5/75  0530 

5/20/75  in:  o 


STATIC  water  LEVEL  (FT):  166. ?1 
PRODUCTION  RATE  (QAL/MIN) !  667.00 
distance  from  pumped  well  c ft >  :  4120*48 


CE  7o9  LOWER  liFER 
RECOVERY  PUMPING "OS-19 


CORE  HOLE  X  COORD*  157063*10 
CORE  HOLE  Y  COORD*  227185*70 


PUMP  WELL  X  COORD5  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COQRDJ  223333*y8 


INDe* 

DATE 

time 

DEPTH 

minutes 

Delta 

oelta-sqd* 

<1> 

delta 

DELTa-SQD* 

(2) 

DELTA 

DELTA 

<3> 

-SQD* 

1 

5/  5/75 

1  1 

30 

0 

163.73 

660 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o 

• 

o 

o 

0 

.00 

2 

5/  6/75 

1  n 

2  7 

0 

160.09 

2037 

.02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

3 

5/  7/75 

12 

26 

0 

157.71 

3596 

•  0  2 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

4 

5/  8/75 

8 

51 

0 

156.56 

4821 

•  10 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

5/  9/75 

9 

43 

0 

155.32 

6313 

-.01 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

6 

5/1 n/75 

l  n 

37 

0 

154*40 

78  o  7 

“«  o4 

•  00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

7 

5/1. 1/75 

9 

6 

0 

153*72 

9156 

-  *  (j5 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

8 

5/12/75 

9 

29 

0 

153*04 

10619 

-•11 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

9 

5/13/75 

10 

7 

0 

152*57 

12097 

-  •  03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  0 

5/14/75 

9 

55 

0 

1 52  *  02 

13525 

-•11 

*  n  l 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

1 1 

5/15/75 

9 

13 

0 

151*67 

14923 

-•05 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  ? 

5/16/75 

9 

24 

0 

151 *37 

16374 

•  04 

•  00 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

0 

•  00 

1  3 

5/17/75 

10 

1 

0 

150 .94 

17851 

-  •  03 

•  00 

n*uo 

0*00 

0*00 

0 

.00 

1  4 

5/18/75 

9 

26 

0 

150.87 

19256 

•  22 

•05 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0 

.00 

1  5 

5/19/75 

in 

17 

0 

150.36 

20747 

•  02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

INTERCEPT  at  t=i : 

192.04 

0*00 

0*00 

SLOPE  OF  line: 

-9.66 

0.00 

0.00 

STa.NUaRO  deviation: 

*  O  8 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

1.00 

0.00 

o.oo 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


-18226.26 


0*00 


0*00 


coefficient  of  storage 

T-ZERD  (DAYS): 

.33 

0.00 

0.00 

S: 

-1 . 06E-04 

0. 

0. 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


DaTE/TIME  PUMP  ON: 

OFF! 


5/20/75  1 0  I  0 

5/20/75  6; 55 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) ! 
production  rate  (gal/min): 
DISTANCE  from  pumped  well  (FT): 


150.ea 
607 . 0  0 
4120  *48 


CE  709 
DRAWDOWN 


LOWER 


PUMPING  GS“  1 9 


CORE  HOLE  X  COORD:  157063*10 
CORE  HOLE  Y  COORD:  227185.70 


PUMP  WELL  X  COORD!  158526.87 
PUMP  WELL  Y  COORD!  223333 1^8 


indea 

date 

TIME 

DEPTH 

1 

5/20/75 

16528 

0 

151.86 

2 

5/21/75 

9:55 

0 

155.77 

3 

5/21/75 

13:  3 

0 

157.15 

4 

5/22/75 

10  !25 

0 

159.93 

5 

5/23/75 

1  4 : 53 

0 

163.11 

6 

5/24/75 

8:31 

0 

164.41 

7 

5/25/75 

13*42 

0 

166.46 

INTERCEPT  at  T=1 ! 

slope  of  line: 
standard  deviation: 

COEFFICIENT  of  DETERMINATION! 


TRANSMISSIVITY  ( G  i-5  D  /  F  T  )  : 


minutes 

delta 

DELTa-SQD 

<i> 

388 

0*00 

u  •  oo 

1435 

•  31 

•10 

1923 

-•23 

«  06 

29q  5 

-.17 

*  0  3 

4613 

-  *  U  3 

•00 

56  71. 

-  «  08 

•  01 

7422 

•  20 

*04 

1  0  7 

.69 

15 

.13 

•19 

1 

.00 

11637 

.02 

Delta 

DELTa-SQD. 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQD 

<3> 

0*00 

0*00 

0*00 

o 

• 

o 

o 

o«oo 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  o 

o*oo 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORmGE 

T-/ERO  (DAYS): 

•  50 

0.00 

0.00 

S : 

1.02E-04 

0* 

0* 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


6:55 

11:  o 

166.46 
667.00 

DISTANCE;  FROM  PUMPED  CELL  (FT):  4120*43 


DATE/TIME  PUMP  UN:  5/26/75 
OFF;  6/  5/75 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  RATE  (34L/MIN) : 


Ct  709  LOWER  Mj»FER 
RECOVERY  PUMPlNl^^?*l9 


CORE  HOLE  X  COORD:  157063.10 
COKE  HOLE  Y  COJRD!  227185.70 


PUMP  WELL  X  COORD:  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COQRD:  223333*98 


INDea 

DaTe 

i  me 

DEPTH 

minutes 

Delta 

OfLTa-SQd* 

<i> 

delta 

delta-sqd. 

(2) 

DELTA 

DELTA 

<3> 

-SQQ. 

1 

5/26/75 

12 

30 

0 

1 66.23 

335 

0 

*00 

o  *  no 

o»oo 

o 

o 

• 

o 

0*00 

0 

.00 

2 

5/2R/75 

18 

14 

0 

155.19 

679 

- 

*09 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

5/27/75 

10 

21 

0 

152.83 

1646 

*17 

•  03 

0*00 

0‘00 

0*00 

0 

.00 

4 

5/2H/75 

12 

43 

0 

160*71 

3233 

*05 

•  00 

n»oo 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

5 

5/29/75 

9 

a  7 

0 

159.52 

4492 

— 

*17 

•03 

n*  oo 

0«00 

0*00 

0 

•  oo 

6 

5/3n/75 

10 

40 

0 

153*37 

5985 

•03 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

7 

5/31/75 

10 

45 

0 

153.22 

7430 

•08 

•  00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0 

•00 

8 

6/  1/75 

13 

30 

0 

157*87 

9035 

0 

•00 

0*00 

•oi 

•00 

0*00 

0 

*00 

9 

6/  2/75 

10 

40 

0 

157. 56 

103o5 

0 

•00 

0*00 

•00 

•00 

0*00 

0 

.00 

1  0 

6/  3/75 

11 

3 1) 

0 

157.29 

11795 

0 

•00 

0*00 

•ol 

•00 

0*00 

0 

*00 

1  1 

6/  a/75 

in 

54 

0 

156.98 

13199 

0 

•00 

0*00 

”•06 

•  00 

0*00 

0 

•  00 

1  2 

6/  5/75 

in 

2 

0 

156.87 

14587 

0 

•00 

o*oo 

•  1)4 

•  00 

0*00 

0 

•  00 

INTERCEPT  at  1  =  ]  : 

184.56 

177.57 

o.oo 

SLOPE  UF  LINE: 

-6.81 

-4.9fl 

0.00 

STANDARD  deviation: 

•  1  1 

•  03 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

1 .00 

•  99 

0.00 

transmissivity  (ghd/fd: 

-25856.64 

-35341*34 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERQ  (DAYS) : 

.32 

.12 

0.00 

S : 

-1 .45E-04 

-7.37E-05 

0. 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


1 


- 


' 

DATE/TIME  PUMP  UN:  2/15/75  13:  0 
OFF:  3/  9/75  12:30 

STATIC  WAFER  LEVEL  (FT):  582.95 
production  rate  (gal/min) :  123.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  «ELL  ( FT ) :  11425*35 


U-3-1 


LUWt« 


UHAWDUWN  PUMPING  6S" 1 6 

CORE  HOLE  X  COORD: 
CORE  HOLE  Y  CHORDS 

PUMP  WFLl  X  COORD! 
PUMP  WfLL  Y  COORD! 


149639.50 

227281.60 

155352*57 

217387.19 


DfX 

date 

TIME 

DEPTH 

minutes 

delta 

DFLTa-SQD* 

Delta 

DELTa-sQD. 

DELTA 

DELTa-SUD 

<1> 

(2) 

(3) 

1 

2/16/75 

6 

24 

0 

582.95 

1164 

0.00 

0*00 

0.00 

0.00 

0*00 

0.00 

7 

2/18/75 

12 

30 

0 

584*55 

4290 

•  0 1 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

2/ 1 9/75 

id 

1 1 

0 

584.74 

5591 

-•03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

2/20/75 

9 

35 

0 

584*97 

U995 

•  0  1 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n 

2/21/75 

1  2 

23 

0 

585.15 

86(1  3 

•01 

•  00 

0*00 

0*00 

0»U0 

0  ‘00 

6 

2/22/75 

7 

4  b 

0 

585.45 

9766 

0*00 

0*00 

•  12 

•01 

0*00 

0*00 

7 

2/22/75 

9 

26 

0 

585.73 

11306 

0*00 

o*no 

•  10 

•01 

0*00 

0*00 

8 

2/ 24/75 

9 

54 

0 

585.91 

12774 

0*00 

0*00 

•03 

•  00 

0*00 

o«oo 

9 

2/25/75 

8 

43 

0 . 

586.98 

14143 

0  •  ou 

u  •  no 

-•11 

•01 

0*00 

0*00 

1  0 

2/26/75 

8 

58 

0 

586.21 

15598 

0*00 

0*00 

-•07 

•01 

0*00 

0*00 

1  1 

2/27/75 

B 

34 

0 

586.34 

1^014 

0*00 

o*oo 

-•12 

•01 

0*00 

0*00 

1  2 

2/28/75 

In 

13 

0 

586.56 

18553 

O'OO 

0*00 

-•08 

•01 

0*00 

0*00 

1  3 

3/  1/75 

9 

15 

0 

586*78 

199  35 

0*00 

0  •  00 

”•00 

•00 

0*00 

0*00 

1  4 

3/  2/75 

10 

6 

0 

586  *  86 

21426 

0*00 

0  •  00 

-•07 

*00 

0*00 

0*00 

1  5 

3/  3/75 

9 

33 

0 

587  .  lu 

22833 

0*00 

0  •  00 

♦  0  4 

•00 

0*00 

o»oo 

1  6 

3/  4/75 

9 

17 

0 

587.21 

24257 

0*00 

0*00 

*03 

•00 

0*00 

0*00 

1  7 

3/  5/75 

8 

53 

0 

587.23 

256  73 

0  ‘00 

0*00 

-•07 

*00 

0*00 

0*00 

1  8 

3/  6/75 

9 

49 

0 

587.28 

27169 

0  •  00 

0  •  00 

-•13 

•02 

0  *00 

0*00 

1  9 

3/  7/75 

9 

20 

0 

587*72 

28580 

0  *00 

0  •  0  0 

•  20 

*04 

0*00 

0  *00 

20 

3/  8/75 

1? 

3 

0 

587.78 

30183 

0*00 

0  »00 

•15 

•02 

0*00 

0*00 

21 

3/  9/75 

9 

54 

0 

587.69 

31494 

0  «ou 

0  •  00 

-•.02 

•00 

0*00 

0*00 

TFRcEPT  AT  T=l 

• 

577. PI 

566 » 66 

0.00 

SLO^E  OF  LINE: 
standard  deviation: 
COEFFICIENT  UF  DETERM1NAT ION J 


2.0  2 
•  02 
1.00 


4.68 
•10 
.  98 


0.00 

0*00 

0.00 


TRANSMISSIVITY  ( GPD/FT ) : 


16107. 6u 


6937.85 


0.00 


COEFFICIENT  UF  STORAGE 


T-ZERU  (DAYS) : 

s: 


.49 

1  •  R0E”0  3 


2.10 

3.35E--05 


0.00 

U  * 


RBOSP  PROGRESS  REPORtI 

J  "*  ■■  H  '  1  ■  -  ■»  .  '  ■  1  ■  ■  ■  ’  11  '■■■'  ■ J 


GS-l 


LOWER 


I  PER 


DRAWDOWN  PUMPING  GS-17 


date/time  pump  on: 

OFF: 


)/  6/ 75  16:  o 

1/11/75  9 : 28 


CORE  HOLE  X  COORDS  149639.50 
CORE  HOLE  Y  COORD:  *27281. bO 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT): 

PRODUCT  I  ON  HATE  (GAL/MIN)  S 
DISTmMCE  FROM  PUIVED  WELL  ( FT )  : 


574.50 

275*00 

3367.41 


PUMP  WELL  X  COORD:  151719.55 
PUMP  WELL  Y  COORD:  229929.78 


iNDrX 

DATE 

time 

DEPTH 

M I NUTeS 

delta 

1 

1/  6/75 

n  :  o  : 

0 

580.50 

1920 

-.01 

? 

1/  9/75 

o :  o : 

0 

532.30 

3360 

*  0  3 

3 

1  / 1 n/75 

14:41: 

0 

583.90 

5681 

-.  03 

4 

1/10/75 

22 : So : 

0 

56*+  *  2 0 

6170 

•01 

DeLTa-SQD. 

<1> 

delta 

DELtA-SQD. 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQD 

(3) 

•  00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0.00 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

•  no 

0*00 

0. 00 

0*  uo 

0.00 

•  0  0 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t=i : 

556.71 

0*00 

0.00 

SLOPE  OF  LINE: 

7.25 

0.00 

0.00 

STanUaRU  DEVIATION; 

.02 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

i  .00 

0*00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  ( GPD/FT ) S 

10014.16 

O 

O 

• 

O 

0.00 

COEFFICIENT  UF  SlORrtGE 

r-ZCRO  (DAYS): 

.20 

0.00 

0.00 

s : 

5.23E-05 

0. 

0* 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


Gb-1  LOW£R  i 

REC OVERY  PUMP  I  MG 


DATE/TIME  PUMP  UN; 

OFF: 


1/11/75  9 : 26 

1/13/75  13:  0 


CORE  HOLE  A  COORD:  149639*50 
CORE  HOLE  Y  COORD:  227281*60 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT): 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) : 
DISTmNCE  FROM  PUMPED  well  (FT): 


584.30 
275.  no 
3  367  •  4 1 


PUMP  WELL  A  COORD!  151719.55 
PUMP  WELL  Y  COORD!  229929.78 


INDe* 

DATE 

t  ime 

DEPTH 

minutes 

DELTA 

dflTa-scid* 

<1> 

delta 

DELTa-SQO* 

(2) 

DELTA 

DELTA-SQD. 

(3) 

1 

1/11 / 75 

16 

3 

0 

534.30 

40  0 

0.00 

0*00 

0*00 

o 

• 

o 

o 

o«uo 

o 

o 

• 

o 

2 

1/12/75 

17 

22 

0 

582*20 

1914 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

1/1 3/75 

9 

59 

0 

579.90 

2911 

-•  1  7 

•03 

0*00 

0*00 

0‘00 

o«oo 

4 

1/14/75 

1  n 

15 

0 

579.60 

4367 

•  12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

1/15/75 

10 

U 

0 

579  •  50 

5792 

•  43 

•18 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

6 

1/15/75 

1  5 

15 

0 

579.10 

6 1  ()  7 

•  1  1 

•01 

n*oo 

0*00 

0*00 

o»oo 

7 

1/16/75 

13 

38 

0 

578. lo 

^4  5  0 

“  •  60 

•37 

0  »oo 

0‘00 

0*00 

0*00 

3 

1/17/75 

1  5 

40 

0 

578.50 

901? 

•i)7 

•  0  1 

n»00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

1/18/75 

11 

24 

0 

578-30 

10196 

•U5 

•  00 

0*00 

0  »00 

u*oo 

0*00 

INTERCEPT  at  T  =  i  J 

591*68 

0*00 

0*00 

SLUPL  UF  LliMt: 

-3.35 

0*00 

0*00 

STANDARD  DEVIATION: 

•30 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

*79 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


-21664.48 


0*00 


0*00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERo  (DAYS) : 

*  1 1 

o 

• 

o 

o 

o 

• 

o 

o 

S: 

-6.34E-05 

0* 

0* 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 
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&G 


GS-l  LOWER  ^ 

DHawDOwN  pumping  gs 


DATE/TIME  PUMP  ON:  1/18/75 

13:  0 

CORE 

HOLE 

OFF!  2/  3/75 

3*30 

CORE 

HOLE 

STATIC 

water  level  (f r ) : 

578.30 

PUMP 

WFLl 

PROUUC 

7 1 ON  KATE  ( gal/mi N)  ; 

275.00 

PUMP 

WELL 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (fT)S  3367.41 


INDEa 

date 

TIME 

DERTH 

l 

1/1 8/75 

1  4 

30 

0 

573 

.50 

2 

1 /I  ft/75 

2  0 

10 

0 

578 

•  9q 

3 

1/19/75 

b 

45 

0 

580 

•70 

4 

1/19/75 

1 1 

9 

0 

531 

•30 

5 

1/20/ t 5 

9 

5 

0 

583 

.50 

6 

l/Po/75 

13 

15 

0 

594 

•00 

7 

1  /  2 1  /  7  5 

9 

40 

0 

585 

•  9  0 

9 

1/22/75 

10 

35 

0 

586 

.80 

9 

1/23/75 

9 

50 

0 

557 

.50 

1  0 

1  /P3/75 

14 

53 

0 

537 

•70 

1 1 

1  /  2  4  /  7  5 

9 

34 

0 

583 

.30 

1  2 

1 / 24/7b 

15 

23 

0 

588 

•40 

1  3 

] / 25/75 

8 

52 

0 

588 

.80 

1  4 

1/27/75 

8 

45 

0 

589 

.80 

1  5 

1/23/75 

9 

1  3 

0 

590 

*20 

1  5 

1/29/75 

8 

46 

u 

590 

.70 

1  7 

1/30/75 

13 

5<j 

0 

591 

*00 

1  9 

2/  )/75 

8 

49 

0 

592 

•10 

1  9 

2/  2/75 

9 

1 

0 

592 

•50 

INTERCEPT  at  T=i 

• 

• 

slope  of  line; 
standard  deviation: 
COEFFICIENT  op  determination: 


TRANSMISSIVITY  IGPO/Ff): 


COEFFICIENT  of  storage 

T-ZERO  (DAYS) : 
S: 


MINUTeS 

delta 

DELTa 

(1) 

-sqd 

90 

0.00 

0 

.00 

430 

0«00 

0 

.00 

1065 

.39 

•  15 

1329 

*13 

•02 

2645 

-.35 

•12 

3015 

-  •  36 

•13 

4  120 

•  33 

•  1  1 

5615 

•  0  2 

•  no 

6950 

-.1 1 

•01 

7313 

"•10 

•01 

8434 

-•0  5 

•  00 

d  7  83 

"•12 

•01 

9832 

-.16 

•02 

18705 

"•15 

•02 

14178 

"•  1  8 

•  0  3 

15586 

“  •  05 

•  00 

17330 

"•16 

•03 

1  9  9  o  9 

•40 

•16 

21367 

•52 

553.1 8 
8.96 
•26 
•  99 

8102.31 

•27 

,44 

9.46E-05 


ER 

17 


coord; 

149639 

•  50 

COORD* 

227281 

•  60 

COORD J 

151719 

•  55 

COORD : 

229929 

.78 

DELTA 

delta-sqd 

t 

delta 

delta-sud* 

(2) 

(3) 

o 

• 

O 

o 

0.00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0.00 

U  •  0  0 

0.00 

0*00 

0»00 

0*  uo 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

n*_uo 

0*00 

o*uo 

0.00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *uo 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  oo 

0.00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *  U  0 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

0.00 

0.00 

0*00 

0*00 


o.oo 

0.00 

0*00 

0.00 


o.oo 


0.00 


o.oo 

o . 


o.oo 

o. 


[ 
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8  7 


RECOVER*  PUMPING  GS-17 


DATE/TIME  PUMP  UN:  2/ 

3/75 

8:30 

CORE  HOLE 

X 

COORD: 

149639.50 

OFF:  2 / 1 3 / 7  S 

8:30 

CORE  HOLE 

Y 

coord: 

227281*60 

static 

WATER  level  (FT) 

• 

• 

592.70 

pump  well 

X 

COORD: 

151719.55 

production  rate 

( GAL/H] 

N)  : 

?75.n0 

PUMP  WFLL 

Y 

coord: 

229929.78 

distance  prom  pumped  well  (FT):  3367.41 

INDEx 

date 

TIME' 

depth  minutes 

DELTA 

DELTa-SQd* 

delta  DELTa-SQD» 

DELTA 

DELTa-SQD 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

2/  3/75 

in:  7 

0 

592.70 

97 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

? 

?/  4/7b 

7;  J9 

0 

589.40 

1369 

«  0^ 

•  00 

O»00 

0.00 

0*00 

0.00 

3 

2/  5/75 

8  :  23 

0 

53  7 .00 

2878 

“  •  0  7 

•  00 

0*00 

0*00 

0  »uo 

0*00 

4 

2/  6/75 

7  •  2 

0 

5  8  5  •  9  0 

427? 

•  0  5 

•  00 

0*00 

0*00 

0*U0 

o»oo 

5 

2/  7/75 

7:39 

0 

584«9o 

5  7  0  9 

-•  05 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0  »00 

6 

2/  8/75 

8 : 44 

0 

584. 16 

7214 

“  •  0  7 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

2/  V/ 75 

3:45 

0 

583*  71 

86  55 

•  05 

•  00 

0*00 

0*00 

o»uo 

o-oo 

8 

2/T  n/75 

1  n  J  2o 

0 

583*20 

10190 

•  04 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

2/1  P/75 

14:45 

0 

583  *  27 

13335 

0*0U 

0*00 

*02 

•  00 

0*00 

0*00 

1  0 

2/1 3/75 

8:46 

0 

533*15 

14416 

0*00 

0*00 

-  •  03 

*00 

0*00 

0  *00 

1  1 

2/ l 4/75 

1  n  :  2 1.1 

0 

583  •  q9 

15950 

0*00 

0*00 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

1  2 

2/16/75 

8 : 33 

0 

532*96 

17283 

0*00 

0*00 

-•02 

•00 

0*00 

0*00 

1  3 

2/16/75 

8 : 24 

0 

582*95 

Id7l4 

0  •  00 

0*00 

•02 

•00 

O'UO 

0*00 

INTERCEPT  at  t= 

1  s 

611.67 

592 

.19 

0.00 

SLO^l 

OF  line: 

-7.11 

-2 

.17 

0.00 

STANDARD  deviation: 

•  05 

•02 

o»oo 

coefficient  of 

DE TERMINATION! 

1.00 

.97 

0.00 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/F  n : 

-10205.89 

-33509 

.35 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STuRaOE 

T-ZERU  (DAYS) : 

.32 

.00 

0.00 

S  : 

-8.71E-05 

-3.57E-07 

0. 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 
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• 

■ 


DATE/TIME  PUMP  UN; 

OFF : 


6/  5/75  11 S  0 

3/31/75  23:5* 


33-1 


LOW£R 


I'ER 


RECOVERY  PUMPING  G3-1B 


CORE  HOLE  A  COQRD!  149639*50 
CORE  HOLE  Y  COORD!  227281*60 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  604.33 
PRODUCTION  KATE  (UAL/MIN):  174. 00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WEuL  ( F T )  J  13898*10 


PUMP  WELL  X  COORDS  163426*76 
PUMP  WELL  Y  COORD!  22*033*32 


INDe* 

Date 

time 

DEPTH 

MINUTfS 

delta 

DFLTa-SQD* 

<1> 

delta 

DELTa-SQD* 

‘2) 

DELTA 

DELTa-SQD. 

<3> 

1 

6/  */75 

9  5  4b 

0 

6  0  4 • 33 

1306 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o 

• 

o 

o 

2 

6/  7/75 

1  n :  5u 

0 

604-06 

2870 

-*o5 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

6/  8/75 

13:35 

0 

&03. do 

4475 

•q£ 

•  00 

0*00 

0*00 

0*0  0 

0*00 

4 

6/  9/75 

11  :  2* 

0 

603*55 

5789 

“  •  0  4 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

6/1 o/75 

12S40 

0 

6  0  3 • 45 

730  0 

•  0-3 

•  00 

0*00 

0*00 

o*  uo 

0*00 

6 

6/1 1 /7S 

12:21 

0 

6  0  3  •  3  7 

8721 

•  0a 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

6/ 1 2/75 

i  ? :  24 

0 

603*27 

10164 

•  1  0 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

6/13/75 

1  o :  44 

0 

6  0  3  •  0  * 

1 1  5  0  4 

•01 

•  00 

0*00 

0*00 

o*ou 

0*00 

9 

6/14/75 

9  5  45 

0 

602*95 

12885 

"  •  U  6 

•  0  0 

n*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

6/1 5/75 

9:38 

0 

6  0  2  •  8  1 

14318 

-•11 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T  =  1 : 

610  *02 

0*00 

0*00 

SLOPE  OF  line: 

-1.71 

0*00 

0.00 

standard  DEVIATION: 

•  0  6 

0*00 

0»00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

.97 

0*00 

0.00 

TRANSMISSIVITY 

(GP D/FT) : 

-26885 .  t) 9 

0*00 

0 .00 

COEFFICIENT  OF 

ST  OR aGE 

T-ZERO  (DAYS)! 

1.48 

0.00 

0*00 

S: 

-6.19E-05 

0. 

0. 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


A.ts^CiAIN/l 


■ 

A 

bS-1 


LOWER 


1FER 


ORaWOUWN  PUMPING  GS-19 


DATE/TIME  pump  UN: 

UFF  : 


4'  8/75  IIS  0 
5/  5/75  0!30 


CORE  HOLE  X  COORDS  149639*50 
CORE  HOLE  Y  COOROJ  227281*60 


5TaFIc  WATER  lEvEL  (FT):  588.63 
prujUcTioim  rate  (gal/mjn)  :  667.no 
DISTANCE  FROM  PUMPED  rtEuL  (FT)J  9724.66 


PUMP  WELl  X  COORD!  158526*87 
PUMP  Well  Y  CHORDS  223333*98 


INDEX 

date 

time 

depth 

minutes 

delta 

OELTa-SDD. 

(1) 

delta 

DELTa-SQD* 

(2) 

delta 

DELTa-SQD 

(3) 

1 

4/  9/75 

IS 

10 

0 

558 

74 

1870 

0 .00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*oo 

0.00 

g 

4/1 n/75 

1  1 

2o 

0 

591 

51 

29o6 

.  06 

.  0  0 

0*00 

o.oo 

O'OO 

o.oo 

3 

4/1 1 /75 

10 

1  8 

0 

59? 

9  0 

4278 

-.13 

•  02 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

4 

4/1  P/75 

l? 

15 

0 

594 

30 

5835 

-•oi 

•00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

4/13/75 

1  A 

18 

0 

595 

45 

/  398 

•17 

•03 

0*00 

O'OO 

0*00 

0*00 

6 

4/14/75 

9 

5  l 

0 

595 

79 

85  71 

"•1)9 

•01 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

7 

4/16/75 

12 

5  8 

0 

597 

46 

11638 

0*00 

0*00 

•20 

•  04 

0*00 

0*00 

8 

4/1 7/75 

9 

9 

0 

597 

54 

12849 

0*00 

0  •  00 

-•06 

•00 

0*00 

0*00 

9 

4/18/75 

9 

51 

0 

598 

41 

14331 

0*00 

O' 00 

-•21 

•  04 

0*00 

0*01) 

1  0 

4/19/75 

10 

22 

0 

599 

29 

158o? 

0*00 

0*00 

•03 

•  00 

0*00 

0*00 

11 

4/?n/75 

1  0 

0 

0 

599 

79 

17  2  2  0 

0*00 

0  •  00 

-•03 

•00 

0*00 

O'OO 

1  2 

4/21/75 

9 

3  5 

0 

60  0 

34 

1  8e>  35 

0*00 

0*00 

•  00 

•  00 

0*00 

0*00 

1  3 

4/??/75 

9 

35 

0 

60  0 

87 

20  0  75 

0*00 

O'  0  0 

•05 

•00 

0*00 

0*00 

1  4 

4/?3/75 

L 1 

25 

0 

60  1 

26 

21625 

0*00 

0»  00 

-•  05 

•  00 

0*00 

0*  00 

1  5 

4/P4/75 

10 

22 

0 

60  1 

73 

2300? 

0*00 

0*00 

•02 

•  00 

0*00 

0.00 

1  6 

4/25/75 

9 

23 

0 

601 

97 

24383 

0  •  00 

o»oo 

-•12 

•02 

0*00 

0-00 

1  7 

4/26/75 

1  1 

42 

0 

6  0  ? 

67 

2596? 

0  *00 

0*00 

•17 

•03 

”•02 

.  oo 

1  9 

4/27/75 

9 

41 

0 

6  0  3 

17 

2/281 

0  •  00 

0*00 

0  '.0  0 

0*00 

-•03 

•  00 

19 

4/28/75 

9 

12 

0 

603 

77 

28692 

0*00 

0*00 

0*00 

O'OO 

•04 

•  oo 

Pn 

4/29/75 

9 

31 

0 

6  0  4 

17 

3ol51 

0*00 

0*00 

0*00 

O'OO 

-  •  0  7 

•00 

pi 

4/30/75 

1  0 

36 

0 

60* 

85 

31656 

0*00 

0*00 

0*00 

O'OO 

•11 

•ol 

p? 

5/  3/75 

5 

4  5 

0 

6  0  6 

0  7 

36685 

0*00 

0  *00 

0*00 

O'OO 

•08 

•ol 

23 

5/  4/75 

in 

45 

0 

6  ()  6 

37 

37425 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•11 

•ol 

intercept  at  t = ). ; 

SLO=>£  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 
coefficient  of  DETERMINATION! 


658.72 
9.45 
•  11 
1.00 


536.01 

15.06 

•11 

1*00 


497.39 

23.85 

•07 

1.00 


TRANSMISSIVITY  (GPO/FT): 


18638.93 


11690.03 


7381.72 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) : 

s : 


l.n2 

6.01E-05 


2*16 

8. 02L-05 


4.64 

1 .09E-04 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


DATE/TIME  PUMP  UN: 

OFF: 


5/  5/75  0530 

5/20/75  10:  0 


STATIC  WATER  LE'/El  (FT):  506.53 
PRODUCTION  HATE  (oAL/MIN)  :  667. 00 
DISTANCE  FROM  PUMHEJ  WELL  (FT)!  9724*66 


oS-1  LOWER  ^^FfER 

RECOVERY  PUMPING  GS-J9 

CORE  HOLE  X  COORD: 
CORE  HOLE  Y  COORD: 

PUMP  wfLL  X  COORD: 
PUMP  well  y  coord: 


149639*50 
227281 *60 

158526*87 

223333*98 


INQE* 

date 

TIME 

DEPTm 

MINUTES 

DELTA 

DFLTa-SQo 

DELTA 

DELTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD 

<1> 

(2) 

<3> 

1 

5/  5/75 

10 

:  43 

0 

606.63 

613 

0*00 

0*00 

0»00 

o.oo 

0  •  00 

o 

• 

c 

o 

2 

5/  6/75 

9 

:  21 

0 

6  0  5 . 8  6 

1971 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

3 

5/  7/75 

10 

:  57 

0 

604.79 

3507 

“  •  1 3 

•02 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

4 

5/  8/75 

10 

:  3 

0 

60^*05 

4893 

•  U8 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/  9/75 

10 

:  45 

0 

603*36 

6375 

•  14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

6 

5/) n/75 

9 

:  33 

0 

602*75 

7743 

•08 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

7 

5/11/75 

9 

5  58 

0 

6  0  2  *  1  8 

9  2  0  8 

•  0  1 

•  00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

3 

5/12/75 

8 

:  37 

0 

60 1 *69 

1  0567 

-•  09 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

5/1 3/75 

1  1 

;  4 

0 

60 1 *36 

12154 

-•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

10 

5/14/75 

S 

:  43 

0 

60 1  •  07 

13453 

“•02 

•  no 

0*00 

0*00 

0*  00 

0*00 

1  ] 

5/15/75 

1  0 

:  22 

0 

60 0  •  t>8 

14992 

-•11 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

5/16/75 

8 

:  38 

0 

600*43 

16328 

-*1  1 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0«0(J 

1  3 

5/1 7/75 

8 

:  5o 

0 

600.32 

1  7780 

•  0  2 

•  00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  4 

5/1 6/75 

8 

:  44 

0 

600*20 

19214 

•12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

o*oo 

1  5 

5/19/75 

9 

:  2  7 

0 

599.91 

2U697 

•  0  4 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0«  00 

intercept  aT  T  =  1 

• 

628.15 

0  »oo 

0*00 

SLO=>£. 

OF  LINE: 

- 

6.55 

0.00 

0*00 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


.09 

1.00 


0*00 

0*00 


0*00 

0*00 


TRANSMISSIVITY 

( gpd/f r )  : 

-26874.02 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  of 

storage 

T-ZERO  (DATS) S 

1.34 

0.00 

0.00 

S : 

-1  .  1 4E-04 

0* 

o. 

RBOSP 


PROGRESS  REPORT^ 


OS-1 


LOWER 


PER 


DRAWDOWN  PUMPING  GS-\9 


DATE/ time  PUMP  ON: 

5/20/75  10: 

0 

CORE 

HOLE 

X 

coord: 

149639*50 

off: 

5/  2fa  /  75  6 : 

5b 

CORE 

HOLE 

Y 

coord: 

2 27281.60 

static  water  level 

(FT): 

599.62 

PUMP 

WELL 

X 

COORD: 

158526.87 

PRODUCTION  RATE  (OAl/MIN) 5 

667 .00 

ROMP 

WELL 

Y 

COoRD: 

223333  t.^8 

DISTANCE  FROM  PUMPE 

D  WELL  (FT) : 

9724.6b 

I  NO?/ 

OATc 

time 

DEPTH 

M  I  NO  T pr  S 

OeLTA 

DfLTa-SOQ. 

<1> 

Delta 

Del  Ta-sqd * 
<2> 

Delta 

DeLTa-SOd 

<3> 

1 

5/?n/75 

1 5  :  3  u  : 

0 

599.62 

330 

0.00 

u «  00 

0*00 

0.00 

o*uo 

0.Q0 

2 

5/21/75 

15:55: 

u 

600*84 

1795 

•  34 

.  1 1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/??/75 

9:25: 

0 

60  ?  *  00 

2645 

-  .  4Q 

*16 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

5/23/ 75 

16:  4  s 

0 

603.92 

4684 

-•54 

.  ?9 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/24/75 

in :  1 : 

l) 

605.94 

5761 

•  62 

•39 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

5/25/75 

12:52: 

0 

606*32 

7372 

-«oi 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T= 1 : 

569.57 

0  *on 

0.00 

SLOPE  OF  LINE: 

9.51 

O 

O 

• 

O 

0.00 

STaNUaRQ  DEVIATION! 

*44 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.96 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  ( GPD/F  T )  5 

18523.74 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 


WERO  (DAYS)S 
S: 


l.nl 

5.92E-05 


0  *00 

0. 


0«00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


DATE/TIME 


PUMP  UN; 
Of-  f  : 


5/?b/75  6:55 

6/  5/75  11 S  0 


5 T A T 1 C  WATER  LEVEL  (FT): 
PRODUCTION  RATE  ( 0 “ L / M I N ) ; 
DISTANCE  FROM  pumped  WELL  (FT): 


607."?  7 
667 • 0  0 
97?4  *66 


INDf*  date 


time  depth  minutes 


1 

5/P6/75 

12*25 

0 

607.37 

330 

? 

5/27/75 

10 :  2o 

0 

607.27 

1645 

3 

5/3n/75 

9:5u 

0 

6  0  5  *  64 

5935 

4 

5/31/75 

9 ;  4A 

0 

6  0  5  •  2  5 

7369 

5 

6/  1/75 

1  ? :  25 

0 

6  0  5  •  0  2 

3970 

6 

6/  2/75 

9:35 

0 

6  0  4 • 89 

10  240 

7 

6/  3/75 

lo:37 

0 

6  ()  4 . 6  1 

1174? 

9 

6/  4/75 

in: 

0 

604*53 

13153 

9 

6/  5/75 

9  5  14 

0 

6  0  a  •  5  0 

145  39 

GS-1 

lower 

FER 

RECOVER* 

PUMPING  GS“ 

T9 

CORE 

HOLE 

x  cOoRD: 

149639.50 

CORt 

HOLE 

Y  coord: 

227281.60 

PUMP 

WELL 

x  coord: 

158526*87 

PUMP 

WELL 

Y  COORD: 

223333.98 

delta 

delta-sqd* 

<1> 

Delta 

DELtA-SQD* 

(2) 

DELTA 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•00 

•00 

O'OO 

0.00 

o*uo 

•  0  6 

*00 

n«oo 

0*00 

0*00 

"•05 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•02 

•  00 

0*00 

O'  00 

0*00 

•  02 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

“•  0  8 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

”  •  0  i 

•  no 

0*00 

0*00 

0  *00 

*  09 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

oelTa-sgd. 

(3) 


o«oo 
0.00 
o«oo 
o»oo 
0*00 
o»oo 
o«  00 
0  *00 
0*  uo 


INTERCEPT  at  T=1 : 

616.97 

0*00 

0*00 

SLO=E  of  line: 

-3,02 

0.00 

0.00 

standard  DEVIATION: 

•  0  5 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

1.00 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY 

(GP0/F T)  : 

-58363.97 

0*00 

0.00 

COEFFICIENT  of 

STuR aGE 

T-ZERO  (DAYS): 

1.06 

0.00 

0.00 

S: 

-1 .95E-04 

0. 

0. 

[kbosp  progress  REPORT 


DATEVTImE  PUMP  OiNJ :  1/  7/75  10!  U 

OFF:  1/26/75  13* 10 


STATIC 

WATER  LEVEL 

(FT) 

: 

118 

.86 

PRODUCTION  rate 

( GAL/M IN) : 

76 

.70 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL 

(FT) j  8843 

•  ?3 

INDFA 

date 

time 

depth 

MINUTES 

1 

1/  8/ 75 

0 

0 

0 

119.60 

840 

2 

l  / 1  n  /  7  5 

14 

17 

0 

11^. 40 

4577 

3 

1/1  ('  /  75 

2  3 

25 

0 

1 1  9 . 5  0 

5126 

4 

1/11/75 

19 

27 

0 

1 1  9  •  6  f) 

6327 

5 

1/12/75 

16 

4  0 

0 

119.60 

76  0  0 

6 

1/1.3/75 

1  1 

lb 

0 

119.70 

y  ns 

7 

1/14/75 

10 

54 

0 

119*07 

10134 

9 

1/15/75 

1  1 

45 

0 

119.39 

11625 

9 

1/15/75 

16 

2 

O' 

118.91 

1  1682 

]  0 

1/16/75 

3 

59 

0 

119*32 

12899 

1  1 

1/1 7/75 

1  4 

37 

0 

118.97 

14677 

1  P 

1/18/75 

8 

35 

0 

118.80 

15755 

1  3 

1/1 H/75 

1  5 

7 

0 

118.72 

16147 

I  4 

1/1 8/75 

20 

53 

0 

118*82 

1  0  4  9  3 

I  5 

1/19/75 

1 1 

15 

0 

118.82 

17355 

1  6 

1/19/75 

15 

4  6 

0 

116.88 

17626 

1  7 

l/2n/75 

9 

20 

0 

118.62 

16680 

1  3 

1  /  2  0  /  7  5 

14 

15 

0 

116.58 

18975 

1  9 

1/21/75 

1  n 

23 

0 

118.60 

20  183 

20 

1/21/75 

16 

16 

0 

116.74 

20536 

21 

1/22/75 

10 

5 

c 

118.81 

2  1  6  0  5 

2? 

1/22/75 

15 

0 

0 

1  19* 04 

21900 

23 

1 /23/75 

1  2 

7 

0 

319.70 

23167 

24 

1/23/75 

16 

33 

0 

119.63 

23433 

2  5 

1 /24/75 

10 

26 

0 

119.62 

2  4  5  0  6 

25 

1 /24/75 

17 

0 

0 

119.48 

24900 

2  7 

1  /  2  5  /  7  5 

9 

25 

0 

119.44 

25835 

28 

1/25/75 

15 

57 

0 

120.47 

26277 

29 

1/26/75 

9 

41 

0 

118.03 

27343 

30 

1/27/75 

9 

53 

0 

118.06 

28793 

31 

1 /27/7S 

17 

15 

0 

118*00 

29235 

32 

1/28/75 

8 

3  0 

0 

117.81 

30  150 

INTERCEPT  at  T  = ] 

« 

• 

slope  of  line: 

STANUaRQ  deviation* 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION : 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

COEFFICIENT  of  STORAGE 


DRAWDOWN  PUMPING  Tq~3 


CORE 

hole 

X 

COORD: 

154518 

COKE 

HOLE 

Y 

COOHU  •* 

229396 

PUMP 

WELL 

X 

COQRQ : 

163350 

PUMP 

well 

Y 

COORD: 

228948 

DELTA 

OELTa-SQd* 

DELTA 

DELTa-SQD 

(1 ) 

(2) 

0.00 

0 « no 

0  »oo 

0.00 

0 . 00 

0.00 

0.00 

0.00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»no 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  u 

0*00 

0*00 

O'OO 

u  •  ou 

u  •  00 

o»oo 

0 '00 

0*00 

o*  00 

0*00 

O'OO 

0*00 

0*00 

O'  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

O'OO 

0*00 

0*  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n»00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

O'OO 

O'OO 

0*00 

0*00 

O'OO 

O'OO 

0*00 

0  •  00 

0*00 

O'OO 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

O'OO 

•  00 

•  00 

0*00 

O'OO 

-.19 

•  0  4 

0*00 

0*00 

-•03 

•  00 

n*00 

O'OO 

.  34 

•  1 1 

0*00 

O'OO 

•21 

•  0  4 

0  *00 

O'OO 

-•03 

•no 

n*00 

O'OO 

-•25 

•  06 

0*00 

O'OO 

-.49 

•  P4 

0*00 

O'OO 

•  46 

•21 

0  *00 

O'OO 

0*00 

o*no 

0*00 

O'OO 

0*00 

0  *00 

o«oo 

O'OO 

0*00 

0  •  no 

0*00 

O'OO 

0  •  00 

0*00 

0  *00 

O'OO 

67.46 

0.00 

11.89 

0*00 

•  28 

O'OO 

.68 

0.00 

171)2.77 

0.00 

60 

90 

43 

10 


DELTA 

DELTa-SQD 

(3) 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

O'OO 

o«oo 

O'OO 

O'OO 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'  uO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0*00 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0.00 

0.00 

0*00 

0.00 

0.00 

JjRBOSP  PROGRESS  REPORT  j  ^  *'*’ 

.  ■  i  ii.™  ***** . mmumj 


T-ZERU  (DAYS) S 
S : 


14.65 
*.571:- 


0  5 


0*00 

0. 


0»00 

0* 


'  - 


■ 


■ 


> 


■ 


. 

■J 

■ 

• 

. 


' 

; 

• 

_ 

w 


. 


. 


.  > 


. 


DATE/ TIME  PUMP  ON; 

OFF: 


2/15/75  13:  (} 

3/  9/75  1?:30 


LOWER 


FER 


DRAWDOWN  PUMPING  G3-I6 


CORE  HOLE  X  COORDS  154518.60 
CORt  HOLE  Y  COORD  *  229396*90 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT);  233.80 

PRODUCT  ION  RATE  (OAl/MIN):  123. no 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F  T  )  :  1  2  („)  '3  8  -  ft  3 


PUMP  WELL  X  COORDS  155352*57 
PUMP  WELL  Y  COORDS  217387*19 


INDr* 

DaTe 

time 

DEPTH 

M I NUTfS 

Delia 

DeLTa-SGiD* 

<1> 

Delta 

delTa-sqd. 

( 2 ) 

DELTA 

DELTA 

<3> 

-SQD 

1 

2/16/75 

n 

50 

0 

233.9b 

1370 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

2 

2/17/75 

in 

<+0 

0 

234.19 

2740 

•09 

•01 

0*00 

u  •  00 

0-00 

0 

.00 

3 

2/1 H/75 

1  3 

0 

0 

234.66 

4320 

•  05 

•00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0 

•00 

4 

2/19/75 

in 

45 

0 

234.86 

5625 

-.04 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

5 

2/20/75 

1 1 

5  0 

0 

234.97 

7130 

-*19 

•  04 

n*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

6 

2/21 /75 

13 

25 

0 

235.24 

8665 

-.14 

*02 

0*00 

0  «00 

0*00 

0 

*00 

7 

2/24/75 

in 

5d 

0 

236  .  q3 

12835 

•22 

•  0  5 

» 1 1 

*01 

0*00 

0 

•  00 

3 

2/25/75 

9 

36 

0 

236-15 

14196 

0*00 

0*00 

•02 

•00 

0*00 

0 

•  00 

9 

2/24/75 

8 

56 

0 

236*36 

15596 

0*00 

0*00 

•03 

•00 

0*00 

0 

*00 

1  n 

2/27/75 

9 

27 

0 

236.44 

17067 

0  ‘00 

0*00 

-  •  0  8 

*01 

0*00 

0 

•  oo 

U 

2/28/75 

10 

55 

0 

236.68 

16595 

0‘00 

0*00 

-•02 

•  00 

0*00 

0 

.00 

1  2 

3/  1/75 

l  n 

12 

0 

236.76 

19992 

0*00 

0  ‘00 

-•10 

•01 

0  *U0 

0 

•  oo 

1  3 

3/  2/75 

1 1 

3 

0 

236.96 

21483 

0*00 

0  •  00 

-•05 

•00 

0*00 

0 

•  oo 

1  4 

3/  3/75 

10 

33 

0 

237-11 

22893 

0*00 

0*00 

-•03 

•00 

0‘00 

0 

•  oo 

1  5 

3/  4/75 

9 

55 

0 

237.35 

24295 

0  •  u  u 

0‘00 

•q8 

•01 

0*00 

0 

*00 

1  6 

3/  5/75 

9 

22 

0 

237.29 

25702 

U  *00 

0  •  00 

-•10 

•01 

0  »00 

0 

*00 

1  7 

3/  6/75 

i  0 

16 

0 

237-36 

27196 

0*00 

0  •  00 

-•15 

•02 

0*00 

0 

*00 

1  3 

3/  7/75 

9 

53 

0 

237.79 

26613 

0*00 

0  •  00 

•18 

•03 

0*00 

0 

*00 

1  9 

3/  8/75 

1 1 

14 

0 

237.89 

30134 

0*00 

0*00 

•17 

•03 

0*00 

0 

•  oo 

2o 

3/  9/75 

10 

41 

0 

237*77 

31541 

0*00 

0*00 

-•05 

•00 

0*00 

0 

•  oo 

intercept  at  t=i  : 

225.34 

215.93 

0< 

•  00 

slope  of  line: 

2.55 

4.87 

0< 

•  00 

standard  deviation: 

•  14 

•10 

0< 

•00 

COEFFICIENT  of  determination; 

.94 

.97 

o. 

*00 

TRANSMISSIVITY 

(OPD/FI ) : 

1 ?747.41 

66  73*  06 

O 

o 

• 

o 

COEFFICIENT  OF 

STORAGE 

T-ZERu  (DAYS) : 

1.45 

3.27 

o.oo 

S: 

3.82E-05 

4*51 E- 0  5 

o. 

f RROSP  PROGRESS  RFPORT  | 


. , 


OaTe/TIME  PUMP  ON; 

Of-  f  : 


3/  9/75  12:30 

3/24/75  12S30 


OS-2-3 


LOWER 


^^FER 


RECOVERY  PUMPING  bs-16 


CORE  HOLE  X  cOQRU •  154518*60 
CORE  HOLE  Y  COORD*.  229396*.90 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) :  237.90 
PRODUCTION  RATE  (OAL/MIN) :  123*00 
DISTANCE  from  PUMPED  WELL  (FT):  12038.63 


PUMP  WELL  X  COORDS  155352*57 

pump  well  y  coord;  217387*19 


INDEX 

DATE 

time 

depth 

MINUTES 

delta 

delta-sqd. 

(1) 

delta 

DELTa-SQD* 

(2) 

delta 

DELTa-SQD 

(3) 

1 

3/1 n/7S 

1 1 

55 

0 

237.52 

i  4  0  5 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2 

3/11/75 

10 

27 

0 

237,q8 

2757 

-•  U4 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

3 

3/12/75 

12 

5b 

0 

237.1? 

4346 

•  07 

.01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

3/1 3/75 

10 

30 

C 

237.04 

5640 

•  03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

3/i a/75 

10 

6 

0 

236.93 

f  0  56 

-.O4 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

3/15/75 

9 

16 

0 

236.89 

84  46 

-.05 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

3/ 1  A/75 

10 

4  (J 

0 

236.95 

9970 

*  0  3 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

3/17/75 

13 

34 

0 

23b* 9a 

11584 

*  US 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

3/18/75 

1  1 

53 

0 

236*95 

12923 

•t)7 

•  0 1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

3/19/75 

14 

4  0 

0 

236*86 

14530 

•  uu 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

3/20/75 

9 

24 

0 

236.7() 

15654 

-•15 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

3/21/75 

in 

43 

0 

236-80 

17173 

-•03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

13 

3/22/75 

9 

26 

0 

236.7(1 

18536 

-•12 

•  ol 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  4 

3/23/75 

8 

60 

0 

236.62 

19940 

•  01 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  5 

3/?a/75 

11 

3 

0 

236.95 

21513 

•16 

•  02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t=j : 

238.38 

0*00 

0*00 

SLO°E  OF  LINE: 

-.37 

0.00 

0*00 

STANDARD  deviation: 

.08 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

•  f\  1 

0 

0 

• 

0 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

-88b54  »  80 

0 .00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERU  (DAYS): 

S : 


.01 

2.63E-0S 


0.00 

0. 


0*00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


S? 


GS-?-3  LOWER 
OKaWDOWN  PUMPING  GS"  1 7 


DATE/TIME  PUMP  ON;  1/  6/75  16; 

0 

CORE 

HOLE 

X 

COORD: 

154518*60 

OFF:  1/11/75  9: 

28 

CORE 

HOLE 

Y 

coord: 

229396.90 

STATIC  WATER 

LEVEL  (FT) : 

223.90 

PUMP 

WELL 

X 

COORD: 

151719.55 

production  RATE  (GAL/MIN): 

275.00 

PUMP 

well 

Y 

COORDi 

229929.78 

DISTANCE  FROM 

PUMPED  wElL  (FT): 

2849.32 

INDEX 

DATE 

1  I  ME 

depth 

MINUTeS 

delta 

dflta-sod* 

<1> 

delta 

DELTa-SQD. 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQD 

(3) 

1 

]/  8/75 

fl  5  0  •’ 

0 

230.90 

1920 

-.25 

•  06 

0*00 

0-00 

0  *00 

0.00 

? 

1/  v/75 

o :  o : 

0 

233.20 

3360 

.52 

.27 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

T/lo/75 

14:2*+: 

0 

233.90 

5664 

-•21 

»  04 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

4 

1/10/75 

23: 28: 

0 

234.30 

6208 

-  *  0  6 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

intercept  at  t=j : 

210.53 

o.oo 

0*00 

SlO^E  OF  LINE: 

6  •  ?8 

o.oo 

o.oo 

standard  deviation: 

*31 

0*00 

0*00 

coefficient  of  determination: 

.95 

o.oo 

o.oo 

transmissivity 

(GPD/r T)  : 

11556.24 

0*00 

0.00 

coefficient  of 

ST  OR AUE 

T-ZERO  (DAYS)  : 

.09 

0.00 

o 

• 

o 

o 

S: 

3.99E-05 

o. 

0  . 

RBOSP  PROGRESS  REPORT* 


°l  8 


* 


m 


9:28 
13:  0 

234.30 
275.00 

DISTANCE.  FROM  PuMPEU  "ELL  (  F T )  :  2849*32 


DATE/TIME  PUMP  ON;  1/11/75 
OFF;  1/13/75 

STmIIc  WATER  LEVEL  (FT): 
production  rate  (gal/min): 


OS-2-3  LOWER 
RECOVERY  PUMPING'^^* 


FER 

17 


CORE  HOLE  X  COORD!  154518.60 
CORE  HOLE  Y  COORD!  229396.90 


PUMP  WFLL  X  COORD!  151719.55 
PUMP  WFLL  Y  COORD!  229929.78 


1 1 N  D  r  X 

date 

t  i  me 

DEPTH 

MINUTeS 

delta 

DFLTa-SUD* 

<1> 

Delta 

delTa-sqd. 

(2) 

delta 

DELTa-SOD. 

<3> 

1 

1/1 1/75 

19:22 

0 

23^.10 

594 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0»U0 

0.00 

2 

1/1 ?/  ? 5 

16:45 

0 

232.00 

1877 

•  16 

.  0  3 

0‘00 

0*00 

0*00 

0.00 

3 

1/13/75 

11  5  20 

0 

230.40 

2992 

-.02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

4 

1/14/75 

10  !  5b 

0 

228.68 

A4 1  0 

“  •  5  7 

•32 

“•16 

•03 

0*00 

o 

• 

o 

o 

5 

1/15/75 

11  !  55 

0 

2?B  »  79 

5907 

.43 

•19 

•31 

•09 

0‘00 

0»00 

5 

1/15/75 

16:12 

0 

228*21 

6164 

0*00 

0*00 

“*22 

•  05 

0*00 

0*00 

7 

1/16/75 

9:  2 

0 

228.52 

7174 

0*00 

0*00 

•27 

•07 

0*00 

0‘00 

9 

1/17/75 

14:45 

0 

227-85 

8957 

0*00 

0*00 

“•13 

*02 

0*00 

0*00 

9 

1/18/75 

8:37 

0 

227.77 

10029 

0*00 

0*00 

“•07 

•00 

0*00 

o 

• 

o 

c 

INTERCEPT  at  T  =  l : 

254.74 

239.05 

o.oo 

SlO^E  OF  LINE! 

-7. 00 

“2  *  80 

o.oo 

STa-JUaRD  DEVIATION  : 

*36 

•21 

0.00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINAT ION : 

.93 

.71 

o.oo 

TRANSMISSIVITY  (GPD/F  T)  J 


-10378.70 


-25920.79 


0.00 


COEFFICIENT  uf  storage 

T-ZERU  (DAYS) ! 

.58 

.03 

0.00 

S! 

-2.P3E-04 

-3.29E-05 

o. 

|~RBOSP  PROGRESS  REP6flT 


°l°l 


US-2-3 


LOWER 


FER 


ORaWuOWN  PUMPING  GS”1  7 


DATE/TIME  PUMP  UN:  1/18//5  13:  o 

OFFS  2/  3/75  BS30 


CORE  HOLE  X  COORD!  154518.60 
CURE  HOLE  Y  COORD •  229396*90 


STA  T  1 C  WATER  LE^EL  IFDi  227. RG 
PRODUCTION  RATE  (6AL/MIN) S  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  :  2849.32 


PUMP  WELL  X  COORD!  151719*55 
PUMP  WFLL  Y  COORD!  229929-78 


•< 

ill 

Q 

Z 

H 

date 

TIME 

DEPTH 

minutes 

delta 

DFLTa-SQq* 

delta 

DELTA“SQd« 

delta 

DELTa-SQd. 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

1/18/75 

1  5 

It) 

0 

227.95 

130 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0 

• 

0 

0 

2 

1/18/75 

2  a 

59 

0 

229,61 

479 

0*00 

0-00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

3 

1/19/75 

1 1 

2() 

0 

232.it> 

1340 

•  43 

.  18 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

1/19/75 

1  5 

45 

0 

232*79 

1605 

•30 

•  09 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

5 

1/20/75 

9 

24 

0 

234.47 

2664 

-.14 

*02 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

6 

1 /2n/75 

14 

18 

u 

234.80 

2958 

“•25 

•  f)6 

0*00 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0*00 

7 

1/21 / 75 

in 

26 

0 

236.13 

4156 

”  •  35 

•  1  2 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

S 

1/21/75 

1  6 

20 

0 

236-75 

4520 

“  •  0  7 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

1  /  ?  2  /  7  5 

1  0 

12 

0 

237.74 

5592 

*  03 

•  00 

0  *00 

0*00 

0*00 

o»oo 

1  0 

1/22/75 

1 5 

3 

0 

237*94 

5883 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

1/23/78 

12 

1  8 

0 

239.66 

7158 

“•09 

•01 

n*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

1/23/75 

16 

36 

0 

236.95 

7416 

•  06 

•no 

0*00 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0  *00 

1  3 

1 Z24/75 

1  n 

30 

0 

239*49 

8490 

*  0  3 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  4 

1  /20./75 

17 

2 

0 

239*51 

8882 

“•14 

•02 

n  *oo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  5 

1/25/75 

1  6 

0 

0 

241/.  1  t 

10260 

-.14 

•02 

n  »oo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  6 

1/26/75 

9 

45 

0 

24n . 53 

11325 

“•  14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  7 

1 / 2  7/ 75 

9 

57 

0 

240*97 

12777 

“•20 

•  0  4 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

1  9 

1/27/75 

1  7 

1  9 

u 

241 *12 

13219 

“•19 

•  04 

0*00 

0  •  00 

0*00 

o»oo 

1  9 

1 /2R/75 

9 

36 

0 

241*37 

14136 

“•22 

•05 

0*00 

0  •  00 

0  »00 

0*00 

20  • 

1/28/75 

17 

30 

0 

241 .58 

14670 

-•17 

•  0  3 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

21 

1  /  2  9  /  7  5 

9 

1 

0 

242-03 

1560  1 

•02 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2? 

l  /  2  9  /  7  5 

17 

33 

0 

242 .16 

16113 

•02 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

23 

1/30/75 

in 

20 

0 

242. 5u 

17120 

•  1  0 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

24 

1/30/75 

16 

10 

0 

242.77 

17470 

•  29 

•  08 

0*00 

0*00 

0*00 

0  «oo 

2  5 

2/  1/75 

9 

3  0 

0 

243-37 

19950 

•33 

•  11 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

26 

?/  2/75 

9 

50 

0 

243.80 

214  10 

*47 

•22 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

INTERCEPT  at  t  = 1  5 

2ol *60 

0*00 

0.00 

SLO=c  OF  LINE: 

9.64 

0*00 

0*00 

STANDARD  deviation: 

*22 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

1  *00 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

7533.90 

0*00 

0.00 

coe-ficient  UF  storage 


T-2ERU  (UmYS) : 
S: 


.36 

l.nlE-04 


0*00 

0. 


0*00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT] 


loo 


8:30 
8:30 

?43 .95 
275. no 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (fTJ :  2649*32 


DATE/TIME  PUMP  UN:  2/  3/75 
OFF:  2/18/75 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT)  : 
PRODUCTION  RATE  (OAl/MIN) : 


GS-2-3 


LOWER 


RECOVERY  PUMPING  GS"17 


CORE  HOLE  X  COORDI  154518*60 
CORE  HOLE  Y  COORD:  229396*90 


PUMP  WELL  X  COORD!  151719*55 
PUMP  WELL  Y  COORDS  229929.76 


INdE* 

DATE 

TIME 

depth 

minutes 

delta 

DELTa-SQd* 

<1> 

delta 

DELTa-SQd* 

(2) 

delta 

delta 

(3) 

-SQD  • 

1 

2/  3/75 

10 

11 

0 

243.95 

101 

0 

•  00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

2 

2/  7/75 

17 

27 

0 

242.10 

537 

0 

•  00 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

3 

?/  4/75 

7 

4 

0 

239.99 

1354 

.  16 

.  0  3 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

4 

2/  5/75 

7 

43 

0 

237*76 

2833 

- 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

5 

2/  6/75 

7 

52 

0 

236*66 

4282 

*  0  3 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

6 

2/  7/75 

8 

41 

0 

235*67 

5771 

■ m 

•13 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

7 

2/  8/75 

8 

1 1 

0 

234.99 

7181 

■» 

*20 

•  04 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

9 

2/  9/75 

10 

32 

0 

234-42 

6762 

" 

•22 

•05 

0  *  00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

9 

2/ln/75 

11 

4 

0 

233- 9d 

1  U  2  34 

— 

•23 

•05 

0*  00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

1  0 

2/12/75 

If) 

5o 

0 

234.12 

13100 

•  60 

*  36 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  1 

2/17/75 

9 

10 

0 

233.82 

14440 

0 

.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

1  2 

2/14/75 

16 

16 

0 

233.82 

16308 

0 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

1  3 

2/16/75 

1 1 

50 

0 

233.96 

18920 

0 

•00 

0  *00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  4 

2/17/75 

in 

40 

0 

234.J9 

20290 

0 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

INTERCEPT  at  t=i: 

259.88 

0*00 

o 

• 

o 

o 

SLO=>E  OE  line: 

-6.40 

o«oo 

o.oo 

STANDARD  deviation: 

.26 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  UF  UE TERMINATION; 

.98 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FD: 

-11338.41 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  UF  STORAGE 

r-ZEKO  ( DAYS) : 

.21 

0.00 

0.00 

S  ! 

-8.96E-05 

0. 

0. 

["rbosp  progress  report 


/  OI 


• 

. 

K 


Ill  0 
23  j  59 

257.08 
174.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F  T  >  :  8915*53 


DATE/TIME  PUMP  ON:  6/  5/75 
OFF:  8/31/75 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT): 

production  rate  (oal/min); 


GS-2-3 


LOWER 


ER 


RECOVERY  PUMPING  GS-18 


CORE  HOLE  X  COORD:  154518.60 
CORE  HOLE  Y  COORD;  229396.90 


PUMP  WFLL  X  COORD!  163426.76 
RUMP  WELL  Y  COORDS  229033*32 


INDE*X 

date 

f  I  ME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

delta-sod* 

ll  > 

delta 

delYa-sqd* 

<2) 

delta 

delta-sqd 

<3> 

1 

6/  6/75 

3 

15 

0 

256 ■ 58 

1275 

u  •  uu 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0.00 

2 

6/  7/75 

n 

12 

0 

255.95 

2892 

-.04 

•  00 

0*00 

0  »00 

0*00 

0.00 

3 

6/  8/75 

)  3 

18 

0 

255.46 

4458 

*  0  3 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

4 

6/  9/75 

111 

89 

0 

255.12 

5759 

•02 

•00 

n*oo 

0*00 

0*00 

o»oo 

5 

6/i n/75 

1  0 

3  l 

0 

254.82 

7471 

•  U5 

•  00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

6 

6/ 1 1/75 

12 

51 

0 

25*+  .54 

8751 

“  *  0  3 

•  0  0 

n«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

6/1 2/75 

1  1 

52 

0 

254.32 

10132 

“  *  06 

•  00 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

9 

6/13/75 

10 

15 

0 

254.26 

11475 

.  04 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

6/14/75 

9 

0 

0 

25<+  •  09 

1  884(1 

•02 

•  00 

0*00 

0-00 

o»uo 

0*00 

10 

6/ 1 5/75 

9 

4 

0 

253*90 

14284 

**•  ()4 

•  00 

3 

• 

O 

O 

0*00 

0*00 

0*  00 

INTERCEPT  at  t= 1 ; 

266.23 

0.00 

0.00 

SLO=£  OF  LINE; 

-2.96 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

•  n4 

0*00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

1.00 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  ( GPD/FT ) ! 

-15528.02 

0.00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-aERU  (DAYS) : 
S ; 


.86 

-5.03E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


\OZ 


Ill  0 
0:30 

237. 90 
667. no 

DISTANCE.  FROM  PUMPED  WElu  (FT):  7?68.l0 


date/time  PUMP  UN:  4/  8/75 

0 1*  F :  5/  53/75 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT) t 
production  NATE  (oAL/MIN): 


6S-?-3 


lower 


;er 


DHaWDUwN  PUMPING  (jS~  1  9 


CORE  HOLE  X  COORD:  154518*60 

CURL  HOLE  Y  COORD!  229 396*90 

PUMP  WELL  X  COORD!  158526*87 

PUMP  WFLL  Y  COQRD:  223333*98 


INDEX 

date 

TIME 

depth 

minutes 

DELTA 

DELTa-SUD' 

DELTA 

DELTa-SQD* 

delta 

DELTa-SUD. 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

4/  8/75 

J  8 

26 

0 

238.61 

446 

0*00 

O'OO 

O'OO 

0*00 

0*00 

0*00 

2 

4/  9/75 

1  1 

5 

0 

241.46 

1445 

0*00 

O'OO 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

4/ 1  m/75 

1  0 

35 

0 

24*+.  32 

2855 

.  25 

*06 

O'OO 

0.00 

O'OO 

0*00 

4 

4/1 1 /75 

1  0 

35 

0 

246.81 

4295 

•20 

•  o4 

O'OO 

0*00 

O'OO 

0*00 

5 

4/1 2/75 

1  2 

54 

0 

246*76 

5874 

*  1  9 

•  04 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

6 

4/13/75 

14 

58 

0 

249.62 

7436 

-*42 

•  18 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

7 

4/14/75 

1  0 

23 

0 

250*41 

5603 

-  •  54 

•?9 

O'OO 

0*00 

O'  UO 

O'OO 

8 

4/15/75 

9 

53 

0 

251*85 

10  0  13 

-•  05 

•  00 

O'OO 

0*00 

O'OO 

O'OO 

9 

4/16/75 

1  1 

36 

0 

252*65 

11556 

-*  1  4 

•02 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0  'OO 

1  0 

4/1 7/75 

9 

5  9 

0 

253.24 

12899 

-.24 

•  06 

0*00 

O'OO 

O'OO 

0*00 

1  1 

4/18/75 

1  0 

32 

0 

254-01 

14372 

-•14 

•02 

0*00 

O'OO 

O'UO 

O'OO 

1  2 

4/19/75 

1  1 

3 

0 

254.84 

15843 

•  (j3 

•01 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

1  3 

4/20/75 

1  0 

4  2 

0 

255  *62 

1726? 

•  33 

•  11 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

1  4 

4/21/75 

10 

10 

0 

256.25 

186  70 

*47 

•22 

•52 

•27 

O'OO 

O'OO 

1  5 

4/22/75 

10 

4  3 

0 

256.91 

20143 

0*00 

O'OO 

•  26 

•07 

O'OO 

0*00 

1  6 

4/23/75 

)  1 

55 

0 

257.43 

21655 

0*00 

O'OO 

-•10 

•01 

O'OO 

O'OO 

1  7 

4/?4/75 

1 1 

J 

0 

257.99 

230  41 

0*00 

O'OO 

-  •  29 

•09 

O'OO 

O'OO 

1  8 

4/25/75 

1  0 

5d 

0 

258.51 

24478 

O' 00 

O'OO 

-•51 

•26 

O'OO 

O'OO 

1  9 

4/26/75 

1 1 

3 

0 

259.52 

25923 

0*00 

O'OO 

—  19 

*  04 

O'OO 

O'OO 

20 

4/27/75 

in 

21 

0 

260.1  1 

27321 

0*00 

O'OO 

-  •  24 

•  0  6 

O'OO 

0*00 

21 

4/28/75 

in 

1 

0 

260.91 

28741 

0*00 

O'OO 

-♦  0  5 

•00 

O'OO 

0*00 

2? 

4/29/75 

in 

15 

0 

261*65 

Jo  195 

O'OO 

O'OO 

•  09 

•01 

O'OO 

O'OO 

23 

4  /  3  M  /  7  b 

9 

52 

0 

262-13 

3161? 

0*00 

O'OO 

•01 

•00 

0 '00 

O'OO 

2  4 

5/  1/75 

9 

30 

0 

262*7(1 

33030 

O'OO 

O'OO 

•  05 

•00 

O'OO 

O'OO 

25 

5/  ?/ 75 

13 

3 

0 

263*40 

34b83 

O'OO 

O'OO 

•  16 

•02 

0*00 

O'OO 

26 

5/  3/75 

6 

30 

0 

263.83 

35730 

O'OO 

O'OO 

•23 

•  0  5 

O'OO 

0*00 

2  7 

5/  4/75 

11 

37 

0 

2b4 . 2b 

37477 

0*00 

O'OO 

•  08 

•01 

O'UO 

O'OO 

INTERCEPT  at  T=1 ; 

194.43 

136*41 

0*00 

Slope  of  line: 

14.. 86 

27.94 

0*00 

STANDARD  DEVIATION: 

•  ?9 

•  25 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

•  99 

•99 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GRD/Fy): 

12258.90 

6303.1 1 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZFRO  (DAYS) : 

.74 

2*98 

0*00 

5 : 

5.) 4F-05 

1  *07E-04 

0. 
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♦ 


A 


DATE/TIME  PUMP  ON; 

off: 


5/  5/75  0:30 

5/20/75  10J  0 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  KATE  (gal/min) : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT): 


264.30 

667. no 
7268*10 


GS-2-3  LOWER 


FfcR 


RECOVERY  PUMPING  GS“l9 


CORE  HOLE  X  COORD!  154518*60 
CORE  HOLE  Y  COORD:  229396*90 


PUMP  WELL  x  COORD!  158526*87 
PUMP  Well  Y  coord:  223333*98 


INDe* 

date 

time 

DEPTH 

MINUTES 

•  Delta 

dfLTa-sod* 

<1> 

Delta 

DElTa-SQD* 

<2> 

DELTA 

DELTA-SQD. 

<3> 

1 

5/  5/75 

li 

9 

0 

263.86 

639 

0*00 

u  •  oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2 

5/  6/75 

10 

2 

0 

261*12 

2012 

•  14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/  7/75 

1 1 

45 

0 

258.79 

3555 

•24 

•  0  6 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

5/  8/75 

9 

14 

0 

256*54 

4844 

“*b9 

•  40 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

5 

5/  9/75 

1  n 

d 

0 

256*27 

6338 

•  18 

•03 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

5/'ln/  75 

1  0 

5 

0 

255*27 

7775 

•  <j5 

•00 

0*00 

u«oo 

0*00 

o»oo 

7 

5/1 1/75 

9 

2b 

0 

254*52 

9176 

•0  1 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

3 

5/13/75 

l  n 

31 

0 

253 • 3d 

12121 

•  06 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

5/14/75 

9 

21 

0 

252*33 

13491 

-•04 

•00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

o«oo 

in 

5/15/75 

9 

43 

0 

252*34 

14953 

”  *  0  9 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1 1 

5/ 1 6/75 

9 

5 

0 

251*97 

1  o  3  5  5 

-  •  08 

•01 

0»00 

0*00 

0*00 

o«oo 

1  2 

5/17/75 

9 

34 

0 

251 *68 

17824 

"  •  l)U 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

5/18/75 

9 

3d 

0 

251 *47 

19268 

•  12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  4 

5/19/75 

3 

56 

0 

251*14 

20666 

•09 

•01 

o  »oo 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t=l: 

293.40 

0  •  0  0 

0*00 

slope  of  line: 

-9.81 

o 

o 

• 

o 

0*00 

STANDARD  DEVIATION: 

•22 

0  *0P 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.99 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPO/FT) : 

-17943.51 

o  *on 

0*00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS): 

.64 

o.on 

0*00 

s: 

-6.53E-05 

0. 

0* 
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JCW 


UKaWDQWN  PUMPING  GS“1  9 


DATE/TIME  PUMP  ON;  5/20/75  10!  0 

OFF:  5/2b/75  b  S  55 


COKE  HOLE  X  COOHO:  154518*60 
CORE  HOLE  V  COORD!  229396*90 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  251.00 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN):  667.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  7268*10 


PUMP  WFLL  x  COORD:  158526*87 
PUMP  WELL  V  COORD!  223333*98 


INqe* 

DATE 

time 

DEPTH 

1 

5/20/75 

16:  u : 

0 

251.00 

? 

5/21/75 

9: 3o : 

0 

253.59 

3 

5/22/75 

3:52: 

0 

256.82 

4 

5/23/75 

1 5 : 1 6 : 

0 

260. 15 

5 

5/2A/75 

9 :  id : 

D 

261*55 

6 

5/25/75 

1 2 :  2  o : 

(i 

263*69 

INTERCEPT  AT  T  =  ]  : 
slope  OF  line: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


MINUTeS 

DELTA 

DFLTA“SQd 

360 

U*0U 

{ 1  ) 

0*00 

1410 

0*00 

0*00 

2812 

*  10 

*01 

4636 

“•10 

•01 

5718 

-  •  1 9 

•  0  3 

7340 

•  19 

•  0  4 

200.63 
16.26 
*  1  5 
1*00 

deuta 

DELTa-SQd* 

(2) 

delta 

DELTa-SUd 

<3) 

0*00 

0*00 

0*00 

o 

o 

• 

o 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

n*oo 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

o.oo 

0*00 

transmissivity  (GPD/FD: 


10826. Qb 


0  *00 


0*00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZEKU  (DAYS) : 

S: 


.87 

S.34E-05 


0*00 

0* 


0*00 

0* 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


l  os' 


6:55 
11 :  0 

265.00 
667 . 0  0 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  7268*10 


DATE/TIME  PUMP  UN:  5/26/75 
OFF:  6/  5/75 

STATIC  WAT EH  LEVEL  (FT): 
PRODUCTION  RATE  (G4L/MIN): 


GS -2-3 


LOWER 


recovery  PUMPING  GS”l9 


CORE  HOLE  X  COORD:  154518*60 
CORE  HOLE  Y  COORD:  229396*90 


PUMP  WELL  X  COORDS  158526*87 
PUMP  WFLL  Y  COORDS  223333*98 


INDE* 

date 

TIME 

DEPTH 

1 

5/26/75 

12 

58 

0 

264.98 

2 

5/27/75 

1  1 

27 

0 

262*37 

3 

5/ 29/75 

1  3 

12 

0 

261*11 

4 

5/29/75 

1  0 

20 

0 

260  *07 

5 

5/30/75 

1  0 

1  f 

0 

259.31 

6 

5/31/75 

1(1 

14 

0 

256-59 

7 

6/  1/75 

13 

3 

0 

258.08 

9 

6/  2/75 

10 

12 

0 

257*36 

9 

6/  3/75 

1  1 

5 

0 

257-39 

10 

6/  4/75 

9 

40 

0 

257*23 

1  1 

6/  5/75 

9 

39 

0 

257-06 

INTERCEPT  at  t=i 

• 

• 

SLOPE  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DE TERMINATION: 


MaNUTfS 

delta 

DFLTa-SQD 

<1> 

3b3 

o.ou 

u*00 

1712 

•  06 

•  00 

3257 

•  08 

*01 

4525 

-  •  04 

•  no 

5952 

-•  04 

•  on 

7399 

”•16 

•03 

9  0  0  8 

”•12 

•02 

10277 

•02 

*00 

11770 

”  •  0  7 

*01 

13125 

•  0  7 

•  00 

14564 

•21 

•  04 

283*45 

-6.39 

*  1  0 

1.00 

delta 

DELtA-SQD* 

DELTA 

DELTa-SQD 

<2> 

(3) 

0*00 

o.oo 

0*00 

o.oo 

0*00 

0*00 

0*00 

o*oo 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

n»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0«00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPO/FT): 


-27579.no 


0*00 


0*00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERU  (DAYS)  : 

.54 

0*00 

0*00 

S: 

-8.45E”05 

0. 

0* 

H 
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(06 


' 

GS-4-5 


UPPER 


DRAWDOWN  PUMPING  GS 


DA Tf/ TIME  PUMP  ON: 

5/  2/75 

9S  45 

CORE 

HOLE 

OFF: 

5/19/75 

7:15 

CORE 

HOLE 

STATIC  WATER  lEvEL 

(FT)  S 

75.70 

PUMP 

WFLL 

PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) : 

81.30 

PUMP 

well 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FTM  O-OO 


INDEa  0 A  Te 


1  I  me 


depth  minutes  delta  dflTa-sgid* 

<i> 


1 

5/ 

2/75 

9 

4  7! 

0 

82.25 

2 

0  •  OU 

u  •  oo 

2 

5/ 

2/75 

9 

48 

0 

82.53 

3 

0*00 

0»00 

3 

5/ 

2/75 

9 

49 

0 

82.78 

4 

0»  00 

0  •  00 

4 

5/ 

2/75 

9 

50 

0 

82.93 

5 

0*00 

0  •  0  0 

5 

5/ 

2/75 

9 

5  L 

0 

83*16 

6 

0*00 

0*00 

6 

5/ 

2/  75 

9 

52 

0 

83*35 

7 

0*00 

0*00 

7 

5/ 

2/75 

9 

S3 

0 

83*54 

8 

0  •  OU 

0*00 

8 

5/ 

2/75 

9 

54 

0 

83*71 

9 

•  16 

•03 

9 

5/ 

2/75 

9 

55 

0 

83*84 

10 

•  1U 

•01 

10 

5/ 

2/75 

9 

56 

0 

83*99 

11 

•  0  7 

•0  1 

1  1 

5/ 

2/75 

9 

5  7 

0 

84.12 

12 

•  0  4 

•  1)0 

1  2 

5/ 

2/75 

9 

53 

0 

84.24 

13 

•02 

•00 

1  3 

5/ 

2/75 

9 

59 

0 

84.37 

16 

•01 

•  0  0 

1  4 

5/ 

2/75 

10 

0 

0 

84*46 

15 

*•02 

•  00 

1  3 

5/ 

2/75 

10 

1 

0 

84.59 

16 

“•0  1 

•  00 

1  5 

5/ 

2/75 

l  0 

2 

0 

84-68 

17 

"*03 

•00 

1  7 

5/ 

2/75 

10 

3 

0 

34.78 

18 

-  •  0  3 

•  no 

1  9 

5/ 

2/75 

in 

4 

0 

84.87 

19 

”•  ()4 

•  no 

19 

5/ 

2/75 

l  n 

5 

0 

84.95 

20 

”  •  U6 

•  00 

2  0 

5/ 

2/75 

lo 

7 

0 

85*16 

22 

-•02 

•  0  0 

21 

5/ 

2/75 

1  n 

9 

0 

85.27 

24 

“  •  0  7 

•  00 

2? 

5/ 

2/75 

in 

l  1 

0 

85*44 

26 

“  •  U  6 

•00 

2  3 

5/ 

2/75 

10 

13 

0 

8  5*55 

28 

-  *  0  7 

•  0  0 

24 

5/ 

2/75 

in 

15 

0 

85*68 

30 

"  •  0  7 

•  00 

25 

5/ 

2/75 

1  o 

20 

0 

85.98 

35 

-  •  1)5 

•  oo 

26 

5/ 

2/75 

1  0 

25 

0 

86.19 

40 

-  •  08 

•  0  1 

27 

5/ 

2/75 

1  0 

30 

0 

86  •  4  l 

45 

“  *  0  7 

•01 

26 

5/ 

2/75 

10 

35 

0 

86*63 

50 

-  •  0  5 

•00 

29 

5/ 

2/75 

l  0 

4  0 

0 

86.80 

55 

-•05 

•00 

3  0 

5/ 

2/75 

t  0 

45 

0 

66*99 

6  0 

-•02 

•  00 

31 

5/ 

2/75 

1  0 

5o 

0 

87*14 

65 

-•  0  1 

•  no 

32 

5/ 

2/75 

10 

55 

0 

87.30 

70 

•  01 

•  00 

33 

5/ 

2/75 

1  1 

0 

0 

87.47 

75 

•  05 

•  00 

3  4 

5/ 

2/75 

1  1 

5 

0 

87.59 

80 

*  (j6 

•  00 

3  5 

5/ 

2/75 

l  1 

IS 

u 

87.82 

9  0 

•  0  7 

•  0  1 

36 

5/ 

2/75 

1 1 

25 

0 

87.99 

1  oo 

•05 

•  00 

37 

5/ 

2/75 

1 1 

35 

0 

3  8'.  26 

1  1  0 

•  15 

•  02 

38 

5/ 

2/75 

1 1 

45 

0 

88.42 

120 

0*00 

0*00 

39 

5/ 

2/75 

1? 

0 

0 

88*71 

135 

o  •  ou 

0*00 

4o 

5/ 

2/75 

1? 

IS 

u 

88*94 

1  5n 

0*UU 

0*00 

4  1 

5/ 

2/7  5 

12 

3.) 

0 

89.  i7 

165 

0*  UU 

0*00 

4  2 

5/ 

2/75 

1? 

4b 

0 

89.37 

1  BO 

0*  ou 

0*00 

43 

5/ 

2/75 

1  3 

0 

0 

89*55 

1  95 

0*00 

0*00 

44 

5/ 

2/75 

1  3 

1 5 

0 

89*75 

210 

0  *ou 

0*00 

45 

5/ 

2/75 

13 

35 

0 

89*98 

230 

0  *  Ou 

u*00 

FER 


4-5 

X  COORD:  1 60240 • BO 
y  COORD!  228513.90 


X  COORDS  160240*80 
Y  COORD!  228513 »_9o 


Delta 

delTa-sqd. 

delta 

delTa-sqd. 

(2> 

<3> 

0*00 

0*00 

0»00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»  oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  UO 

0*00 

0*00 

0*00 

o»uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0»U0 

o»oo 

0*00 

0*00 

0  *U0 

0*00 

n»oo 

0‘00 

0«U0 

0*00 

0  *.0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

n»oo 

0»00 

0*00 

o»oo 

n*oo 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0  *00 

o  »oo 

0*00 

0*00 

o*uo 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0«  oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

U  *00 

0*00 

0  «00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

0*00 

U  ‘00 

0*00 

0  *00 

0*00 

U*  00 

0*  uo 

0*00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

n*oo 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  «oo 

n  •  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0«00 

0*00 

0 .00 

0  •  00 

o.oo 

0*U0 

o.oo 

0*00 

U  *00 

o«uo 

o.oo 

n»oo 

0«00 

u  •  uo 

0.00 

n»oo 

0*00 

0»00 

o.oo 

-•05 

•00 

o*uo 

0*00 

-•12 

-•13 

-•18 

-•19 

-•22 

•01 

•02 

•03 

•  04 

•  05 

0*00 

0  •  uo 
0*00 
0*  uo 
0*  uo 

0  •  0  o 

o •  oo  [W  progress  report 

0*00  *  -  — — - - - — , 

0*  00 

-•25 

•  0  6 

0*  uo 

0*00 

“  •  24 

•  OO 

0‘U0 

0*u0 

-•25 

•  (it) 

0  *00 

o*ou  /O? 

• 

. 

■ 

- 


( 


46 

w 

14 

20 : 

0 

90.43 

275 

0*00 

0* 

47 

5^ 

1  5 

30 

0 

91.08 

345 

0-00 

0  • 

43 

5/ 

2/75 

16 

25: 

0 

91  -66 

4o  0 

0  -0£i 

0  • 

49 

5/ 

2/75 

1  3 

0 

0 

92.1 2 

495 

0*00 

0  • 

50 

5/ 

2/75 

19 

45 

0 

92-72 

600 

0*00 

0  • 

51 

5/ 

2/75 

21 

55 

0 

93*34 

730 

0*00 

0  • 

5? 

5/ 

2/75 

23 

55 

0 

93*32 

850 

0*00 

0  • 

53 

5/ 

3/75 

5 

3o 

0 

94.85 

1185 

0*00 

0  • 

54 

5/ 

3/75 

7 

10 

0 

95*12 

1285 

0*00 

0  • 

55 

5/ 

3/75 

9 

55 

0 

95*38 

1390 

0*00 

0  • 

55 

5/ 

3/75 

1  1 

35 

0 

95*71 

1550 

0  •  0  0 

0  • 

57 

5/ 

3/75 

14 

58 

0 

96*ol 

1753 

0*00 

0  • 

53 

5/ 

3/75 

18 

50 

0 

96*31 

1995 

0  •  ou 

0  • 

59 

5/ 

4/75 

n 

20 

0 

96*65 

2315 

U  •  00 

0  • 

60 

S/ 

4/75 

6 

58 

0 

97.  o4* 

2713 

0*00 

0* 

61 

5/ 

4/75 

1  0 

30 

0 

97.18 

2925 

0*00 

U* 

6? 

5/ 

4/75 

12 

7 

0 

97. 2<? 

3022 

0*00 

0* 

63 

5/ 

4/75 

1  9 

12 

0 

97.43 

3447 

0  •  OU 

0  • 

64 

5/ 

4/75 

23 

3  0 

0 

9  7.64 

3705 

0*00 

0* 

6  5 

5/ 

5/75 

1  1 

57 

0 

98.11 

445? 

0*00 

0  • 

65 

5/ 

5/75 

1  3 

25 

0 

93.08 

45  4^ 

0*00 

0- 

67 

5/ 

5/75 

16 

2  0 

0 

98.15 

4715 

0*00 

0  • 

63 

5/ 

5/75 

20 

7 

0 

98.35 

4942 

0  ‘00 

0  • 

69 

5/ 

S/75 

1 

42 

0 

93.46 

5277 

0*00 

0  • 

7  o 

5/ 

6/75 

7 

44 

0 

93.62 

5639 

0*00 

0  * 

71 

5/ 

S/75 

1  7 

Id 

0 

98.36 

5213 

0 .  ou 

0  . 

7? 

5/ 

7/75 

6 

23 

0 

99.11 

7118 

0*00 

0  * 

73 

5/ 

7/75 

19 

21 

0 

99.25 

7776 

0*00 

0  • 

7  4 

5/ 

8/75 

7 

47 

0 

99.54 

d522 

0*00 

0  • 

75 

5/ 

8/75 

1  3 

41) 

0 

99.63 

9175 

0  *uo 

0  • 

75 

5/ 

9/  7  b 

8 

8 

0 

99.9o 

9983 

0*00 

0  • 

77 

5/ 

9/7  5 

1  4 

30 

0 

99.94 

1  U  365 

0*00 

0  . 

79 

5/ 

9/75 

1  9 

15 

0 

99.88 

1  0  6  5  0 

0*00 

0  • 

79 

5/in/75 

7 

25 

0 

100*12 

11380 

0*00 

0  • 

8n 

5/30/75 

19 

1  2 

0 

100*17 

12087 

0*00 

0  • 

81 

5/11 /7  5 

7 

44 

0 

100*41 

12839 

0*00 

0  • 

8  2 

5/3 1 /75 

16 

40 

0 

100*41 

13495 

0*00 

0* 

83 

5/12/75 

7 

52 

0 

100*62 

14287 

0*00 

0  • 

84 

5/12/75 

1  9 

43 

0 

100*79 

14998 

0*00 

0  * 

8  5 

5/ 1 3/75 

7 

32 

0 

100*89 

1  5>  7  0  7 

0*00 

0  • 

85 

5/13/75 

19 

28 

0 

101*18 

1  b4  2  3 

0*00 

0* 

87 

5/14/75 

8 

12 

0 

101*32 

17187 

0*00 

u  • 

89 

5/14/75 

17 

4o 

0 

101*40 

17761 

0*00 

0* 

89 

5/1  S/75 

7 

35 

0 

1 0 1 *55 

1659ft 

0  *00 

0  • 

9n 

5/15/75 

21 

5 

0 

1 0 1 *66 

194Q0 

0*00 

0  • 

91 

5/ 1  s/75 

7 

32 

0 

101-81 

20047 

0  •  ou 

0  • 

9? 

5/1  s/75 

1  3 

3d 

0 

101*93 

20693 

0*00 

0  • 

93 

5/1 7/75 

8 

1  3 

0 

102*14 

215ft8 

0*00 

0  • 

94 

5/17/75 

19 

47 

0 

102*27 

2214? 

0*00 

0  • 

95 

5/18/75 

8 

5 

0 

102*40 

22940 

0  *00 

0  • 

95 

5/18/75 

18 

4  0 

0 

1  0  2  •  4  8 

23575 

0  ‘00 

0  • 

97 

5/ 1 9/75 

7 

5 

0 

102*53 

2432ft 

0*00 

0  • 

93 

5/19/75 

7 

10 

0 

102*53 

24325 

0*00 

0  • 

99 

5/19/75 

7 

15 

0 

102*53 

2*+33ft 

0  *0u 

0  • 

00 

00 

00 
no 
oo 
oo 
oo 
oo 
00 
00 
00 
no 
oo 
oo 
oo 
oo 
00 
0  0 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
no 
oo 
0  0 
no 
oo 
oo 
oo 
no 
oo 
oo 
on 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
no 
oo 
oo 
no 
oo 
oo 
oo 
oo 


intercept  at  r=] s 

Sl_0=>t  OF  LINE  : 
standard  deviation: 

COEFFICIENT  UP  UETERMINA TI0N5 


79.55 
4.?0 
•  0  6 
1 .00 


26 

.07 

0*00 

0.00 

20 

•  04 

0*00 

0*00 

01 

•00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

10 

•01 

0*00 

0*00 

01 

•00 

0*00 

0*00 

10 

•01 

0*00 

0*00 

19 

•04 

0*00 

0*00 

35 

•12 

0*00 

0*00 

41 

•17 

0*00 

0*00 

47 

•22 

0*00 

0*00 

51 

•26 

0*00 

0*00 

49 

•24 

0*00 

0*00 

47 

•22 

0*00 

0*00 

41 

•17 

0*00 

0*00 

39 

•  1 5 

0*00 

0*00 

33 

•  1 1 

0*00 

0*00 

29 

•  0  8 

0*00 

0*00 

15 

•02 

0*00 

0*00 

17 

•  0  3 

0*  00 

0»00 

17 

•03 

0*00 

0*00 

0  9 

•01 

0*00 

0*00 

06 

•00 

0*00 

0*00 

13 

•02 

0*00 

0*00 

07 

•01 

0*00 

o»oo 

0  6 

*00 

0  •  uo 

0.00 

05 

.00 

0.00 

o.uo 

06 

.00 

0*00 

0*00 

15 

•02 

0*00 

0*00 

09 

•01 

0*00 

0*00 

20 

•  04 

0*00 

0*00 

15 

*02 

0*00 

0.00 

20 

.04 

0.00 

0.00 

33 

.  1  1 

0*00 

0.00 

27 

•07 

0*00 

0*00 

37 

•14 

0  *00 

0  *00 

29 

•  08 

0*00 

0*00 

42 

•  18 

0*00 

0*00 

36 

•  13 

o»uo 

0*00 

32 

*  10 

0*00 

0*00 

34 

•  11 

0*00 

0  •  u  0 

16 

•  03 

0*  uo 

0  •  00 

14 

•02 

0*00 

0  »u0 

15 

•02 

0  *uo 

0*00 

1  1 

•01 

0*00 

0*00 

12 

•01 

0*00 

0-00 

05 

•00 

0*00 

0*00 

01 

•00 

0*00 

0*00 

10 

•01 

0*00 

0*00 

15 

•02 

0  *u0 

0*00 

19 

•04 

0*00 

0*00 

20 

•  04 

0  -uo 

0*00 

17 

•03 

0»00 

o»oo 

17 

•03 

0  »00 

0*00 

17 

•03 

0  •  0  0 

0  «oo 

76.07 

0*00 

5.99 

0.00 

.24 

0.00 

1.00 

0*00 

Rbospprogress  report" 
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transmissivity 

(GFQ/FT) 5 

in 

• 

j- 

in 

COEFFICIENT  01- 

S  TuRAGE 

WERO  (DAYS)  5 

.no 

S: 


no 

RRRRR 


3580*36 


0.00 


.00 

RRRRR 


0.00 

0. 


pRBOSP  PROGRESS  REPORT j 


oq 


DATE/TIME 


PUMP  UN; 

of-  f  : 


5/19/75 

5/30/75 


7  S  15 
7: 15 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  102.53 
PRODUCTION  RATE  (SAL/MIN):  81.30 
DISTANCE  FROM  POMREu  WELL  (FT):  0*00 


Gb-4-5 


UPPER 


PER 


RECOVERY  PUMPING  GS”4“5 


CORE  HOLE  X  COORD)  160240*80 

CORE  HOLE  Y  COORD:  228513*90 

PUMP  rtfLL  X  COQRD)  160240*80 

PUMP  dFLL  Y  COORD)  228513*90 


NDeX 

DATE 

T  I  ME 

DEPTH 

minutes 

delta 

dflt A”SQd  * 

delta 

delTa-sqd* 

DELTA 

DELTa-SQD 

<1> 

(2) 

(3) 

1 

5/19/75 

7 

lb 

0 

96.71 

1 

u .  ou 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

0.00 

2 

5/1 9/75 

7 

17 

0 

96.11 

2 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/19/75 

7 

lb 

0 

95.71 

3 

0*00 

0*00 

n«oo 

0*00 

0*00 

0.00 

4 

5/19/75 

7 

19 

0 

95*27 

4 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

o»uo 

0*00 

0*00 

5 

5/19/75 

7 

2') 

0 

94. y3 

5 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

5/19/75 

7 

21 

0 

94.66 

6 

0*00 

0-00 

(1*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

5/19/75 

7 

22 

0 

94*  42 

7 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

9 

5/19/75 

7 

23 

30 

94.11 

8 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

O*O0 

0*00 

9 

5/19/75 

7 

24 

0 

94.00 

9 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

1  0 

5/19/75 

7 

2b 

0 

93*83 

10 

“•16 

•03 

0*00 

0*00 

O'  00 

0*00 

1  1 

5/ 1 9/75 

7 

27 

0 

93*58 

12 

“  •  0  9 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  ? 

5/19/75 

7 

29 

0 

93*37 

14 

-m)2 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

5/19/75 

7 

31 

0 

93.21 

16 

•  0  6 

•  00 

0*00 

0»00 

0*00 

O'OO 

1  4 

5/19/75 

7 

33 

0 

93*01 

18 

.  0  8 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0«00 

1  5 

5/19/75 

7 

3b 

0 

92.30 

20 

•  u5 

•  00 

O'  00 

0*00 

0*00 

0  *00 

1  6 

5/19/75 

7 

4  0 

0 

92.42 

25 

•  ob 

•ol 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  7 

5/  1.9/75 

7 

45 

0 

92*05 

30 

•03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  8 

5/19/75 

7 

50 

0 

91*03 

35 

•  0  9 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  9 

5/ 1 9/75 

7 

55 

0 

91*55 

40 

•  Q  5 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

?n 

5/19/75 

8 

0 

0 

91*35 

45 

*  06 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

21 

5/19/75 

8 

5 

0 

91*10 

50 

•00 

•00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0  *00 

22 

5/19/75 

8 

10 

0 

9  0  •  9  0 

55 

"•02 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

23 

5/19/75 

8 

15 

0 

90*71 

60 

-  *  0  6 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

24 

5/19/75 

8 

20 

0 

90*59 

65 

-•03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

25 

5/1 9/75 

8 

25 

0 

90.44 

70 

-  *  05 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

25 

5/19/75 

8 

40 

0 

90*05 

85 

-•09 

•  0  1 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

27 

5/19/75 

8 

55 

0 

B  9  •  0  7 

ion 

0*00 

0  *  on 

-•35 

•12 

0  *00 

0  •  u  0 

2  8 

5/19/75 

9 

20 

0 

89.13 

125 

0*00 

0*00 

-•18 

•03 

0*00 

o*oo 

2  9 

5/1 9/75 

9 

45 

0 

68.70 

150 

0*00 

0*00 

-•02 

•00 

0*00 

0*00 

3  0 

5/19/75 

1  0 

35 

0 

87.93 

2on 

0-00 

0*00 

•12 

•02 

0*00 

0*00 

31 

5/19/75 

1  1 

2b 

0 

87.23 

250 

0  «  00 

0*00 

•  14 

•  02 

0*00 

0*00 

3? 

5/19/75 

12 

15 

0 

8  6 . 6  b 

3(10 

0  •  00 

0*00 

•15 

•  02 

0*00 

0*00 

33 

5/19/ 75 

1  3 

5 

0 

86*18 

350 

0*00 

0*00 

•16 

•03 

0*00 

0*00 

34 

5/19/75 

1  4 

0 

Q 

85.70 

4o5 

0*00 

0*00 

•15 

•02 

o*uo 

0*00 

35 

5/19/75 

14 

45 

0 

85.35 

450 

0*00 

0  •  00 

•13 

•02 

O'UO 

O'OO 

35 

5/19/75 

IS 

35 

0 

84.9  7 

500 

0‘00 

0*00 

•  0  9 

•01 

0*00 

0*00 

37 

5/19/75 

16 

50 

0 

84.49 

575 

0*00 

0*00 

•  06 

*00 

0*00 

0*00 

33 

5/19/75 

19 

30 

0 

83.64 

735 

0*00 

0*00 

-•01 

•  00 

0*00 

0*00 

39 

5/ 1 9/75 

21 

0 

0 

63.24 

825 

0«  uo 

0*00 

-•  0  4 

•  00 

0*00 

0*  00 

40 

5/19/75 

23 

55 

0 

82-37 

loon 

0  •  0  0 

0  •  00 

-•10 

•  01 

0*00 

0*00 

41 

5/?n/75 

5 

55 

0 

81*5/ 

1  3  b  0 

0*00 

0*00 

“•12 

•01 

0*00 

0*00 

42 

5/2n/75 

1  1 

55 

0 

80.84 

1720 

0  •  0  0 

0*00 

-•10 

•  01 

0*00 

0*0  0 

43 

5/2  n/ 75 

18 

0 

0 

80*23 

2085 

o*ou 

0*00 

-  •  09 

•01 

0*00 

O'OO 

4  4 

5/2  1  /7S 

1  0 

0 

0 

79.53 

3  0  45 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

45 

5/21/75 

13 

17 

0 

79.35 

3242 

0*00 

0*00 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

. 

. 

' 

■ 

■ 

t 


46 

c 

8 

42 

0 

78 

47 

5. ^^7  5 

14 

0 

0 

78 

48 

5/?u/75 

8 

20 

0 

78 

49 

5/?4/75 

1  8 

4  7 

0 

78 

5n 

5/?S/75 

8 

4 

0 

78 

51 

5/?5/75 

1H 

23 

0 

78 

5? 

5/76/75 

14 

7 

0 

78 

53 

5/PA/75 

1  3 

6 

0 

78 

5  4 

5/?7/75 

9 

5o 

0 

78 

55 

5/P7/75 

9 

50 

0 

78 

56 

5/28/75 

1? 

4  0 

0 

78 

57 

5/2V/75 

9 

4  0 

0 

78 

INTERCEPT  at  t=i : 

SlOsE  OF  LINE: 

standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


COEFFICIENT  of  storage 

T-Ztwo  (DAYS) ! 
S: 


44o7  0.00  (WOO 

6165  0*00  0*00 

7265  0*00  0*00 

789?  0*00  0*00 

3689  0*00  0*00 

9313  0*00  O'OO 

1  U  4  9  ?  0*00  0  *00 

1 U  7  3 1  O'OO  0*00 

11675  0*00  0*00 

1  1675  0*  00  0*  00 

13285  o*00  0*00 

14545  0*00  0*00 


98.14 

-4.15 
•  07 

1  •  no 


-5176.67 


.no 

RRRRR 


86 

24 

39 

19 

35 

29 

37 

3  0 

24 

24 

01 

22 


0*00 

0.00 

o.oo 

0.00 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0  •  00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0*00 

0 '00 

O'OO 

O'OO 

0*00 

0*00 

O'OO 

O'OO 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0*00 

O'OO 

O'OO 

0-00 

O'  0  0 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'  00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

0*00 

O'OO 

O'OO 

t 


104.72  0.00 

-7.35  0*00 

•14  0*00 

1*00  0*00 

2919.48  0*00 


.00 

RRRRR 


0.00 

0» 


L 


O 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


bS-4-5  LOWER  V 
DNaWQUWN  PUMPING  Gb 


date/time  PUMP  ON: 

off: 


2/15/75  13  5  () 

3/  9 /?5  12:30 


COHE  HOLE 
COPE  HOLE 


bTATlc  WATER  lEVEL  (FT):  78.93 
PRODUCTION  PATE  (GAl/MIN):  123. no 
DISTANCE  FROM  PUMPED  hELL  ( F T )  :  I2l63*l3 


PUMP  WFLL 
PUMP  WELL 


I  NDrX 

DATE 

T  I  Me 

DEPTH 

minutes 

delta 

DfLTa-SQD* 

<1> 

1 

2/18/75 

12 

28 !  0 

78.95 

1408 

.  1 1 

.01 

2 

2/17/75 

1  1 

16!  0 

79.47 

2776 

•  08 

•  0  1 

3 

2/18/75 

1  0 

43:  0 

79.60 

4133 

•  *  1  2 

•  0  1 

4 

2/19/75 

1  1 

33!  0 

79.80 

5673 

-•17 

•03 

5 

2/20/75 

12 

31  :  0 

79.98 

7171 

-•18 

•03 

6 

2/21/75 

14 

19:  o 

60  •  28 

8719 

-•03 

•  00 

7 

2  /  ?  3  /  7  5 

1  1 

13!  o 

80.85 

11413 

•32 

•  1  0 

3 

p/PA/75 

1  1 

37!  0 

61  *02 

12877 

0*00 

0*00 

9 

2/29/75 

1  n 

14:  o 

81.12 

14234 

0«0U 

0*00 

1  fi 

2/28/75 

9 

36 :  o 

81  *31 

15636 

0*00 

0*00 

1  l 

2/27/75 

1  n 

12:  o 

81  .44 

17112 

0*00 

0*00 

1  2 

2/28/75 

1 1 

36 :  0 

81  .67 

18636 

0*00 

0*00 

1  3 

3/  1/75 

1  n 

49 :  o 

91*35 

20029 

0*00 

0*00 

1  4 

3/  2/75 

1 1 

a2  :  o 

81*94 

21522 

0*00 

0*00 

1  5 

3/  3/75 

1 1 

1  0  !  0 

62.16 

22930 

0*00 

0*00 

1  6 

3/  4/75 

1  0 

30  !  0 

82.24 

24330 

0*00 

0*00 

T  7 

3/  5/75 

10 

1!  0 

62.37 

25741 

0  *00 

0*00 

1  9 

3/  8/75 

l  n 

55 :  o 

62.49 

27235 

0 . 0  0 

0*00 

1  9 

3/  7/75 

i  n 

2a :  o 

62.69 

28648 

0*00 

0*00 

20 

3/  H/ 75 

1  0 

26 :  o 

62.91 

30086 

0*00 

0*00 

21 

3/  9/75 

11 

14:  o 

82.83 

31574 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  AT  T=1 : 
bLOPE  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


73.00 

1.86 

•  17 

•  91 


TRANSMlbSlVITY 
coefficient  OF 


(gpo/ft )  : 

STORAGE 

T-2ER0  (DAYS)  : 
S : 


17487.05 


1.11 

J.96E-05 


X  coord: 

Y  COORD! 

X  COORD! 

Y  COORD! 


160240*80 

228513*90 

155352*57 
21 7387  •  1 ^ 


Delta 

DelTA-SQD 

<2) 

0*00 

o 

• 

o 

o 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

U  •  00 

•15 

•02 

•07 

•00 

-•  04 

•00 

-•05 

•00 

-•11 

•01 

-  •  06 

•00 

-•03 

•00 

-*09 

•01 

•00 

•00 

-  •  0  A 

•00 

-•03 

•00 

-•03 

•00 

•07 

•00 

•  18 

•03 

•00 

•00 

61.16 
4.82 
•  08 
.99 


6742.31 


3.43 

4.70E-05 


delta 

DElTA 

-SUD 

<3> 

0 

•00 

0 

.00 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

.  oo 

0 

•00 

0 

‘00 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

•  00 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

.00 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

•  00 

0 

•00 

0 

.00 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

•  00 

0 

•00 

0 

.00 

0 

•00 

0 

•  00 

0 

•  00 

0 

•  00 

0 

•00 

0 

.00 

0 

• 

o 

o 

0.00 

0* 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


(12 


t 


gS-4-5  LOWER 


DATE/TIME  PUMP  UN; 

OFF: 


3/  <3/75  12:30 

3/24/75  12:30 


STATIC  WATEH  LEVEL  (FT):  82.33 
PRODUCTION  RATE  (GAl/MIN):  123.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  :  12153*13 


'  05' 

RlCOVLRY  pumping  gs- 

CORE  HOLE 
CORE  HOLE 

PUMP  WELL 
PUMP  well 


INQrX 

date 

time 

DEPTH 

1 

3/10/75 

i  6 

6  :  0 

82.57 

? 

3/11/75 

10 

59 

0 

82.39 

3 

3/12/75 

13 

34 

0 

82.39 

4 

3/13/75 

11 

6 

0 

82.39 

5 

3/14/75 

1  0 

43 

0 

82.30 

6 

3/15/75 

9 

61 

0 

82.27 

7 

3/16/75 

i  1 

16 

0 

82*25 

6 

3/17/75 

14 

15 

0 

82*31 

9 

3/16/75 

7 

25 

0 

82.29 

1  0 

3/19/75 

1  5 

21 

0 

82*35 

1  1 

3/20/75 

10 

21 

0 

82-20 

1  2 

3/21/75 

12 

22 

0 

62*23 

)  3 

3/22/75 

1  1 

b 

0 

82.13 

1  4 

3/23/75 

10 

52 

0 

62*25 

1  5 

3/24/75 

8 

6 

0 

62.36 

INTERCEPT  at  T=1 

• 

• 

iLOPL  OF  LINE: 

standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION : 


transmissivity  (Gpd/ftj: 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERo  (DAYS): 
S  5 


minutes 

delta 

DELTa-SQd 
1 1  > 

1656 

•  08 

*01 

2789 

-  •  u5 

•  00 

4394 

-*oo 

.  oo 

5676 

•02 

•  00 

f  0  93 

"•1)4 

*  00 

8481 

-•os 

•  00 

10  0  0  8 

”  •  U6 

•  no 

11625 

•  02 

*00 

12655 

•  ol 

•  00 

14571 

•  08 

*01 

15711 

-  •  1)6 

•  00 

1727? 

-•02 

•00 

18636 

-.1  1 

*01 

20062 

•03 

•  no 

21336 

*15 

*02 

63.27 

-.24 

•  n  7 
.58 


135333.44 


.05 

-1 .25E-05 


Ft  R 
16 


A  COQRO:  160240.80 

Y  COORDS  228513.90 

X  COORDS  155352*57 

Y  COORDS  217387*19 


delta 

DELTa-SQD 

(2) 

n*oo 

o 

• 

o 

o 

n  *oo 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0#  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 


o.oo 


DELTA 

delta 

Q 

3 

lO 

1 

<3> 

0 

*00 

0 

.00 

0 

•00 

0 

•  oo 

(1 

•  00 

0 

.00 

0 

•00 

0 

•oo 

0 

•  uo 

0 

•  00 

0 

•oo 

0 

.00 

0 

•00 

0 

•  00 

0 

•00 

0 

‘00 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•oo 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

•uo 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

.00 

0 

•00 

0 

•  oo 

0 

•00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

•00 

0 

•  00 

0 

•  00 

0.00 

0. 


u  .oo 

0. 
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G5-4 -5 


LOWER 


FfcR 


DRAWDOWN  PUMPING  wo“l 7 


DATE/TIME  PUMP  UNs 
OFF: 


1/  6/75  16:  0 

1/11/75  9:28 


CORE  HOLE  X  COORDI  160240*80 
CORE  HOLE  V  COORD:  228513.90 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN): 
DISTANCE  FRuM  PUMPED  WELL  (FT): 


68.60 
275.00 
H638  •  f)  8 


POMP  WFLL  X  COQRO:  151719.55 
PUMP  WELL  Y  COORDS  229929.78 


INDEX 

DATE 

T  I  me 

depth 

minutes 

delta 

DFLTa-SQd • 
<1> 

DELTA 

DELTa-SQd* 

(2) 

delta 

DELTa-SQO* 

<3> 

1 

1/  8/75 

o :  o : 

0 

70.49 

1920 

-  •  03 

•  00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0-00 

2 

1/  9/75 

m  :  o : 

0 

72.09 

3360 

•07 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

3 

1/1 n/75 

14:58: 

0 

73.39 

5698 

•  *  05 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

1/1 o/75 

23 : 47 : 

0 

73-69 

6227 

•  0  1 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  AT  T  =  ]  : 

50  .?5 

0*00 

0.00 

SLO=>E  of  LINE: 

6.1  7 

0*00 

0.00 

standard  deviation: 

•  n  5 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

1.00 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

1  1757.35 

0.00 

o 

o 

• 

o 

COEFFICIENT  OF  STuRaGE 

T-ZERO  (DAYS)! 

•  65 

0.00 

0.00 

S : 

3.  O0E-O5 

0. 

0. 

[rbosp  progress  report 


DaTE/TIME  pump  UN j  1/1  1/75  9:26 
OFF;  1/18/75  13:  0 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  74.49 
PRODUCTION  RATE  (UAl/MIN) :  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  8638-03 


136-4-5  LOWER 
RECOVERY  PUMPING  GS“l7 

CORE  HOLE  X  coord: 
CORE  HOLE  Y  COORD! 

PUMP  WFLL  X  COORDl 
PUMP  WFLL  Y  COORD! 


160240*60 

228513.90 

151719.55 

229929.78 


I  NqpX 

date 

T  IMe 

DEPTh 

MINUTeS 

delta  delta 

-SQq  . 

DELTA 

DELTa-SQq. 

DELTA 

DELTa-SQd 

<1> 

<2) 

(3) 

1 

1/11 /75 

20  123 

0 

74.49 

655 

-*06 

•  01 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

2 

1/12/75 

1  6 : 1 1 :  o 

74.09 

184.7 

*  1  5 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

1/13/75 

1?:  42 

0 

73.79 

3074 

*  16 

.  o  3 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

1/14/75 

11:45 

0 

73*21 

4457 

’•20 

•  0  4 

o*oo 

0*00 

0»00 

0*00 

5 

1/15/75 

13:24 

0 

73.15 

5996 

-  •  U  6 

.  Ol 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

1/15/75 

16:49 

0 

73*03 

6201 

-•16 

•03 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

1/16/75 

9:51 

0 

73*32 

7223 

•21 

*  0  4 

0«00 

0*00 

0*00 

0*00 

s 

l/l 7/75 

1  4: 14 

0 

72*95 

e926 

"  •  03 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

1/18/75 

9:17 

0 

72*96 

10069 

•Ob 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T= 1 

t 

• 

76.51 

0.00 

0.00 

SLOPE 

OF  line: 

-1.40 

o.oo 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 


>  1  4 
93 


0.00 

0*00 


0.00 

0.00 


TRANSMISSIVITY  ( GPD/FJ) : 


-51930.63 


0.00 


0.00 


COEFF IC 1ENT  OF  STuRaGE 

T-ZtRO  (DAYS) : 
S: 


.52 

-1 .08E-04 


0.00 

0. 


0.0  0 

0. 
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GS-4-b  LOWER  ^ 
URaWDOwN  PUMPING  03 


DATE/TIME 


PUMP  UN: 
OFF  { 


1/18/75 
2/  3/75 


13:  o 
8  s  30 


STATIC  wATEP  LEVEL  (FT):  72.99 
production  RATE  (GAL/MIN) }  275.00 
DISTANCE  FROM  PUi-iPEU  WELL  ( F  T  )  :  9638.0  8 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 

PUMP  WFLL 
PUMP  WFLL 


I  NQE^ 

date 

time 

depth 

MINUTES 

delta 

DELTm-SOd 

(1) 

1 

1/18/75 

16 

5 

0 

72.99 

185 

0  *  OU 

o.oo 

2 

] / 1 8/75 

22 

16 

0 

73.18 

556 

0  •  0  0 

0»00 

3 

1/14/75 

l  1 

47 

0 

7  3.80 

1367 

•07 

•  no 

4 

1/1 9/75 

1  6 

46 

0 

74.  ft 9 

1665 

•00 

•no 

5 

1 / ?n/75 

1  o 

2(1 

0 

74.91 

2720 

-•1)7 

•01 

6 

1  /  ?  n  /  7  5 

15 

5 

0 

75.02 

3005 

-.14 

•02 

7 

1 /21/75 

1  1 

5 

0 

75.92 

4205 

•  14 

•  02 

9 

1/21/75 

17 

15 

0 

76-27 

4575 

0*0U 

0*00 

9 

1 / 2  2 / 75 

1  1 

5 

0 

7  6.96 

5645 

0*00 

0*00 

1  0 

1/22/75 

18 

i 

0 

77.06 

5941 

0*00 

0  •  ft  0 

1  1. 

1/23/75 

1  3 

16 

0 

77*64 

7216 

0*00 

o  *no 

1  2 

1/23/75 

17 

36 

0 

77.69 

7476 

0*00 

0*00 

1  3 

1/24/75 

1  1 

32 

0 

78.40 

(=552 

0*00 

o*no 

1  4 

1/24/75 

17 

28 

0 

78.51 

8908 

0*00 

0*00 

1  5 

1 / 25/ 75 

10 

20 

0 

78.60 

9920 

0*00 

0*00 

1  6 

1/26/75 

1  ft 

33 

0 

78.9() 

11378 

0*00 

0  *00 

1  7 

1/27/75 

10 

24 

0 

79-43 

128  04 

0*00 

0*00 

18 

1  /27/75 

18 

10 

0 

79.53 

13270 

0*00 

0*00 

1  9 

1/28/75 

9 

31 

0 

79.70 

14191 

o 

• 

o 

o 

0*00 

20 

1/28/75 

13 

55 

0 

79.79 

14455 

0*00 

0*00 

21 

1 / 28/75 

1  5 

7 

0 

79.81 

14527 

0*00 

0*00 

22 

1  /  2  8  /  7  5 

15 

45 

0 

79.87 

14565 

0*00 

0*00 

23 

l/?8/7S 

)  8 

1  5  J  0 

79.86 

14715 

0*00 

0*00 

24 

1/28/75 

20 

2 

0 

79.94 

1432? 

0*00 

0*00 

23 

1/28/75 

22 

16 

0 

8  0 » 08 

14956 

0*00 

0*00 

26 

1/29/ 75 

ft 

5  0 

0 

8o.  19 

1  5 1  l  o 

0*00 

0  •  0  0 

27 

1  Z29/75 

3 

15 

0 

60*19 

15255 

0*00 

o  *no 

29 

1 /29/75 

6 

30 

0 

80.22 

1545ft 

0  *0o 

0  *00 

29 

1 /29/75 

10 

l 

0 

80*26 

15661 

0  *0O 

0*00 

3  0 

1 /2P/75 

1  6 

25 

0 

60  .32 

100  45 

0*00 

0*00 

31 

1  /  3  ft  /  V  5 

ft 

26 

0 

8  0.48 

16526 

0*00 

0*00 

32 

1/3H/75 

6 

4  5 

0 

80,53 

1  b  9  ft  5 

0.00 

o.oo 

33 

l/3n/75 

l  1 

2  0 

0 

80 .64 

1/180 

0*00 

0*00 

34 

1/30/75 

1  7 

10 

0 

60 .69 

17530 

0*00 

0*00 

3  5 

1/31/75 

1  1 

0 

0 

80*98 

16  60  0 

0*00 

0*00 

36 

2/  1 /7b 

1  ft 

55 

0 

81  .36 

2u  0  35 

0*00 

0*00 

37 

2/  2/75 

1  11 

37 

b 

81*83 

21457 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t= 

I  S 

60.59 

SlO^E 

OF  LINE: 

4 . 1  9 

STANDARD  deviation: 

•  1  0 

COEFFICIENT  of 

DETERMINATION 

• 

• 

.96 

x  cooro: 

Y  COORD5 


160240*60 

228513*90 


COORDS 

151719. 

55 

C00R0  * 

229929. 

78 

DELTA 

DElTa-SOD? 

DELTA 

DELTa-SQD 

(2) 

(3) 

0*00 

o.oo 

o.uo 

0.00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

o.oo 

n*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0»00 

0*00 

o»oo 

•  14 

•02 

0*00 

0*00 

-•0  4 

•  00 

0*00 

0*00 

-  *  1 5 

•02 

0»00 

0*00 

“•05 

•00 

0*00 

0*00 

•03 

•00 

0*00 

0*00 

-•04 

•00 

0*00 

0*00 

“•04 

•00 

0*00 

o«oo 

-•10 

•01 

0*00 

0*00 

•21 

•  04 

0*00 

0*00 

•20 

•  04 

0*00 

0*00 

“•03 

•00 

0*00 

o»oo 

-•14 

•02 

•  10 

•  01 

0*00 

0*00 

•10 

•  0 1 

0  *00 

0  »00 

•  04 

•  00 

0*00 

0*00 

“•  10 

•ol 

0*00 

0»00 

-•09 

•Ql 

0*00 

0  »00 

-  •  u9 

•ol 

0*00 

0-00 

-•04 

•  oo 

0*00 

0*00 

-•  lo 

•ol 

n»oo 

0*00 

-•05 

*00 

n»oo 

0*00 

•  05 

•  oo 

0*00 

0-00 

•  11 

•  ol 

0*00 

0*00 

•07 

•  oo 

0*00 

0*00 

•  04 

•  oo 

0*00 

0*00 

•02 

•  oo 

0*00 

0*00 

-•03 

•  oo 

0*00 

0*00 

-  •  UO 

.00 

o.oo 

0.00 

-.06 

.00 

0  .  uo 

o.oo 

-•02 

•  oo 

0*00 

0*00 

-•06 

•  oo 

0*00 

0*00 

-  •  U  4 

»oo 

0 '00 

0*00 

•00 

» 0  0 

0*00 

0  •  00 

*  1  6 

.  q3 

51.14 
6.88 
•  12 


36.56 

10.41 

•07 
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] 


TRAMbMlS. 


Y 


(GPD/FT) 


17321.90 


coefficient  OF 


STORAGE 


T-ZERO  (DAYS): 
S: 


.63 

4.40E-0S 


105S4.63 


6971.67 


1.04  2.19 

4.4?E**05  6.13E-05 


r ; 
o 
rn 

A 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


//? 


UNIVERSITY  OF  COLO-'-  At>C  '  Oi\*PUTt 


DATE/TIME  PUMP  UN;  2/  3/75 
OFF:  2/18/75 


B:  3u 
8:30 


G  3  -  -  5 


LOWER 


PER 


RLCOVEkY  PUMPING  GS"l7 


CORE  HOLE  X  COORD:  l60240»60 
CORE  HOLE  Y  COORDS  228513.90 


STATIC  WATER  lEvEL  (FT):  82. oS 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN)*  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)}  8638*08 


PUMP  WFLL  X  COORD:  151719.55 
PUMP  WFLL  Y  COORD:  22^929.78 


IND-* 

date 

T  I  Me 

DEPTH 

minutes 

delta 

dklTa-sqd* 

<1> 

Delta 

DELTa-SQD. 

(2) 

DELTA 

DELTA 

<3> 

-SOD. 

1 

2/  3/75 

n  J26 

0 

81.99 

176 

0 

.00 

0*00 

(MOO 

o 

o 

• 

0«00 

0 

.00 

2 

?/  3/75 

18  150 

0 

82.05 

620 

0 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

3 

2/  4/75 

8 :  o 

0 

81  .49 

1410 

0 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

4 

?/  5/75 

8  :  44 

0 

80 . 69 

2894 

*  0  5 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

5 

?/  6/75 

8  J  57 

0 

60  •  26 

4347 

•  1  1 

•  01 

0*00 

0*00 

0«00 

0 

.00 

6 

2/  7/75 

9:32 

0 

79.79 

582? 

mm 

•00 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0  »ou 

0 

•  oo 

7 

2/  8/75 

9:  lo 

0 

79.35 

7240 

— 

.  1  8 

•03 

n  •  o  0 

0«00 

0  *00 

0 

•  oo 

8 

2/  9/75 

11126 

0 

79.Q8 

6816 

- 

*21 

•  04 

0*00 

0*00 

o«oo 

0 

.00 

9 

2/12/75 

1  1  :  37 

0 

79.04 

13147 

•24 

»  06 

0*00 

0»00 

0*00 

0 

•  oo 

If! 

2/1 3/75 

15158 

0 

79.06 

14848 

0 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  1 

2/1 4/75 

15  137 

0 

79-0  0 

16267 

0 

•00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  2 

2/16/75 

13  126 

0 

78.95 

18958 

0 

•00 

0*  00 

0*00 

0*00 

0*00 

u 

•  oo 

1  3 

2/17/75 

1111b 

0 

79.47 

20326 

0 

•00 

u*oo 

0*  uo 

0‘00 

0*u0 

0 

•  oo 

INTERCEPT  at  T  =  l  : 

90.32 

0*00 

0< 

>00 

SLOPE  OF  line: 

-2.80 

0.00 

o. 

>00 

STANDARD  deviation: 

•  16 

0*00 

0- 

>00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

.93 

0.00 

0, 

.00 

TRANSMISSIVITY 

(gpq/ft)  : 

“259b 1 . 29 

o.oo 

0.00 

COEFFICIENT  OF 

storage 

T-ZERQ  (DAYS): 

.63 

0.00 

0.00 

3 : 

-6.59E-05 

0. 

0* 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


//a 


JlFfcR 


DATE/TIME  PUMP  ON: 

OFF; 


4/  8/75  US  0 
5/  5/75  0  s  30 


GS-4-5  LOWt 
UKAWDUwN  PUMPING  GS"l9 

COKE  HOLE  X  CHORDS  160240*80 
CORE  HOLE  Y  COORDS  228513.90 


STATIC  W A  1 ER  LEVEL  (FT)  : 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) S 

distance  FROM  pumped  WELL  ( ft ) : 


83.06 
667.00 
5456  *  I  1 


PUMP  WELu  X  COORDS  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORDS  223333*98 


inde* 

date 

TIME 

DEPTH 

MlNUTrS 

delta 

delTa-sqd* 

<n 

Delta 

delTa-sqd« 

(2) 

DELTA 

delTa-sud 

<3> 

i 

4/  6/75 

1 3  s  1 : 

0 

63.32 

121 

u*ou 

0*00 

o»oo 

o.oo 

0*00 

o«oo 

p 

4/  9/75 

11 : 4  o  s 

0 

68.76 

1480 

•  08 

*01 

o»oo 

0*00 

0*00 

o»oo 

3 

4/1 0/15 

]  R:  3<+: 

0 

91.78 

2974 

-.19 

•03 

0*00 

0*00 

0  •  UO 

o»oo 

4 

4/11/75 

12:31: 

0 

93.35 

4411 

•02 

•00 

o*oo 

0*00 

0*00 

o»oo 

5 

4/ 1  P/75 

13:35: 

0 

95.43 

5915 

•  22 

*05 

o»oo 

0-00 

0*00 

o«oo 

6 

4/14/75 

li:  o : 

0 

96*53 

6640 

"  •  46 

•22 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

7 

4/15/75 

in:33: 

0 

96.03 

1  U  0  53 

•32 

•  1  0 

0*00 

0*00 

0*  0  0 

0*00 

intercept  at  r=i; 

64.36 

o 

o 

• 

o 

o.oo 

SLO=>e  OF  line: 

10.86 

o.oo 

o.oo 

standard  deviation: 

•  ?6 

0  »00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

.  99 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  l GPD/FT ) S 


16221.33 


0.00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-/ERO  (DAYS) S 
o  2 


.31 

5. 1  0E-05 


0.0  0 

0. 


0*00 

0  . 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


in:  o 

1 3 :  l  o 

54.80 
7b.  70 

DISTANCE  FROM  PUMPED  well  ( F  T  )  :  2819.53 


QATE/TIME  PUMP  UN:  1/  7/75 
OFF:  1/28/75 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT): 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN): 


Ga-b 


upper 


URawQOwN  PUMPING  TO 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 

PUMP  WFLl 
PUMP  well 


DE* 

date 

time 

DEPTH 

MINUTES 

DELTA 

DELTa-SQo 

‘l> 

1 

1/  8/75 

n 

0 

0 

55.00 

840 

0*00 

0*00 

2 

1/  9/75 

n 

0 

0 

55.70 

228  n 

•  lo 

.  02 

3 

1/1 o/75 

l  5 

15 

0 

55 »  bu 

4635 

-•22 

•05 

4 

1/1 1/75 

0 

1  1 

0 

55.88 

5171 

*  02 

•  no 

5 

1/11/75 

14 

52 

0 

58.10 

605? 

•  18 

•  03 

6 

.1/1  2/75 

1  9 

2b 

0 

56.20 

7526 

•  20 

•  04 

7 

1 / ! 3/75 

8 

57 

0 

56.20 

8577 

.15 

•  02 

3 

1/14/75 

9 

11 

0 

55 . 9o 

10  0  31 

-•21 

•  05 

9 

1 / 1 5/75 

14 

34 

0 

55.89 

11794 

-•29 

•  0  3 

1  0 

1/15/ 75 

17 

lo 

0 

55.93 

11950 

-.25 

•  06 

1  1 

1/18/75 

in 

27 

0 

56.31 

12987 

•10 

•  01 

1  2 

1/17/75 

1  8 

2 

0 

56.11 

14762 

-  •  1  5 

•02 

1  3 

1/18/75 

9 

34 

0 

56.12 

15814 

-•17 

•  0  3 

1  4 

1/19/75 

14 

25 

0 

56.27 

17545 

-  •  0  6 

•  00 

1  5 

1  /?(t/75 

11 

35 

0 

56.19 

18815 

-  •  1  7 

•  03 

1  8 

1/22/75 

.1? 

25 

0 

56.49 

21745 

•  o8 

•01 

1  7 

1/22/ 75 

17 

10*  0 

56.71 

22030 

•  ?9 

•  0  9 

1  9 

1/23/75 

13 

35 

0 

56.69 

23255 

•25 

•  0  6 

1  9 

1/23/75 

17 

54 

0 

56.61 

23514 

•17 

•03 

20 

1/24/75 

17 

54 

0 

56.40 

24954 

-•07 

•  00 

21 

1/25/75 

13 

0 

0 

58.20 

26100 

0  •  00 

0  •  00 

2? 

1 /28/75 

11 

2 

0 

56*48 

2742? 

0  ‘00 

0  •  00 

23 

1 /?7/75 

9 

55 

0 

56.2) 

28795 

0*00 

o 

o 

• 

o 

24  1/28/75 

teRcept  at  r=i 

1  1 

• 

« 

1 

0 

56.32 

30301 

0  •  00 

0*00 

52.57 

SLOPt  of  line: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


.89 

.18 

.85 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


22857.78 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS): 

S: 


.23 

1 . 97E-0  A 


FER 

3 


COORD: 

163932.70 

COuRDJ 

226189*30 

. 

cooru: 

163350*43 

coord: 

228948.10 

Delta  delTa-sqd* 

DELTA 

DELTa-SUD 

<2> 

(3) 

n«oo 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

o 

• 

o 

0*00 

0*00 

0‘  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

o»oo 

0*00 

0«00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0»Q0 

0*00 

o.oo 

0  »00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0«00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 '00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0«00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

o.oo 

0*00 

o.on 


o.oo 

o.oo 

o»oo 

o.oo 


o.oo 


o.oo 


0.00 

0  . 


o.oo 

o. 


RBOSP  PROGRESS 


REPORT 


IZO 


DATE/ TIME  PUMP  Ul\l: 

OFF: 


1/28/75  13:10 

2/13/75  13:10 


GS-b  UPPER  ^pjiFER 

RECOVERY  PUMPING  T0“3 

CORE  HOLE  X  COORDJ  163932*70 
CORE  HOLE  Y  COQRD!  226189.30 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  56.32 
PRODUCTION  KATE  (GAL/MIN):  76.70 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) I  2819.98 


PUMP  WELL  X  COORDI  163350*43 
PUMP  WELL  Y  COORD:  228948*10 


I  NOr  X 

DATE 

TIME 

DEPTH 

MINUTeS 

Delta 

oelta-sud* 

<1> 

Delta 

DELtA-SQD* 

(2) 

DELTA 

delTa-sqd 

(3) 

1 

1/28/ 75 

1  4 

34 

0 

56.30 

94 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

2 

1/28/ 75 

1  5 

26 

0 

56.25 

136 

0*00 

0*00 

0*00 

o*  00 

0*00 

0*00 

3 

1/28/ 75 

1  6 

5 

0 

56.26 

175 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

4 

1/28/75 

13 

45 

0 

56«13 

395 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

5 

1/28/ 75 

22 

31 

0 

56*48 

5b  1 

*  13 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

1/29/75 

l 

15 

0 

56.44 

725 

•18 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

1/29/75 

3 

32 

0 

56*23 

862 

*  o9 

•  01 

0*00 

0*00 

0»  00 

0*00 

9 

1 /?9/75 

6 

50 

0 

56*04 

1060 

”*08 

•  0 1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

1/29/75 

10 

26 

0 

56*02 

1276 

-•03 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

1  /  2  9  /  7  5 

16 

8 

0 

55*82 

1618 

-•14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

1/30/75 

0 

So 

0 

55.80 

2140 

“  •  (Jo 

•  0  0 

0*00 

0‘00 

0*00 

o»oo 

1  2 

1 /3n/75 

6 

36 

0 

55*66 

2486 

-*15 

•02 

o»oo 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

1  3 

1/30/75 

1  2 

0 

0 

55.68 

2810 

-« 08 

•01 

o*oo 

0*00 

0*00 

o»oo 

1  4 

1/30/75 

17 

4() 

0 

55.71 

3150 

-.01 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  5 

1/31 / 75 

9 

5b 

0 

55 .55 

4065 

-.07 

•01 

0*00 

0  *00 

0  »uo 

o«oo 

1  6 

2/  1/75 

11 

1  5 

0 

55-49 

5645 

-•01 

•  00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0*00 

o»oo 

1  7 

2/  2/75 

1  1 

12 

0 

55.46 

7082 

•  0  4 

•  00 

0*00 

u  •  00 

0*00 

o»oo 

1  9 

2/  3/75 

1  5 

5j 

0 

55-34 

880  3 

“•00 

•00 

0*00 

(J*00 

0*00 

0*00 

1  9 

?/  4/75 

9 

13 

0 

55*16 

9845 

-•12 

•01 

0*00 

0  *00 

0*00 

o«oo 

20 

2/  5/75 

9 

4fa 

0 

55.22 

11316 

-•  u3 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

21 

?/•  6/75 

9 

551 

0 

55.35 

12765 

•15 

•  02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2? 

2/  7/75 

1  0 

21 

0 

55*36 

14231 

•20 

•  0  4 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

23 

2/  8/75 

10 

1.  7 

0 

55.27 

15667 

•  14 

•  02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

24 

2/  9/75 

1? 

16 

0 

56* 08 

17228 

"Mil 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

25 

2/ l 0/75 

9 

15 

0 

54.33 

18435 

-•  19 

•  04 

n«oo 

0*00 

0*00 

o»oo 

26 

2/ l ?/75 

1  2 

3  0 

0 

55.12 

21550 

.  1  1 

•01 

0*00 

U  *00 

0*00 

o»uo 

27 

2/ 1 3/75 

1  o 

2 

0 

54.94 

22852 

-.05 

.00 

0.00 

0 .00 

0.00 

0.00 

INTERCEPT  at  T=J  : 

58.68 

0.00 

0. 

>00 

slope  of  line: 

”.85 

o»oo 

0< 

>00 

STANDARD  deviation: 

.  1 1 

0.00 

0< 

>00 

coefficient  uf  ue TERMINATION: 

.94 

0*00 

0< 

>00 

transmissivity  igpo/ft) : 


23913.02 


0  *00 


0*00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS): 
S : 


.43 


U  .00 


0.00 


-3  .  «4F-04 


0  • 


0* 

0 " 


RBOSP 


DATE/TImE  pump  on: 

OHP: 


5/21/75  10*30 

5/  5/75  11  *  U 


STATIC  wATEW  LEVEL  (FT) ;  42. 22 
PRODUCTION  RATE  (GAt/MIN)*  174.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  .■JELL  ( F T )  :  2888.67 


OS-6 


UPPER,1 


IFER 


DRAWDOWN  PUMPING  GS-lb 


core  hole  x  coord:  163932.70 

CORE  HOLE  Y  COORDS  226189.30 

PUMP  WFLL  X  COORD:  163426*76 

PUMP  WFL_  Y  COORD!  229033.32 


INOE* 

date 

time 

depth 

MINUTES 

delta 

OELTa-SUd* 

(1) 

DELTA 

DElTa-SUD* 

(2) 

DELTA 

DELTA 

(3) 

-SoiD  * 

l 

5/22/ 75 

7 

10 

0 

55.73 

1240 

-.14 

•  02 

0*00 

0.00 

0*00 

0 

.00 

2 

5/23/75 

8 

32 

0 

56.16 

2762 

.  <j2 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0-00 

0 

.00 

3 

5/23/75 

13 

27 

0 

56.10 

3357 

-.10 

.  0  1 

0*00 

0*00 

0*0  0 

0 

.00 

4 

5/ 2*/ 75 

7 

16 

0 

56.19 

4126 

“  *  06 

*01 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

5 

5/25/75 

1  2 

4 

0 

56.54 

5854 

•  1 6 

•02 

o*uo 

0*00 

0»00 

0 

•  00 

6 

5/26/75 

7 

57 

0 

56.62 

7  047 

.17 

•  03 

0*00 

0-00 

0*00 

0 

.00 

7 

5/?6/75 

1  1 

6 

0 

56.66 

7236  ' 

*21 

•  04 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

3 

5/26/75 

15 

55 

0 

56.59 

7525 

•  12 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

9 

5/26/75 

1  3 

59 

0 

56-48 

77o9 

•00 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  0 

5/27/75 

9 

24 

0 

56.53 

8574 

•  02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

11 

5/30/75 

9 

2 

0 

56.60 

12872 

“•04 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

1  ? 

5/31/75 

a 

45 

0 

56*57 

14295 

-•1  1 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  3 

6/  |/75 

9 

22 

0 

5t> »  b3 

15772 

-.  q8 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  4 

6/  2/75 

8 

50 

0 

56.78 

17190 

•  04 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

1  5 

6/  3/75 

9 

42 

0 

56.67 

16672 

-.1 0 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

1  5 

6/  4/75 

9 

27 

0 

56*73 

20097 

”  •  06 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  7 

6/  6/75 

3 

34 

0 

56.78 

21494 

-  *  ( J  3 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

INTERCEPT  at  t=i : 

53.52 

0.00 

0.00 

slope  OF  LINE: 

.76 

0*00 

0*00 

STANDARD  DEVIATION: 

•10 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION : 

.86 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPQ/FT): 


60425.70 


0*00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

WERO  (DAYS)  : 

.00 

0.00 

0.00 

s : 

2. 06E-21 

0. 

0. 

|"rbosp  progress  report  ~j 


(iS-n  UPPER 

RECOVER*  PUMPING  GS 


DATE/ time  pump  UNJ 

OFF: 


6/  5/75  13S  0 

8/31/75  23559 


CORE  HOLE 
COPE  HOLE 


STATIC  VvATER  lEVEL  (FT)! 
PROjUcTlO'J  KATE  IGAL/MI.N)  : 

D I  STANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)  S 


56  •  7  6 

174.no 

2888*67 


PUMP  WELL 
PUMP  WELL 


INDE* 

OaTe; 

t  i  me 

DEPTH 

minutes 

delta 

dflTa-sqd 

l 

6/ 

5/75 

11 

23 

0 

56.77 

23 

0*00 

0*00 

2 

6/ 

5/75 

11 

45 

0 

56.75 

45 

0*00 

0*00 

3 

6/ 

5/75 

1  2 

16 

0 

56.77 

76 

0*00 

0*00 

4 

6/ 

5/75 

13 

21 

0 

56.76 

141 

0*00 

0*00 

5 

6/ 

5/75 

14 

43 

0 

56*69 

223 

0*00 

0*00 

6 

6/ 

5/75 

16 

27 

0 

56  *  o3 

327 

0*00 

0*00 

7 

6/ 

5/75 

1  5 

35 

0 

55.55 

4  55 

0*00 

0*00 

3 

6/ 

5/75 

19 

56 

0 

56*46 

536 

0*00 

0*00 

9 

6/ 

6/75 

0 

5 

0 

56.53 

785 

0*00 

0*00 

1  0 

6/ 

6/75 

7 

10 

0 

56*44 

1210 

0*00 

0*00 

1  1 

6/ 

6/75 

1  2 

13 

0 

56.43 

1513 

•  0  7 

.  0  1 

1  2 

6/ 

6/75 

18 

13 

0 

56.21 

18  73 

” .  08 

•01 

1  3 

6/ 

7/75 

7 

59 

0 

56.19 

2699 

*  0  1 

*00 

1  4 

6/ 

7/75 

11 

55 

0 

56*20 

2938 

*  04 

*00 

1  5 

6/ 

6/75 

1  1 

3  7 

0 

56.03 

4357 

-.  01 

*00 

1  6 

6/ 

fl/75 

18 

49 

0 

55.9o 

4789 

-•11 

•ol 

1  7 

6/ 

9/75 

7 

56 

0 

55.95 

5576 

-  •  02 

*00 

1  8- 

6/10/75 

10 

53 

0 

55*90 

7193 

•  ol 

•  0  0 

1  q 

6/1 1 /75 

u 

33 

0 

55.97 

6673 

•  14 

•  02 

20 

6/ 1 2/75 

1 1 

2 

0 

55.77 

1008? 

-*  02 

.  no 

21 

6/ 1 3/75 

9 

1  7 

0 

55.78 

11417 

•  0  3 

.  0  0 

22 

6/14/75 

3 

8 

0 

55.67 

12788 

-*  05 

*00 

2  3 

6/ 1 5/75 

8 

15 

0 

55*68 

14235 

-•  0 1 

•  00 

intercept  at  t=i: 

SLOaE  OF  LINE; 

STANDARD  DEVIATION: 

coeff iciest  of  uetekmi nations 


58.54 

-.69 

•  n  6 
.9? 


transmissivity  (gpo/ft): 

coefficient  of  storage 

T-2ERO  (DayS) : 

3  « 


-66968.4b 


.25 

-6 .  n8F~0  4 


FLR 

18 

X  COORD:  163932*70 

Y  COORD:  226189.30 

X  COORD:  163426.76 

Y  COORD:  229033*32 


delta 

delTa-sqd 

<2> 

0*0  0 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

O'OO 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o « no 
o«oo 
0*00 
0-00 


0.0  0 


0 .00 

0  * 


DELTA 

DELTA 

-S  QQ 

<3> 

0 

•  00 

0 

00 

0 

*00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•  UO 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•  00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•  uo 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•00 

0 

00 

0 

•uo 

0 

00 

o.oo 

).00 

)  •  0  0 

0.00 

0.00 

0.00 

0* 


RBOSP 


DKMDOkN  PUMPING  GS"l9 


UATE/TIME  pUMP  UN} 

5/20/75 

10 :  o 

COKE 

HOLE 

X 

COORD : 

163932*70 

OFF; 

5/26/75 

65  55 

CORE 

HOLE 

Y 

COORD: 

226169*30 

static  water  LEVEL 

(FT)  S 

55.  24 

PUMP 

WELL 

X 

coord: 

158526*67 

PRODUCTION  RATE  (gal/minm 

667.00 

PUMP 

well 

Y 

COORD: 

223333*^8 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (  F  T  )  :  e>  1  1  3  •  S  ci 


INDEX 

DATE 

time 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DFLTa-SQD* 

<1> 

delta 

delTa-sqd • 

(2) 

DELTA 

DELTa-5Q0 

<3) 

1 

5/21/75 

8 

4b 

0 

55.36 

1366 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

P 

5/22/75 

7 

10 

0 

55.73 

2710 

-•00 

•  0  0 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

3 

5/?3/75 

3 

32 

0 

56  •  1  6 

4232 

•i)9 

•01 

0*00 

0*00 

o«ou 

0*00 

A 

5/23/75 

1  R 

27 

0 

56*10 

4827 

-*07 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/ 2a/75 

7 

lb 

0 

56.19 

5596 

-.09 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

.  5/?s/75 

12 

4 

0 

56.54 

7324 

•  06 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

intercept  at  T= 1  : 

49.77 

0*00 

0*00 

SLOaE  OF  LINE: 

1.74 

0*00 

0*00 

STANDARD  DEVIATION: 

•  07 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETEKMINa T I  ON ! 

*93 

0*00 

0.00 

TRANSMISSIVT 1 Y  (GPD/FT): 

101409. R7 

0*00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORaGE 

T-2ERO  (DAYS) : 

.98 

0*00 

0*00 

S: 

7 . 99E-0  4 

0* 

0* 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


12-4 


. 

• 

. 

DATE/ TIME  pump  UN:  2/15/75  13?  o 

OFF:  3/  9/75  1  ?? :  3 0 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  24. 47 

production  rate  (gal/min):  123.no 

DISTANCE  FROM  PUMPED  *ELL  ( F  T )  !  12292*10 


GS-6  LOWEfHBfUiFER 

DRAWDOWN  PUMPING  GS-16 

CORE  HOLE  X  COQRD: 
CORE  HOLE  Y  COORD: 

PUMP  well  X  cuoRD: 
PUMP  WFLL  Y  COORD: 


163932  •  70 
226189.30 

155352*57 

217387.19 


I  ND^X 

DATE 

1  1  Mg 

DEPTH 

MINUTeS 

Delta  delTa-sud* 
<i> 

delta 

delta-sqd* 

(2> 

DELTA 

DELTa-SGD 

<3> 

1 

2/16/75 

13 

2  0 

0 

24.47 

1460 

0 

00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0.00 

2 

2/17/75 

1  4 

28 

0 

24.64 

2968 

03 

•  00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

2/18/75 

9 

3 

0 

24.92 

4  0  83 

0  3 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

2/19/75 

12 

29 

0 

25.13 

5729 

— 

05 

•00 

0*00 

0*00 

o*uo 

o«oo 

5 

2/2n/ 75 

13 

4() 

0 

25.23 

7240 

- 

14 

•02 

0*00 

0*00 

0*  00 

0*00 

6 

2/21/75 

16 

25 

0 

25.64 

8845 

0* 

•  01 

0»  00 

0*00 

0*00 

o«oo 

7 

2/22/75 

1  0 

6 

0 

25*68 

9  9  06 

0^ 

•  00 

0*00 

0*00 

o*  uo 

0*00 

8 

2/23/75 

11 

54 

0 

26*19 

11454 

0 

00 

0*00 

•26 

•07 

0*00 

0*00 

9 

2/24/75 

12 

15 

0 

26.35 

12915 

0 

00 

0*00 

•18 

•  03 

0-00 

0*00 

1  0 

2/26/75 

10 

23 

0 

26*41 

14243 

0 

00 

0*00 

*  Q4 

•00 

0*00 

o»oo 

1  1 

2/26/75 

9 

56 

0 

26.57 

1 5656 

0 

0  0 

0  *00 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

1  ? 

2/26/75 

12 

5  7 

0 

26.43 

15837 

0 

0  0 

0*00 

-•15 

•02 

0*00 

o«oo 

1  3 

2/26/75 

13 

14 

0 

26.42 

15854 

0 

00 

0*00 

-•17 

•03 

0*00 

0*00 

1  4 

2/26/75 

1  3 

35 

u 

26.43 

15875 

0 

00 

0*00 

-•16 

•02 

0*00 

o*oo 

1  5 

2/26/75 

1  4 

26 

0 

26.57 

15925 

0 

00 

0*00 

-•02 

•  00 

0*00 

0*00 

1  6 

2/?7/75 

1 

5  1 

0 

26.75 

16611 

u 

0  0 

0*00 

•07 

•01 

0  ‘00 

0*00 

1  7 

2/27/75 

7 

9 

0 

26.65 

16929 

0 

00 

0  «00 

-  •  0  7 

•  00 

0  •  0  0 

0 .00 

1  8 

2/27/75 

1  1 

17 

0 

26.77 

17177 

0 

00 

0*00 

•02 

•  00 

0*00 

0  *  0  0 

1  9 

2  /  ?  7  /  7  5 

2n 

20 

0 

26*76 

17720 

0 

uo 

0  •  00 

-  •  05 

•00 

0*00 

o«oo 

20 

2/28/75 

9 

4 

0 

26.84 

18484 

0 

00 

0*00 

-  •  05 

•  00 

0*00 

0*00 

21 

2/28/75 

1  7 

45 

0 

26*93 

19005 

0 

00 

0*00 

-•02 

*00 

0*00 

0*00 

?? 

3/  1/75 

6 

45 

0 

26.99 

1 99()5 

0 

00 

0*00 

-  *  0  5 

•  00 

0*00 

0*00 

23 

3/  2/75 

9 

31  :  o 

27*12 

21391 

0 

00 

0*00 

-•07 

•00 

0«00 

0*00 

24 

3/  3/75 

fl 

3 

0 

27*25 

22743 

0 

00 

0  *00 

-•  0  6 

•00 

0*00 

o»oo 

25 

3/  4/75 

1  1 

38 

0 

27.46 

24398 

0 

00 

o»oo 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

26 

3/  6/75 

1  0 

25 

0 

27*46 

25765 

0 

00 

0*00 

-•lo 

•01 

0*00 

0*00 

2  7 

3/  6/75 

12 

0 

0 

27.65 

27300 

0 

ou 

0*00 

-•03 

•00 

0*00 

0*00 

28 

3/  7/75 

1  1 

2  C 

0 

27.9o 

287on 

0 

00 

0‘  00 

•12 

•01 

0*  00 

0*00 

2  9 

3/  8/75 

9 

59 

0 

28.04 

30059 

(1 

00 

0*00 

•  17 

•  03 

0*00 

0*00 

3  0 

3/  8/75 

1  3 

37 

0 

27.98 

3  u  2  7  7 

0 

00 

0*00 

*  09 

•01 

0*00 

0*00 

31 

3/  6/75 

16 

15 

0 

27.95 

30435 

0 

00 

0*00 

•  05 

•00 

0*00 

0*00 

3? 

3/  8/75 

1  7 

15 

0 

27.94 

30495 

0 

00 

0*00 

•  04 

•  00 

0*00 

0*00 

33 

3/  9/75 

8 

13 

0 

27.91 

31393 

0 

00 

0*00 

-•  05 

•  00 

0*00 

0*00 

intercept  at  t= 

1  : 

i7.  AO 

7.11 

0.00 

slope 

OF  LINE* 

1.96 

4 . 6  A. 

o.oo 

standard  deviation: 

•  Ob 

.  1  0 

0*00 

coefficient  of 

DE'TeRMINaT  ION 

• 

• 

•  96 

•  97 

0.00 

TRA  vISMISSIvITY 

( ghq/F i ) : 

16545.72 

7001.94 

0.00 

COEFFICIENT  Uf-  STuRMGE 
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m 


T-ZLRO  (DAYS) : 


s: 


1.74  _ 

5  •  7 1 E~0  5 


3.85 

5  •  3bt“05 


0»00 

0* 


■ 


' 

■  > 


. 

■ 


4  2 


*  ' 


■ 

a 


I  2_  Co 


GS-6  LOWER  mm?tR 
DRAWDOWN  PUMPING  TTS-17 


jg  es-r 


10 


■ 


DATE/TIME  PUMP  ON: 

OFF: 


1/  6/75  16!  0 

1/11/75  9:28 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT)!  15.10 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) :  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)!  12773*11 


CORE  HOLE  X  COORD!  163932*70 
CORE  HOLE  Y  COORD:  226189.30 


PUMP  WFLL  X  COORD!  151719*55 
PUMP  WELL  Y  COORDS  229929.78 


5 

INDrX  DATE 

t  i  me 

DEPTH 

MINUTES 

Delta 

DeLTa-SQD* 

Delta 

DelTa-SQD. 

delta 

delTa-sqd. 

<1> 

(2) 

<3> 

$  ::0  • 

1  1/  8/75 

o :  o : 

0  16.60 

1920 

-*oo 

•  00 

0*00 

0«00 

0*00 

o.oo 

2  1/10/75 

15:17: 

0  19.40 

5717 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

22 

3  1/11/75 

o :  7 : 

0  18*50 

6247 

-•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t  = 

1  : 

4.30 

0*00 

o.oo 

) 

SLO=E  of  line: 

3.75 

o.oo 

0*00 

standard  deviation: 

•02 

0*00 

0*00 

) 

COEFFICIENT  OF 

DETERMINATION! 

1*00 

0*00 

o 

• 

o 

o 

} 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT) 

• 

f 

19378.72 

0.00 

o.oo 

* 

COEFFICIENT  OF 

STuRAGE 

•• 

* 

t-zero 

(DAYS) : 

•  53 

0*00 

o 

o 

• 

o 

S: 

1 .89E-05 

0. 

0. 

40  ‘ 
42 


i 


I 


| 


li 


1 


< 


I 

I 


i  i 


4  ; 


|l 

I! 

j  j 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COWPUTINC  CENTER 


L 


- 


•~N 

.... 


*1 


DRAWDOWN  PUMPING  GS“l7 


DATE/TIME  PUMP  ON: 

1/18/75 

13: 

0 

CORE 

HOLE 

X 

coord: 

163932*70 

OFF: 

2/  3/75 

8: 

30 

CORE 

HOLE 

Y 

coord: 

226189.30 

STATIC  WATER  LEVEL 

(FT)  : 

10.91 

PUMP 

WELL 

X 

COORD : 

151719.55 

production  rate  (gal/min): 

275.00 

PUMP 

wfll 

Y 

COORD: 

229929.78 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FtM  12773«W 


INDE* 

date 

TIME 

DEPTH 

minutes 

delta 

DELTa-SOD* 

(1> 

delta 

DELTa-SQD« 

(2) 

delta 

DELTa-SQD 

(3) 

1 

1/19/75 

1  4 

20 

0 

19.43 

1520 

o*oo 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

2 

1/20/75 

1 1 

30 

0 

20.11 

2790 

•13 

•  n2 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

3 

1/21/75 

14 

15 

0 

20.85 

4395 

-•09 

•01 

0*00 

0»00 

0*00 

o«oo 

4 

l/2?/75 

12 

20 

0 

21*35 

5720 

-.14 

•  02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

1/22/75 

17 

2 

0 

21.63 

600? 

.  04 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

.  1/23/75 

13 

3  0 

0 

22.01 

7230 

•  03 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

I 

1 /23/75 

17 

52 

0 

22.0  0 

7492 

"  *  U6 

•  00 

o*oo 

0*00 

0  *00 

0*00 

S 

1 Z24/75 

17 

51 

0 

22*44 

8931 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

1/28/75 

1  3 

3 

0 

22*55 

10083 

-•  1  3 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  n 

1/26/75 

1  1 

0 

0 

23*14 

11400 

•20 

•  0  4 

•33 

•  11 

0 '00 

0*00 

l  1 

1/27/75 

9 

57 

0 

23.21 

12777 

0  «00 

0*00 

-•05 

*00 

0*00 

0*00 

l  2 

1/28/75 

1  o 

56 

0 

23.65 

14276 

0  «00 

0*00 

-  •  q4 

•00 

0*00 

0*00 

1  3 

1/28/75 

1  4 

3o :  o 

23*67 

14490 

0*00 

0*00 

-  •  09 

•01 

0*00 

o»oo 

1  4 

1/28/75 

15 

23 

0 

23«7o 

14543 

0*00 

0*00 

-•  06 

•00 

0  *  U  0 

0*00 

1  5 

1/88/75 

1  6 

0 

0 

2  3.66 

14580 

0*00 

0.00 

-•1 1 

*01 

0*00 

0.00 

1  6 

1 /2B/75 

19 

4  L 

0 

23.68 

148ol 

0*00 

0*00 

-*  15 

•02 

0*00 

0*00 

1  7 

1/28/75 

22 

26 

0 

23.97 

14966 

0*00 

0*00 

•  09 

•01 

0  *00 

0*00 

1  8 

1 /2Q/75 

1 

3 

0 

24.03 

15123 

0*00 

0  *00 

•11 

•01 

0*00 

0*00 

1  9 

1/29/75 

3 

2b 

0 

23.94 

15268 

0  •  UO 

0  *00 

-•01 

•00 

0*00 

0*00 

20  ' 

1/29/75 

6 

42 

0 

23*95 

15462 

0*00 

0*00 

“•  05 

•00 

0*00 

0*00 

21 

1 /29/75 

1  0 

23 

0 

23*99 

15683 

0‘00 

0*00 

-•07 

•00 

0*00 

0*00 

22 

1 / 29/75 

16 

4 

0 

24*03 

16024 

0*00 

0  *00 

-•11 

•01 

0*00 

0«u0 

23 

1 /30/75 

n 

43 

0 

24.30 

1654.3 

0*00 

0  •  00 

•03 

•00 

0-00 

0*00 

24 

l/3n/75 

6 

27 

0 

24.27 

16687 

0*00 

0*00 

-  *  08 

•01 

0*00 

0.00 

2  5 

1 /30/75 

1 1 

55 

0 

24.45 

17215 

0*00 

0*00 

•03 

•00 

0*00 

0*00 

26 

1/30/75 

17 

37 

0 

24.46 

17557 

0*00 

0*00 

-  •  u  4 

•00 

0*00 

0*00 

27 

1 / 3 1 /75 

e 

47 

0 

24.70 

18467 

0*00 

0*00 

•01 

•00 

0  •  UO 

0  *00 

28 

2/  1/75 

1 1 

10 

0 

25.06 

20050 

0*00 

0  *00 

•05 

•00 

0*00 

0*00 

29 

2/  2/75 

1 1 

16 

0 

25.49 

21496 

0*00 

0*00 

•20 

•  04 

0*00 

o«oo 

INTERCEPT  AT  T=  1  : 

3.34 

-13.57 

o.oo 

slope  of  line: 

4.03 

8.97 

o.oo 

STANDARD  deviation: 

•  11 

•u 

0*00 

COEFFICIENT  UF  DETERMINATION: 

.98 

.96 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPQ/FT): 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-/ERO  (DAYS): 
S: 


15031 .34 


8094.35 


0.00 


1.16 

3.P1E-05 


2.91 

4.3PE-05 
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0.00 

o. 


D 


12.8 


\ 


r 

t. 


GS-6 


LOwER 


DATp/TIME 


PUMP  ON: 
Ot-  F : 


2/  3/75 
2/18/75 


3:  30 
9  J  30 


•  • 

KtCOVLRY  PUMPING  GS“l7 

CORE  HOLE  X  COORD?  163932*70 
COKE  HOLE  Y  COORD!  226l89*.30 


STATIC  WAlFK  Lt«£L  (FT):  25.73 
production  rate  (Gal/min);  275.00 
DISTANCE  FROM  pumped  WELL  (FTM  12773.11 


PUMP  WELL  X  COORQI  151719*55 
PUMP  WELL  Y  COORD!  229929*78 


INDEX 

date 

time 

depth 

MINUTES 

DELTA 

DElTa-SUO* 

<  1 ) 

delta 

DELTa-SQD. 

(2) 

delta 

DELTa-SQD 

(3) 

1 

2/  3/75 

1  4 

0 

0 

25.73 

450 

0*00 

0*00 

0*00 

G 

• 

o 

o 

0*00 

o.oo 

? 

2/  4/75 

9 

13 

0 

25 . 4b 

1483 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

3 

2/  5/75 

9 

43 

0 

25.21 

2953 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

4 

2/  6/75 

9 

52 

0 

25-13 

4402 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

2/  7/75 

in 

1  9 

0 

24.78 

5869 

02 

.  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

2/  8/75 

10 

15 

0 

24.58 

7305 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

2/  9/75 

1? 

16 

0 

24.43 

8866 

•  0  7 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

2/10/75 

9 

17 

0 

24.17 

10127 

"•  05 

.  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

2/12/75 

1  2 

27 

0 

24.31 

13197 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*0  0 

0.00 

1  0 

2/13/75 

9 

59 

0 

24.23 

14489 

0*00 

0*00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

2/1 3/75 

1  5 

3b 

0 

24.47 

14829 

0*00 

0  *00 

0*00 

0.00 

o*uo 

0*00 

1  2 

2/14/75 

9 

45 

0 

24.36 

169  1 5 

0«00 

o»oo 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

2/16/75 

13 

2  0 

0 

24.47 

190  10 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  4 

2/17/75 

14 

2b 

0 

24.64 

20518 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T=i: 

34.00 

O.oo 

o 

• 

o 

o 

SLO°L  of  line: 

-2  *  44 

0 .00 

o.oo 

standard  DEVIATIONS 

•  04 

o«oo 

0.00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

.96 

o.oo 

o.oo 

TRANSMISSIVITY  (GPO/FD: 


-29734.68 


0*00 


0*00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-/ERO  (DAYS) 5 

1.70 

0*  00 

o 

o 

• 

o 

5 : 

-9.29E-05 

0. 

o. 
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. 

i 

DATE/TIME  PUMP  ON: 

OFF  : 


6/5/75  11 S  0 

9/31/75  23:59 


5T a  T I C  WATER  LE^EL  (FT)  : 
PRODUCTION  RAtE  (GAL/M1N): 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)S 


48. n8 
174.n0 
2888.07 


OS-6  LOWER 

RECOVERT  PUMPING 


i  ^^1 


ER 
-16 


CORE  HOLE  X  COORD:  163932*70 
CORE  HOLE  Y  COORD:  226189.30 


PUMP  WFLL  X  COORD 5  163426 *.76 
PUMP  Well  Y  COORD!  229033*32 


4 


INDEX 

date 

r  I  ME 

DEPTH 

MINUTES 

1 

6/ 

5/75 

1 1 

21 

0 

47.90 

21 

2 

6/ 

5/75 

1  1 

43 

0 

47.94 

43 

3 

6/ 

5/75 

12 

14 

0 

47.93 

74 

4 

6/ 

5/75 

1  3 

20 

0 

47 . 8o 

140 

5 

6/ 

5/75 

14 

4  1 

0 

47.61 

221 

6 

6/ 

5/75 

16 

26 

0 

47.37 

326 

7 

6/ 

5/75 

19 

33 

0 

4  7  »  0  b 

453 

9 

6/ 

5/75 

19 

54 

0 

46.90 

534 

9 

6/ 

6/75 

0 

1 

0 

46*77 

781 

i  n 

6/ 

6/75 

7 

0 

0 

46*43 

1 2o  8 

1 1 

6/ 

6/75 

12 

1  1 

0 

46.21 

1511 

1  2 

6/ 

6/75 

18 

11 

0 

45.95 

1871 

1  3 

6/ 

7/75 

7 

57 

0 

45.72 

2697 

1  4 

6/ 

7/75 

]  0 

8 

0 

45*69 

2828 

1  5 

6/ 

7/75 

1  1 

54 

0 

45*66 

2934 

1  5 

6/ 

7/75 

17 

50 

0 

45*45 

3298 

1  7 

6/ 

8/75 

1 1 

35 

0 

45*27 

4355 

1  8 

6/ 

8/75 

18 

47 

0 

45 . 0  7 

4787 

1  9 

6/ 

9/75 

7 

54 

0 

45*01 

5574 

2n 

6/14/75 

8 

6 

0 

44  •  q8 

12706 

21 

6/15/75 

8 

0 

0 

43.92 

14226 

delta 

delta-sqd* 

(1) 

DELTA 

DELTA-SQD* 

(2) 

delta 

0*00 

0  •  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0.0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

0  •  00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*U0 

o  »no 

0*00 

0*00 

0  *uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-*io 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

-•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

”  *  0  7 

•  00 

0*00 

0‘00 

0*00 

•  06 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

•  q6 

•  ol 

0*00 

0*00 

0*00 

•11 

•  n  1 

0*00 

0*00 

0*00 

“*0l 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  08 

•  nl 

n  •  oo 

0*00 

0*00 

-•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0«  00 

•  06 

•00 

0*00 

0»00 

0*00 

-•  05 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•1  1 

•  ol 

0*00 

0*00 

0  •  u  0 

DELTA-SOD. 

(3) 


o.oo 

O.OO 
0.00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0  *00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 


\ 


.r. 


intercept  at  t  =  i: 
slo=e  of  line: 
standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 


transmissivity  (gpd/ft): 


53.41 

0  *00 

o 

• 

o 

o 

-2.26 

0«00 

o.oo 

.07 

0*00 

0*00 

.99 

o.oo 

o.oo 

2o336.n6 

0*00 

o.oo 

COEFFICIENT  of  storage 


T-ZERu  (DAYS) : 
S: 


.  l  6 

-1  . 1 6E-04 


0*00 

0  . 


0*00 

0  . 
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bS-6  LOWtR^J^lFER 

drawdown  PUMPING  GS”  1 9 


DATE/TIME  PUMP  ON;  4/  8/75 

11 : 

0 

CORE 

hole 

X 

COORD: 

163932*70 

OFF:  5/  5/75 

0; 

30 

CORE 

HOLE 

Y 

COORD: 

226189.30 

static  water  LEVEL  ( FT )  ; 

28.4  7 

PUMP 

WFLL 

X 

COORo: 

158526.87 

PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) j 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)J 

687.00 

61  13.58 

PUMP 

WELL 

Y 

coord; 

223333*98 

>< 

i.j 

o 

M 

DATE 

time 

DEPTH 

minutes 

delta 

DFLTa-SQD* 

delta 

DELTA-SQQ. 

DELTA 

DELTa-SDD 

(1> 

<2> 

<3> 

1 

4/  8/75 

l  4 

0 

0 

20.79 

180 

0*00 

0*00 

o«oo 

G 

• 

o 

o 

o»oo 

O.O0 

? 

4/  9/75 

3 

38;  0 

32.29 

1298 

•  01 

•  00 

0*00 

0  *00 

0»00 

0.00 

3 

4/1 n/ 75 

1  O 

10 

0 

35*03 

2:830 

“•13 

•  02 

0*00 

0*00 

o»uo 

0*00 

4 

4/1  1./75 

9 

16 

0 

36*63 

4216 

“•00 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

5 

4/1 2/75 

1 1 

1  1 

0 

38*15 

5771 

•3b 

•13 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

4/13/75 

11 

50 

0 

30*49 

7250 

“*  14 

•02 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

7 

4/14/75 

8 

59 

0 

39.13 

8519 

“•10 

•01 

0*00 

0»00 

0*00 

0«  00 

9 

4/15/75 

8 

37 

0 

40*48 

9937 

0*00 

0  «00 

•44 

•20 

0*00 

0*00 

9 

4/16/75 

1  4 

17 

0 

41*40 

11717 

0*00 

0*00 

•  16 

•03 

0*00 

0*00 

1  n 

4/17/75 

8 

3  0 

0 

41  .82 

12810 

0  *00 

0*00 

-•07 

•01 

0*00 

o»oo 

1 1 

4/ i 8/75 

8 

41 

0 

42.39 

14261 

0*00 

0  *00 

-  •  29 

•  08 

0*00 

0*00 

T  2 

4/19/75 

9 

10 

0 

43.25 

15730 

0*00 

0*00 

“•15 

•02 

0*00 

0*00 

1  3 

4/20/75 

9 

4 

0 

43. 87 

17164 

0*00 

0*00 

•••16 

•  03 

0*00 

0*00 

1  4 

4/21 /75 

8 

43 :  o 

44.51 

18583 

0-00 

0*00 

“•10 

•  01 

0«00 

0*00 

T  5 

4/??/75 

8 

59 

0 

45.00 

2U039 

0  *00 

0*00 

“•17 

•  03 

0»  U0 

0.00 

1  6 

4/23/75 

in 

32 

0 

45.65 

21572 

0-00 

0*00 

“•05 

•00 

0*00 

0-00 

T  7 

4/24/75 

9 

1  5 

0 

46.02 

22935 

0*00 

0  •  00 

“•13 

•02 

0*00 

0  •  0  0 

1  S 

4/25/75 

8 

43 

0 

46.41 

24343 

0*00 

0  •  00 

-•18 

•  03 

0*00 

0*00 

1  9 

4/26/75 

1  0 

26 

0 

46.91 

25686 

0-00 

0*00 

-•13 

•02 

0*00 

0«00 

20 

4/27/75 

8 

43 

0 

47*62 

27223 

0»  0  0 

0*00 

•21 

•  05 

0  •  uO 

0*00 

21 

4/28/75 

8 

36 

0 

48*40 

20656 

0*00 

0*00 

•62 

•38 

•07 

•  oo 

22 

4/29/75 

8 

30  :  0 

48.80 

30090 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

“•12 

•  0  1 

23 

4/3fi/75 

9 

0  «  0 

49  •  49 

3156  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

-•01 

•  oo 

24 

5/  1/75 

6 

37 

0 

5  (J  •  0  2 

32857 

0  «00 

0*00 

o 

o 

•  ' 

G 

0*00 

•  04 

•  oo 

?3 

5/  3/75 

7 

35 

0 

51-10 

35795 

0*00 

0*00 

• 

o 

o 

0*00 

•  u9 

•  ol 

26 

5/  4/75 

9 

33 

0 

51.46 

37353 

0  «00 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

“  •  0  7 

•  oo 

intercept  at  t  =  i  : 

5.79 

“27.27 

-75.45 

SLO^E  UF  LINE: 

8.51 

16.84 

27.77 

STANDARD  deviation: 

•1  7 

•25 

•07 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

•  99 

•  99 

1*00 

TRANSMISSIVITY  ( GPD/FT ) ? 

20693.99 

10457.23 

6340 .47 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) J 
s : 


.32 

5 • 3 4E-0  5 


1.4? 

1  .  1  9E“fl  4 


3.83 

1 .95E-04 
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RECOVERY  PUMPING  GS-19 


DaTE/TIME  PUMP  UN: 

5/  5/75 

0  S  30 

CORE 

HOLE 

X 

COORUi 

163932.70 

OFF: 

5/20/75 

1  o:  o 

CORE 

HOLE 

Y 

coord: 

226189.30 

STATIC  WATER  LEVEL 

(FT)  : 

5  1  •  A  & 

PUMP 

WFLl 

A 

COORD J 

158526.87 

PRODUCTION  RATE  (G4L/MIN): 

667.00 

PUMP 

WELL 

Y 

COORD: 

223333*98 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  t  bll3*S8 


INDfX 

DATE 

TIME 

depth 

MINUTES 

delta 

DFLTa-SQD* 

<1> 

delta 

DELTa-SQQ. 

<2> 

DELTA 

delTa-sqo 

<3> 

1 

5/  6/75 

9 

12 

0 

50.75 

522 

U  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-> 

c 

5/  5/75 

13 

15 

0 

50 » 0  7 

765 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/  6/75 

8 

4 1) 

0 

47.92 

1930 

-*o7 

*01 

0*00 

0*00 

0  •  dO 

0*00 

<*• 

5/  6/75 

1  9 

37 

0 

47-05 

2587 

“*09 

■ol 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/  7/75 

13 

2  7 

0 

46-12 

3657 

”•0  1 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

5/  8/75 

8 

44 

0 

4  5.38 

4814 

•  05 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

5/  9/75 

9 

23 

0 

4  4*67 

6293 

•  13 

*02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

a 

5/10/75 

8 

33 

0 

44.o4 

7b83 

•  06 

*01 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

9 

5/1 1 /75 

B 

32 

0 

43.53 

912? 

•  0  7 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

5/12/75 

10 

32 

0 

43.00 

10662 

”*00 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1 1 

5/13/75 

9 

55:  0 

a2  •  68 

12085 

•  04 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

5/1  A/75 

10 

4  A 

0 

42*29 

13574 

”•  0 1 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

5/1 5/75 

8 

49 

0 

42*03 

14899 

”•00 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  4 

5/16/75 

10 

39 

0 

41*70 

16449 

”  •  04 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

T  5 

5/1 7/75 

1  0 

55 

0 

41-42 

17905 

“  *  0  7 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  6 

5/18/75 

1  0 

3d 

0 

41-32 

19320 

•  05 

•  00 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

1  7 

5/19/75 

8 

38 

0 

41-03 

20648 

-  •  os 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

t  a 

5/2n/75 

6 

2 

0 

4  0*82 

22052 

”  •  0  7 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

intercept  at  t=i: 

70.06 

0*00 

0*00 

SL02E  OF  LINE: 

-6.72 

0*00 

0*00 

bTamDaRD  deviation: 

•06 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  UF  DETERMINATION: 

1.00 

0*00 

0.00 

TRANJSMISSIVITY  (GPD/FT): 

-26219.93 

0 

0 

• 

0 

0*00 

COEFFICIENT  UF  STORAGE 

T-/ERO  (DAYS) S 

.41 

0  *00 

0.00 

s : 

-8.59E-05 

0. 

0. 
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liS-6  LOWER  ^^>FER 
uRawoown  pumping  GS-19 


DATE/TlME  PUMP  UN  5 

5/20/75 

10:  0 

CORE 

HOLE 

X 

coord: 

163932*70 

off: 

5/26/75 

6^55 

CORE 

HOLE 

Y 

coord: 

226189*30 

STATIC  WATER  level 

(FT)  : 

41  .n3 

PUMP 

WFLL 

X 

coord: 

158526*87 

production  rate  (gal/min): 

667  .  no 

PUMP 

wfll 

Y 

coord: 

223333.98 

DISTANCE  FROM  PUMPEi)  well  <  F  T  )  :  6113.53 


inde* 

date 

time 

OEPTH 

minutes 

DELTA 

DELTa-SQd* 

(1) 

delta 

DELTa-SQD* 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQd. 

(3) 

1 

5/20/75 

20:25 

0 

42.27 

625 

0.00 

O«O0 

0*00 

0*00 

o.uo 

0.00 

r 

5/?i/75 

8 :  45 

0 

44.19 

1365 

-.08 

•01 

0*00 

0‘00 

0*00 

0.00 

3 

5/21/75 

17:25 

0 

46.03 

1885 

- .  08 

•01 

o»oo 

0*00 

0*00 

0«00 

4 

5/22/75 

7 :  8 

0 

48.42 

2708 

•24 

•  06 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

5 

5/23/75 

3:  30 

0 

50-95 

4230 

•22 

•  05 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/23/75 

19:30 

0 

51-35 

4830 

-•14 

•02 

n*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

5/24/75 

a:  15 

0 

52.21 

5655 

-•16 

•03 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

5 

5/25/75 

1?:  3 

0 

53.91 

7323 

•  04 

•00 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t= 1 : 

3. no 

0*00 

0*00 

slope  of  line: 

13.16 

0.00 

0.00 

STANDARD  deviation: 

•  16 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  Or  DE TERMINATION: 

1  .no 

0.00 

0.00 

transmissivity  (gpd/ft): 

13377.1 7 

u  .00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS): 

.54 

0.00 

0.00 

S : 

5.78E-05 

0. 

0. 
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G5-6 


LuWeR 


RECOVERY  PUMPING  GS-19 


DATE/tIME  PuMP  ON:  5/26/75 

6:55 

CORE  HOLE 

X 

COORD!  163932.70 

off:  6/  5/75 

11:  0 

CORE  HOLE 

Y 

COORD*  226189.30 

STATIC 

water  level  (FT)  : 

54.76 

PUMP  WELL 

X 

COORD!  158526*87 

production  rate 

(GAl/min) : 

667 .00 

PUMP  WELL 

Y 

COORD!  223333*98 

0  I  SI  AN 

CE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) I  6113*53 

IND'EX 

UA  te 

TIME 

DEPTH  MINUTeS 

DFLTA  ofeTa-sod • 

delta  oelTa-sqq. 

DELTA 

(D 

(2) 

1 

5/26/75 

7!55!  0 

54.76 

60 

0*00  0*00 

0*00  0*00 

0*00 

2 

5/26/75 

11:  8 :  0 

54.70 

253 

0*00  0*00 

0*00  0*00 

0*00 

3 

5/26/75 

15:53:  0 

53.91 

53R 

- . o4  .00 

0*00  0*00 

0*00 

4 

5/P6/75 

1 8 : B7  :  0 

53-44 

722 

« 03  *00 

0*00  0*00 

0*00 

5 

5/27/75 

0  :  5  0  •  0 

5?. 31 

1075 

.  1 4  *  ()  2 

0*00  0*00 

0*00 

6 

5/27/75 

9:245  0 

52*01 

1589 

*  0  7  *  0  0 

0*00  0  •  00 

0*00 

7 

5/27/75 

1 3 : 1 5 :  0 

51.31 

2120 

-•10  *01 

0*00  0*00 

0*00 

3 

5/3n/75 

9:  5:  0 

49.33 

5890 

-.18  *  0  3 

0*00  0*00 

0*00 

9 

5/31/75 

a :  47  :  0 

48.92 

7312 

-  *  1  9  •  o4 

0*00  0*00 

0*00 

1  0 

6/  1/75 

9:25:  0 

4  8*67 

8788 

-•10  *01 

0*00  0*00 

0*00 

1  1 

3/  ?/75 

a ; 51  :  0 

48*60 

10196 

•  1 1  *01 

0*00  0*00 

0*00 

1  ? 

6/  3/75 

9:45:  0 

48.25 

11690 

*  0  1  *00 

0*00  0*00 

0*00 

1  3 

6/  4/75 

9:2s:  0 

48.Q8 

13110 

*  0  6  *  0  0 

0*00  0*00 

0*00 

1  4 

6/  5/75 

3 : 32 :  0 

43*o2 

14497 

•  18  •  03 

0*00  0*00 

0*00 

intercept  at  t= 

1 J 

65.63 

0*00 

slope 

of  line: 

-4  •  ?8 

0*00 

standard  deviation: 

•12 

0*00 

COEFFICIENT  of 

DE  TERMINATION: 

1 .00 

0*00 

TRANSMISSI VI TY 

(gpq/ft ) : 

-41168.47 

0*00 

COEFFICIENT  of  storage 


T- ZERO  (DAYS) S 
S : 


.24 

-8. OOE-05 


0.00 

0. 


delta-sqd 

(3) 


t 


o.oo 
o»oo 
o«oo 
0*00 
0*  00 
0*00 
0*00 
0*00 
o«oo 
o*oo 
o*oo 
o«oo 
0*  oo 
0*00 


0.00 

o.oo 

0*00 

0.00 


0*00 


o.oo 

o. 


j  RBOSP  PROGRESS  REPORT^ 


\ 


uS-8 


l_OWtR 


DRAWDOWN  PUMPINJG  GS‘ 


DATE/TIME  PUMP  UN;  2/15/75  1 3 :  0 

UFF:  3/  9/75  12:30 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 


STATIC  WATER  lEVEl  (FT):  625.94 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) :  123.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FTM  4957*53 


PUMP  wfll 
PUMP  WFLL 


INDrX 

OaTe 

time 

DEPTH 

1 

2/16/75 

11 

:5o 

0 

626.00 

? 

2/19/75 

14 

:  53 

0 

627.05 

3 

2/21/75 

12:22 

0 

627.34 

4 

2/22/75 

1 1 

:  37 

0 

627.75 

5 

2/23/75 

1  2 

:  1 

0 

628.10 

6 

2/24/75 

11 

:  1 

0 

620.31 

7 

2/25/75 

1  n 

:  56 

0 

620 • 44 

9 

2/26/75 

10 

:  47 

0 

628.71 

9 

2/28/75 

11 

:  20 

0 

629.12 

1  0 

3/  1/75 

15 

:  10 

0 

629.48 

1  1 

3/  2/75 

12 

:  47 

0 

629.42 

1  ? 

3/  .3/75 

13 

:  28 

0 

629.73 

1  3 

3/  4/75 

13 

:  1 

0 

629.78 

14 

3/  5/75 

13 

:  2 

0 

629.74 

1  5 

3/  6/75 

17 

:  o 

0 

629.96 

1  6 

3/  7/75 

14 

:  35 

0 

630*21 

1  7 

3/  8/75 

1  2 

:  o 

0 

630*30 

1  8 

3/  9/75 

7 

:  47 

0 

630  *  16 

INTERCEPT  AT  T=l 

• 

• 

SLO=>t  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


TRA NSmISSIVITY  (GPD/FT )  : 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS) : 
S : 


minutes 

Delta 

DeLTa-SUD 

1370 

•  00 

<1> 

*00 

5873 

- .  0 1 

•  no 

86  0  2 

•ol 

*00 

9997 

0*00 

0  *00 

11461 

0*00 

0*00 

12841 

0*00 

o»oo 

14276 

0*00 

o»oo 

1P707 

0*00 

o«oo 

13628 

0*00 

0*00 

20290 

0*00 

0*00 

21567 

0*00 

0*00 

23060 

0  «00 

0*00 

2<+401 

0*00 

0*00 

2592? 

0*00 

0*00 

2  7  6  0  0 

0*00 

0*00 

20895 

0*00 

0*00 

30  180 

0  •  00 

0*00 

31367 

0*00 

0*00 

020.75 

1*67 

*01 

1.00 

1 9393.85 

.80 

2 • O0F-O  4 


re  r 
1  6 


A 

coord: 

152484.10 

Y 

coord: 

221430.60 

A 

COORDS 

155352.57 

Y 

coord: 

217387.19 

Delta 

0elT  a-sqd • 
(2) 

DplT  a 

DELTa-SQD 

<3) 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

•00 

•00 

0*00 

0*00 

•05 

•00 

0*00 

0*00 

•  00 

*00 

0*00 

0*00 

-•10 

*01 

0-00 

0*00 

-•05 

•00 

0*00 

0«00 

-•02 

•00 

0*00 

0*00 

•15 

*02 

0*00 

0  •  0  o 

-•  05 

•00 

0*00 

0*00 

•12 

•01 

0*00 

0  *00 

•03 

•00 

0*00 

0*00 

-•13 

*02 

0*00 

0*00 

-•05 

•00 

0*00 

o«oo 

•  09 

*01 

0*00 

0*00 

*  09 

•01 

0  •  u  0 

0*00 

-•14 

•02 

0  *00 

0*00 

607*22 

0*00 

5*13 

0*00 

•09 

0*00 

.99 

0.00 

6327.2? 


0.00 


3.08 

2.3RE-04 


0.00 

0* 


3 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


1 35* 


. 

m  9 


GS-8 


lower 


RECOVtRY  PUMP  I  MG  GS"lb 


DaTE/TImE  PUMP  ON: 

Of-  F  : 


3/  9/75  12:30 

3/?4/75  12530 


CORE  HOLE  X  COORD:  152484«10 
CORE  HOLE  Y  COORQ!  221430*60 


STATIC  WATER  LE^El  (FT):  630.30 
production  rate  (gal/min):  123.oo 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  :  4957.55 


PUMP  WELL  X  COORD:  155352*67 
PUMP  Well  Y  coord:  217387*19 


INDE* 

date 

TIME 

depth 

minutes 

delta 

DELTa-SQd* 

(1) 

delta 

DELTa-SQd* 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQd 

(3) 

1 

3/in/75 

1  1 

52 

0 

629.52 

14o2 

•  (j6 

.01 

0*00 

0.00 

0*0  0 

0.00 

? 

3/11/75 

1  1 

*0 

0 

629.1? 

2830 

-  •  0  ^ 

•  00 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

3/12/75 

1  0 

34 

0 

629.09 

42q4 

"•  o* 

•  no 

0‘00 

0-00 

0*00 

0*00 

4 

3/ 1 3/75 

1? 

32 

0 

629.04 

5762 

-•00 

•00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

3/l 4/75 

1 1 

14 

0 

623.93 

7124 

“*05 

•00 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

3/15/75 

9 

46 

0 

628.85 

0476 

“•  09 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

3/ 1  A/75 

1  1 

3  7 

0 

628*84 

1  0  0  '2  7 

-  •  oS 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

3/17/75 

10 

2  0 

0 

628*85 

11390 

-*oi 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

3/1  A/75 

1  1 

32 

0 

623*95 

129(j? 

•13 

•02 

0*00 

0«00 

0*00 

0*00 

lo 

3/19/75 

7 

32 

0 

628.88 

141o? 

•  u6 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1 1 

3/1 9/75 

17 

55 

0 

623.83 

14725 

•  05 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

3/20/75 

8 

22 

0 

628.91 

1559? 

•  14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

3/?l / 75 

1  1 

21 

0 

628*91 

17  211 

•17 

•03 

n»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  4 

3/22/75 

12 

45 

0 

628.52 

16735 

-•20 

•  04 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  5 

3/23/75 

13 

37 

0 

626.55 

2o227 

-•15 

•  02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t= i : 

SLOPE  OF  line: 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DE TERMINATION: 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


631.44 

0.00 

0.00 

-.64 

0.00 

0.00 

*1  0 

0*00 

0*00 

.79 

0.00 

0.00 

50932. 29 

0 .00 

0 

• 

0 

0 

COEFFICIENT  OF  STuRaGE 


T-ZERO  (DAYS) : 
S : 


.  n  4 

-2.66E-05 


0*00 

0. 


0.00 

0. 
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1 3G 


DRAWDOWN  PUMPING  Gb-17 


DATE/TIME  pump  oNs  1/18/75 

13:  o 

CORE 

HOLE 

X 

COORD: 

152484.10 

OFF:  2/  3/75 

8:30 

CORE 

HOLE 

Y 

cOoro: 

221430.60 

STATIC  WATER  LtVEu  (FT) ! 

621 .1 3 

PUMP 

WELL 

X 

COORD : 

151719.55 

PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) S 

275.00 

PUMP 

WELL 

Y 

coord: 

229929.78 

DISTANCE  FROM  PuMPED  aELL  ( F  T  >  :  8533*50 

IiNDe* 

DATE 

11  me 

DEPTH 

1 

1/19/75 

16 

:  21 

0 

621 .97 

2 

1/21/75 

1  5 

:  22 

0 

624.32 

3 

1/23/75 

9 

:  4u 

0 

625.95 

4 

1/25/75 

10 

:  4o 

0 

627.26 

5 

1/27/75 

1  1 

:  3  o 

0 

628*29 

6 

1/28/75 

1(1 

:  47 

0 

628*55 

7 

1/29/75 

1  n 

:  37 

0 

629.38 

8 

1  /  3  n  /  7  5 

1  3 

:  2 

0 

6?  9  *  69 

9 

1/31 /75 

9 

:  o 

0 

630  *  36 

i  n 

2/  1/75 

in 

:  55 

0 

630*83 

1 1 

2/  2/75 

l  0 

:  25 

0 

631  .01 

INTERCEPT  AT  T=i  : 

SLOPE  OF  LINE: 

standard  deviations 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION S 


MINUTeS 

delta 

delta-sqo 

<1> 

1641 

0*00 

0*00 

4462 

.01 

•  00 

7000 

-.02 

•  no 

9940 

“•  0  1 

•  no 

12870 

*  0? 

•  00 

14267 

"•(>5 

• 

o 

o 

15697 

0*00 

0*00 

1  728? 

0*00 

0*00 

18480 

0*00 

0*00 

20035 

0*00 

(J  •  0  0 

21445 

0*00 

o«no 

593.30 

8.50 
•  04 

1 .00 

delta 

delTa-sqd. 

(2) 

delta 

DELTa-SOD 

(3) 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0.0  0 

n*oo 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

(J  *  U0 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  13 

•02 

0*00 

0*  uo 

“*20 

•  04 

0*00 

0*00 

•  06 

•  01 

0*00 

o*  00 

“*16 

•03 

0*00 

0*00 

•12 

•01 

0-00 

0.00 

•12 

•02 

0*00 

0*00 

-•  09 

•01 

0*00 

0*00 

573.70 

0.00 

13.25 

0.00 

•14 

0*00 

.98 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


8IS42  •  73 


5478.91 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS)  : 

1.31 

2.64 

0.00 

S: 

4.61E-05 

5.95E-05 

0. 

[rbosp  progress  report 


GS-8  LOWER  W  FER 

RECOVERY  PUMPING  lo“17 


OaTE/TIHE  pump  UN:  2/  3/75 
OFF:  2/18/75 


8 {  30 
8:30 


CORE  HOLE  X  COORD:  152484*10 
CORE  HOLE  Y  COORD!  221430*60 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  631.01 
PRODUCTION  RATE  (GAl/MIN) :  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  *ElL  (FT):  8533*50 


PUMP  WFLL  X  COORD!  151719*55 
PUMP  WFLL  Y  COORDS  229929*78 


INDEa 

date 

time 

DEPTH 

MINUTpS 

delta 

DFLTa-SGD* 

<1> 

DELT  A 

DELT  a-sqd* 
(2) 

DELTA 

DELTa-SUD. 

‘3) 

1 

2/  4/75 

1  0 

25 

0 

629.88 

1555 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0  •  0  0 

0*00 

2 

2/  5/75 

9 

58 

0 

629*02 

2968 

•  ()3 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

3 

2/  6/75 

9 

4  y 

0 

623.34 

4390 

•  21 

•  04 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

4 

2/  7/75 

1? 

2 

0 

62  7  *37 

5972 

•  •  0  8 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

2/  8/75 

11 

3 

0 

626*89 

7353 

'•1 1 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

2/  9/75 

9 

43 

0 

626*46 

8713 

“•  16 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

2/1 0/75 

1 1 

14 

0 

625*96 

10244 

-•31 

•  0'9 

o*uo 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

2/12/75 

16 

0 

0 

626.Q9 

13410 

•41 

•17 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

9 

2/13/75 

9 

45 

0 

625*94 

14475 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

2/14/75 

1  1 

30 

0 

025.92 

16020 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

1  1 

2/15/ 75 

9 

25 

0 

625.94 

17335 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

2/16/75 

11 

5u 

0 

626*00 

1  a  9  2  o 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T  =  1  : 

646.56 

0*00 

0*00 

slo=e  of  line: 

-5.06 

0*00 

0.00 

standard  deviation: 

•  23 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  of  DETERMINATION: 

.96 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

-14349.13 

0*00 

0*00 

coefficient  of  storage 


T-/FKO  (DAYS) : 
S : 


•  8? 

-4.R6E-05 


0*00 

0. 


0*00 

0* 
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138 


+ 


11  :  0 
23:59 

651  .33 
174. nO 

DISTANCE  FROM  PuMpED  WELL  (FT)!  13324.53 


DATE/TIME  PUMP  UN;  6/  5/75 
OFF:  8/31/75 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT)  : 

production  rate  (gal/min) : 


03-8 


LOWER 


IFER 


RECOVERY  PUMPING  GS"l8 


CORE  HOLE  X  COORD!  152484«10 

CORE  HOLE  Y  COORD!  221430. bO 

PUMP  WELL  X  COORD!  163426*76 

PUMP  WELL  Y  COORD!  229q33»32 


INDex 

date 

time 

DEPTH 

minutes 

delta 

DELTA-SOD* 

DeLTa 

UELTa-3QD. 

DELTA 

DELTa-SUQ 

<i> 

(2) 

<3> 

1 

6/  6/75 

in: 28:  o 

650 .90 

1408 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

? 

6/  7/75 

l  n :  45 

0 

650.32 

2865 

”*  05 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

6/  b/75 

14:15 

0 

649.99 

4515 

*  u4 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

6/  9/75 

in  :55 

0 

649.63 

5755 

•  ft  7 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

5 

6/1 n/75 

17:23 

0 

649.23 

7583 

-•oi 

•  00 

n*  oo 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

6/11/75 

1  8  :2o 

0 

649*09 

9030 

•  06 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

6/12/75 

9:25 

0 

649.79 

9935 

-•13 

•  0  2 

0*00 

0*  oo 

0  •  (JO 

0*00 

9 

6/13/75 

1  p :  38 

0 

648-77 

11613 

•  02 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

6/14/75 

in:  3 

0 

648.62 

129o3 

-  *  0  l 

•  00 

n  •  oo 

0«00 

0*00 

0*00 

1  0 

6/15/75 

1  n :  23 

0 

640.52 

14363 

•  u2 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

intercept  at  t  = 

1  ! 

659 

.61 

0*00 

o.oo 

slope 

OF  LINE: 

-2 

.67 

0*00 

0.00 

STANDaRO  deviation: 

.  0  6 

0*00 

0  *00 

coefficient  OF 

DETERMINATION: 

•  99 

0.0  0 

o.oo 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT) S 

-17192 

*61 

0.00 

o 

• 

o 

o 

COEFFICIENT  of  storage 

T-ZERO  (DAYS)  ! 

.87 

o.oo 

0.00 

S : 

-2.53E-05 

0. 

0. 

!3R 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


DATE/TIME  PUMP  on: 

off: 


*•/  8/75  1 1  :  o 

5/  5/75  0:30 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  631. ?6 
PRO'J^cTlON  RATE  (OAL/MIN):  667.00 
DISTANCE  from  PUMPED  well  (FT):  6335.45 


$ 


OS-8  I  0 Vi  F  P-HtM:  I  F  E  R 

DRAWDOWN  PUMPING^GS-19 

CORE  HOLE  X  C00«D» 
CORE  HOLE  Y  CHORDS 

PUMP  WELL  X  COORQJ 
PUMP  wfll  y  coords 


152484.10 
221 430  *60 

158526*87 

223333.98 


X 

111 

0 

z 

f— 4 

date 

time 

depth 

minotes 

delta 

DELTa-SQd • 

DELTA 

delTa-sqd* 

DELTA 

DELTa-SDD 

(1 ) 

(2) 

(3) 

1 

4/  8/75 

17 

1  4 

0 

632.88 

374 

0.00 

0*00 

n«00 

0.00 

0*00 

0.00 

2 

4/  9/75 

12 

8 

0 

636.54 

1508 

0.00 

0*00 

n»oo 

0.00 

0*00 

0.00 

3 

4/10/75 

1  1 

20 

0 

639.33 

29oO 

.22 

.05 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

4 

4/1 ) /75 

1  1 

58 

0 

641*68 

4378 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

5 

4/12/75 

1  2 

34 

0 

643 . 64 

5854 

•  08 

•01 

0  •  00 

0*00 

0*00 

o«oo 

6 

4/14/75 

13 

55 

0 

645.77 

8815 

-.36 

•  14 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

4/15/75 

10 

48 

0 

647*03 

10068 

•  0  A 

•  00 

0  *00 

0  *00 

0*00 

0*00 

8 

4/16/75 

12 

55 

0 

647.52 

11635 

-  •  28 

•  08 

0  *00 

0  *00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

9 

4/1 7/75 

57 

0 

648.20 

12897 

-.35 

•13 

0*00 

u  •  00 

0*00 

0*00 

1  0 

4/]8/75 

1  1 

21 

0 

649.15 

14421 

-•  1  1 

•01 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

1 1 

4/ 1 9/75 

10 

50 

0 

650*21 

15830 

•36 

•  13 

0*00 

0*00 

0*U0 

0*00 

1  ? 

4/?n/75 

]  2 

33 

0 

650*89 

17373 

•  45 

•20 

0*00 

0  *00 

0*00 

0  ‘00 

1  3 

4/21 / 75 

1  6 

31 

0 

651 *57 

19051 

0*00 

0*00 

•50 

•25 

0*00 

0»00 

1  4 

4/??/ 7 5 

10 

42 

0 

651 *97 

20142 

0*00 

0  •  no 

•17 

•03 

0*00 

o»oo 

1  5 

4/?3/75 

1  3 

42 

0 

6  5?  •  6  4 

2176? 

0*00 

0*00 

-•16 

*03 

0*00 

0*00 

1  5 

4/24/75 

1  1 

10 

0 

653.28 

230  50 

0*00 

0*00 

-•27 

•07 

0*00 

0.00 

1  7 

4/25/75 

1  1 

19 

0 

653.99 

24499 

0*00 

0*00 

-•35 

•  12 

0*00 

0*u0 

1  8 

4/?6/75 

1(1 

50 

0 

654.89 

25910 

0*00 

0  •  no 

-•18 

•03 

0*00 

0*00 

1  9 

4/27/75 

19 

59 

0 

655.87 

27899 

0*00 

0  •  no 

-•16 

•02 

0*00 

0*00 

20 

4/28/75 

10 

G 

0 

656*42 

28740 

0*00 

0*00 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

21 

4/?9/75 

10 

0 

0 

657  .  o2 

30130 

0*00 

u*no 

-•  03 

•00 

0*00 

0*00 

2? 

4/30/75 

in 

42 

0 

6  5  7 . 8  0 

31662 

0*00 

0*00 

•  13 

•02 

0*00 

0*00 

23 

5/  3/75 

7 

19 

0 

659.53 

35779 

0*00 

u  •  0  0 

•27 

•  08 

0*00 

0*00 

2  4 

5/  4/75 

9 

53 

0 

659.87 

37373 

0*00 

0*00 

•05 

•  00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  AT  T  =  1 

• 

• 

588. *5 

523.12 

0.00 

SL0=E  OF  LINE: 

standard  deviation: 
coefficient  of  determination: 


14.57 
•  ?7 
.99 


29. 9o 
•23 
.99 


0.00 

0*00 

0.00 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


12063.65 


5890.08 


0.00 


COEFFICIENT  of  storage 

T-ZERO  (DAYS) ! 
S; 


.58 

5 . 26E-0  5 


2.88 

1 .27E-04 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT^ 


DATE/TIME  pump  UN: 

OFF: 


5/  5/75  0  S  30 

5/20/75  10:  0 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  RATE  (oAL/MIN) j 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)! 


659.87 
56  7  •  0  0 
6335*45 


OS-8 


LOWE 


# 


fJlFER 


RECOVERY  PUMPING  GS"l9 


CORE  HOLE  X  COORD!  152484*10 
CORE  HOLE  Y  COORD!  221430*60 


PUMP  wfLl  X  COORD!  158526*67 
PUMP  WELL  Y  COORD!  223333*(’IB 


I  NDrX 

DATE 

time 

DEPTH 

MINUTES 

Delta 

oflta-sqd* 

Delta 

DELTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD 

<1> 

(?) 

(3) 

1 

5/  5/75 

B 

28 

0 

658.91 

478 

0*00 

0  «00 

0»00 

0*00 

o«uo 

0*00 

? 

5/  5/75 

13 

20 

0 

657.93 

770 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/  6/75 

11 

38 

0 

655*57 

2 1  0  5 

-*  03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

5/  6/75 

16 

20 

0 

655*o3 

2390 

•oi 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

5 

5/11/75 

1  1 

25 

0 

648.81 

9295 

•05 

•  no 

o  •  on 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

5/12/75 

111 

58 

0 

648*  1  1 

1  0  7  0  8 

•00 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

5/13/75 

1  1 

50 

0 

647.53 

12200 

•  (|2 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

5/14/75 

1  1 

5 

0 

647*02 

10595 

•Ul 

•00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

5/15/75 

1  n 

45 

0 

646.51 

15015 

"•1)4 

•  no 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

1  0 

5/16/75 

1  0 

31 

0 

646.  13 

16441 

"•00 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

5/17/75 

1  n 

30 

0 

645.73 

17880 

"•  02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

1  2 

5/18/75 

l? 

58 

0 

645.37 

19468 

•02 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

5/19/75 

l  n 

35 

0 

645.Q3 

20765 

"  •  03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T= 1 : 

o90  *87 

0*00 

0*00 

SLOPE  OF  LINE; 

-10.61 

0*00 

0*00 

STANDARD  deviation; 

«  0  2 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

1.00 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPO/FT): 

-16593.68 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  STuRAGE 

T-ZERO  (DAYS) ! 

.58 

0*00 

0*00 

S : 

-7 , 1 9E-05 

0. 

0. 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


141 


m 


DATE/TIME  PUMP  UN; 

OF  F : 


5/20/75  1  0  !  0 

5/26/75  6 ; 55 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  645.03 
PRODUCTION  RATE  ( GAl/MI N) :  667.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  :  6335*45 


GS-9 


LOWER 


DRAWDOWN  pumping  gs- 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 

PUMP  WFLL 
PUMP  WELL 


PER 

19 

x  coord: 

152484.10 

Y 

COORD: 

221430.60 

X 

coord: 

158526.87 

Y 

coord: 

223333*98 

I  NDE* 

DATE 

TIME 

OEPTrl 

minutes 

DELTA 

1 

5/20/75 

14: 15 

0 

645.25 

255 

0*00 

? 

5/21/75 

17:55 

0 

649.74 

1915 

.40 

3 

5/22/75 

10!55 

0 

651 .73 

2935 

-.39 

4 

5/23/75 

9(30 

0 

654.31 

4290 

-.28 

5 

5/24/75 

10*11 

0 

656.39 

5771 

-•13 

6 

5/25/75 

14:46 

0 

658.60 

7486 

•39 

DELTa-SUD* 

<1> 

delta 

DELTa-SQD. 

<2> 

DELTA 

DELTa-SOD 

<3) 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0*00 

0.00 

•  16 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

•15 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

*  08 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  15 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

intercept  at  T  =  1  : 

SLO=>E  OF  LINE: 

STANDARD  UEvIaTION: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


oO 0  •  1 4 

0 

0 

• 

0 

0.00 

14.99 

0  *00 

0.00 

•33 

0*00 

0*00 

.99 

0.00 

0.00 

11748.02 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS)  : 
S : 


.69 

6.  O3E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0. 


[  RBOSP  PROGRESS  REPORT^ 


I H  Z 


6:55 
11  :  0 

659.  po 
667.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)?  6335-45 


DATE/TIME  PUMP  ON :  5/26/75 

OFF:  6/  5/75 


static  water  LE^El  (FT): 
PRODUCTION  pate  OjAL/MIN) ; 


6S-8 


RECOVERY  PUMPING  GS"l9 

COKE  HOLE  X  COORD! 
COKE  HOLE  Y  COORD: 

PUMP  WELL  X  COORD! 
PUMP  WELL  Y  COORD: 


152484.10 

221430.60 

158526*87 

223333*98 


inde 

x  date 

1  I  ME 

DEPTH 

1 

5/26/75 

12 

3 

0 

659 . 2o 

? 

5/27/75 

1  1 

10 

0 

656.42 

3 

5/26/75 

15 

r\ 

0 

654.73 

4 

5/29/75 

1  1 

15 

0 

653.94 

5 

5/30/75 

12 

31 

0 

653*45 

6 

5/31/75 

1  0 

3 

0 

652*39 

7 

6/  1/75 

1  n 

38 

0 

652*25 

9 

6/  2/75 

10 

55 

0 

652*05 

9 

6/  4/75 

If. 

55 

0 

651.33 

1  0 

6/  5/75 

9 

40 

0 

651 *25 

INTE 

R c E P T  AT  T  =  1 

• 

SlO»E  of  line: 
standard  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 


minutes 

delta 

DFLTa-SOO 

(1> 

308 

0*00 

0*00 

1695 

-*oo 

*00 

3365 

-.02 

*00 

4580 

-•06 

*00 

6096 

•15 

•02 

7388 

•  06 

•  00 

8863 

-•14 

*02 

10320 

•03 

•00 

13200 

-.09 

•01 

14565 

*  0  7 

•ol 

674. 55 

5.61 

*  0  8 

1.00 

delta 

delTa-sqd. 

<2> 

DELTA 

DELTa-SQD 

(3) 

0*00 

o 

o 

• 

o 

o*oo 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘  00 

0*00 

0*00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

TRANSM1SS1V ITY  (3PD/FT): 


-31373.33 


0*00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERU  (DAYS) S 
S: 


.38 

-8.83E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


1^3 


GS-9 


LOWER 


OAT  E/TlME 


PUMP  UN : 
OFF  : 


2/15/76  13:  o 

3/  9/75  12:30 


STATIC  WATF.H  LEVEL  (FT):  4b9.76 
PROMOTION  RATE  (GAL/MIN)  i  123.00 
DISTANCE  from  PUMPED  WELL  (FT):  6386.14 


DRAWDOWN  pumping  GS 

CORE  HOLE 
CORE  HOLE 

PUMP  WELL 

pump  wfll 


X 

111 

o 

2 

M 

date 

TIMF 

DEPTH 

minutes 

delta 

delta 
(1  ) 

-SOD  * 

1 

2/19/76 

]  4 

41 

0 

492.29 

5861 

.26 

.07 

2 

2/? 1 /75 

1  2 

14 

0 

492.76 

6594 

-.11 

.01 

3 

2/22/75 

11 

25 

0 

492.97 

9985 

-.26 

.07 

4 

2/23/75 

1  1 

50 

0 

493.69 

11450 

*  1  5 

*02 

5 

2/24/75 

1  1 

31 

0 

493.73 

12671 

-*  u7 

*00 

6 

2/26/75 

1  1 

14 

0 

494.03 

14294 

-.01 

*00 

7 

2/26/75 

1  o 

40 

0 

494.23 

15700 

“  *  0  2 

•  0  0 

8 

2/2*/75 

I  6 

25 

0 

494.27 

1  bQ  45 

-  •  03 

-no 

9 

2/28/75 

11 

16 

0 

494.31 

18616 

-*32 

*10 

1  0 

3/  1/75 

1  5 

2 

0 

495  •  03 

2U2B2 

*21 

*  0  A 

1 1 

3/  2/75 

12 

34 

0 

494*94 

21574 

-•02 

•00 

1  2 

3/  3/75 

1  3 

12 

0 

495-24 

23o  5? 

•13 

•02 

1  3 

3/  4/75 

12 

46 

0 

495*33 

24466 

*  09 

•01 

1  4 

3/  5/75 

1  2 

62 

0 

495*40 

25912 

•03 

•  00 

1  5 

3/  6/75 

1  6 

3  0 

0 

495*16 

27570 

-.35 

•12 

1  6 

3/  7/75 

i  4 

21 

0 

495*70 

26881 

*  OB 

•01 

1  7 

3/  6/75 

12 

12 

0 

495*91 

30192 

•  19 

•  04 

1  8 

3/  9/75 

7 

35 

0 

495*84 

31355 

*  04 

•  00 

INTERCEPT  at  T  = i : 

SLO=E  OF  LINE: 
standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


472.54 

5.17 

.17 

.97 


TRANSMISSIVITY  ( GPD/F  T )  5 


6276.74 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) : 
S: 


1 .48 

6 . R3E-05 


•ER 

16 


X  COORD*  155213*00 

Y  COORD*  223771*80 

X  COORD*  155352*57 

Y  COORD*  217387.19 


delta 

DELTa-SQD 

(2) 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n»00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

delta 

DELTa-SQD 

(3) 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  U  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

0*00 


0.00 


0.00 

0. 


0.00 

0. 


m 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


♦ 


w 

GS-9 

lower ' 

IFER 

RECOVERY 

PUMPING  GS 

"16 

oate/tIme  pump  on; 

3/  9/75 

1?:  3o 

CORE 

HOLE 

X  C00R0J 

155213*00 

OP  F  : 

3/24/75 

12*30 

CORE 

HOLE 

Y  COORD5 

223771*80 

STATIC  WATER  LEVEL 

(FT)  : 

495.91 

PUMP 

wELl 

X  COORDS 

155352*57 

PRODUCTION  rate  t  0 A 

i_/M I N )  : 

123.00 

PUMP 

WELL 

r  COORDS 

217387.19 

OI^TANCE  from  pOMPE 

0  WELL  ( F T )  5  6386.14 

inde* 

UATE 

time 

depth 

MINUTES 

DELTA 

delta 

-SOD* 

delta 

DELtA-SQD* 

delta 

DELTa-SQD 

(1) 

(2) 

(3) 

] 

3/10/75 

]  2  S41 

0 

494.78 

1451 

.17 

•  03 

0*00 

0*00 

O'OO 

0.00 

2 

3/1 1 / 75 

115  24 

0 

494.22 

28  1  4 

-.10 

•  01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

*3 

D 

3/12/75 

1  o  :  2  1 

0 

493.87 

M91 

-.28 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

A 

3/1 3/75 

125  19 

0 

493*98 

5749 

-•03 

•00 

0*00 

O'OO 

O'OO 

0*00 

5 

3/ 1 4/ 75 

11  :  0 

0 

493*88 

7110 

”•  ()4 

•00 

0*00 

0*00 

O'OO 

0*00 

6 

3/15/75 

9:35 

0 

493*75 

8465 

-*U9 

•01 

0*00 

0*00 

O'OO 

0*00 

7 

3/16/75 

1 1 : 24 

0 

493*88 

10014 

*  1  1 

•  0  1 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

8 

3/1 7/75 

in:  9 

0 

493.87 

11379 

*  1 6 

*03 

0*00 

O'OO 

O'  UO 

O'OO 

9 

3/18/75 

11  : 1 8 

0 

493.88 

12888 

*22 

•  05 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

in 

3/19/75 

6  !  58 

0 

493*  86 

14068 

•  24 

•  06 

O'  00 

O'OO 

0*00 

O'OO 

1 1 

3/i 9/75 

17:42 

0 

493*45 

1  m-7  1  ? 

-•15 

*02 

O'  00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

l  ? 

3/20/75 

8  : 39 

0 

493.61 

1  56  0  9 

.  (j  4 

•  no 

0  •  00 

0*00 

0  •  UO 

O'OO 

1  3 

3/21/75 

11:34 

0 

493.65 

17224 

*12 

•  ol 

O'OO 

0*00 

O'OO 

0*00 

1  4 

3/22/75 

12:37 

0 

493.33 

18727 

- .  1  6 

*03 

O' 00 

0*00 

O'OO 

O'OO 

1  5 

3/23/75 

13:50 

0 

493*23 

20240 

-  •  23 

•  05 

0*00 

O'OO 

O'OO 

O'OO 

INTERCEPT  at  t  =1  : 

497.78 

0*00 

0*00 

SLOPE  OF  LINE: 

-1.00 

0.00 

0*00 

STANDARD  DEVIATION: 

*16 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

.80 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPO/FT): 

“32328.95 

O 

O 

• 

O 

c 

• 

0 

0 

COEFFICIENT  OF  SluWAGE 

WERO  (DAYS)  ! 

.05 

0.00 

0*00 

S: 

-1.21E-05 

0. 

0* 

RBOSP  PROGRESS  REPORT  ] 


L)aT£/TIME  PUMP  ON: 

OFF: 


1/18/75  13:  0 

2/  3/75  8:30 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  RATE  (G&L/MIN) » 
DISTANCE  FROM  P'JMPEO  WELL  ( F T  )  S 


485.49 

275.00 

7079.89 


oS-9 


lower 


DRAWDOWN  PUMPING  GS-17 


CORE  hole  x  COORD:  155213*  00 
CORE  HOLE  Y  COORD:  223771*60 


PUMP  WELL  X  COORD:  151719*55 
PUMP  WELL  Y  COORD!  229929*76 


INDEX 

DATE 

1  IME 

DEPTH 

l 

1/19/75 

1  8  :  5  0 

0 

486*6^ 

P 

1/21/75 

1  5  :  4  0 

0 

489.03 

3 

1/23/75 

9 : 55 

0 

490.40 

4 

1/25/75 

1  r, :  45 

0 

493  *73 

5 

1/27/75 

]  l  :  1  4 

0 

492*47 

5 

1  /?8/75 

1  f  1 :  3  0 

0 

492*39 

7 

1 /?9/75 

9;3d 

0 

493*59 

9 

1/30/75 

1 2 :  4b 

0 

493*87 

9 

1  /  3  1  /  7  5 

8:45 

0 

494*19 

1  0 

2/  1/75 

lo:37 

0 

494 • 8b 

1  1 

2/  2/75 

in:  5 

0 

495*20 

INTERCEPT  AT  T=1 J 
SLOPE  OF  LINE: 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  determination: 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


COEFFICIENT  OF  storage 

WERu  (Days)  : 
S: 


minutes 

delta 

DFLTa-SQD 

<1 ) 

167  0 

0*00 

0*00 

4480 

» 0  3 

*00 

7015 

-•  09 

•01 

9945 

*(}8 

•01 

12634 

"•OP 

•  00 

14250 

0*00 

o*no 

15638 

0*00 

0*00 

17266 

0*00 

0*00 

18465 

0*00 

0*00 

200  17 

0*00 

0*00 

21425 

0*00 

461*11 
7.84 
*  0  6 

1 .00 

9504.90 

0*00 

1.08 

6.1 4E-0 5 


delta 

DEL  T  A-SQD • 
(2) 

DELTA 

DELTA-SQD 

‘3) 

0*00 

O 

• 

O 

O 

0«o0 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

•  06 

•00 

0  •  00 

0*00 

-•07 

•01 

0*00 

0*00 

•  13 

•02 

0*00 

o«oo 

"•12 

•01 

0  »uo 

0*00 

-•15 

•  02 

0*00 

o«oo 

•  09 

•01 

0*00 

0*00 

•  06 

• 

O 

O 

0*00 

o»oo 

441*97  0*00 

12*27  0.00 

•10  0*00 

.99  0*00 

5914.55  0.00 


2.44  0.00 

8.62E-05  0* 


/*96 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


DATE/TIME  PUMP  UN:  2/  3/75  6:3o 

OHF:  2/16/75  B : 30 


bTATlC  WATER  LEVEl  (FT)  :  495. 28 

PRODUCTION  pate  (GAL/MIN)  j  ?75  •  0 0 

QIS1ANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  7  0  7  9 . B  9 


G8-9 


LOWER 


IFER 


RECOVERY  PUMPING  (73*17 


CORE  HOLE  X  COORD: 
COPE  HOLE  Y  COORD: 


155213*00 
223771 *80 


PUMP  wfll  x  COORD: 
PUMP  WELL  Y  COORD: 


151719*55 

229929.78 


INDEX 

DATE 

1 1  me 

oepth 

minutes 

delta 

DELTa-SOD* 

<1> 

delta 

DELTa-SDD* 

<2> 

DELTA 

DELTA-5QD. 

<3> 

1 

2/ 

3/75 

is:  3 

0 

495.28 

453 

0*00 

0*00 

o*oo 

0*00 

0*00 

o 

• 

o 

o 

2 

2/ 

4/75 

4:25 

0 

493.76 

1435 

0*00 

0*00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

2/ 

5/75 

9’.  4  b 

0 

492.93 

2955 

•  0  0 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

2/ 

5/75 

9:20 

0 

492*05 

4370 

*•00 

•  00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0‘00 

5 

2/ 

7/75 

l  ? :  18 

0 

491*33 

5988 

“  •  U2 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

2/ 

6/75 

n  :  24 

0 

490*94 

7374 

•  08 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

2/ 

9/75 

9:30 

0 

490*43 

6  7  o  0 

-.0  8 

•  01 

n  •  oo 

0*00 

0*00 

0*00 

B 

2/1 0/75 

1 1  :  2 

0 

490*18 

10232 

•  (j3 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T= 1 : 

510*83 

0*00 

0< 

>ou 

SLCPE  of  LINE: 

-5.16 

0*00 

o. 

.00 

STANDARD  DEVIATION: 

.04 

0*00 

0< 

>00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

1.00 

0*00 

o. 

.00 

TRANSMISSIVI  fy 

(GPD/FT)  ! 

-14077.91 

0  *00 

0*00 

COEFFICIENT  OF 

STORAGE 

T-aERO  (DAYS): 

.72 

0.00 

0*00 

S : 

-6.05E-05 

0. 

0. 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


14? 


GS-9  LOWt« 

RECOVERY  PUMP  I NG  GS-18 


DATE/TIME  PUMP  ON:  6/  5/75 

ll:  o 

CORE 

HOLE 

X 

COORD: 

155213.00 

OFF:  8/31/75 

235  59 

CORE 

HOLE 

Y 

cOoRd: 

223771*80 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 

5 1  4 . 1  9 

PUMP 

well 

X 

coord: 

153425*76 

PRODUCTION  RATE  (G&L/MIIM) : 

1 74.00 

PUMP 

WFLL 

Y 

coord: 

229033.32 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) 1  9754.45 

INDE* 

date 

7  I  Me 

depth 

MlNUTfS 

Delta 

DFLTA-SQD* 

<1> 

Delta 

DELTa-sQD. 

(2) 

delta 

DELTa-SUD. 

(3) 

1 

6/  5/75 

2  0 

21 

0 

514.19 

551 

0*0  0 

0*00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0.00 

? 

6/  t->/75 

1  0 

45 

0 

514.07 

1425 

0*00 

0  *00 

0*00 

o*oo 

0*00 

0.00 

3 

6/  7/75 

1  1 

2 

0 

513.54 

2882 

-•  o9 

*01 

0*0  0 

0*00 

0*00 

o«oo 

4 

6/  8/ 75 

14 

32 

0 

513*16 

4532 

•02 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

6/  9/75 

1  1 

1  1 

0 

512.95 

5771 

.07 

*01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

6/10/75 

1  7 

5(» 

0 

512.57 

7610 

-•ou 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

6/1 1/75 

18 

39 

0 

512-42 

9099 

«  0  4 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

6/1 ?/75 

9 

lx 

0 

512-43 

99  ()  4 

•14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

6/ 1 4/75 

1  f) 

20 

0 

511.92 

12920 

- .  0  8 

•  01 

0*00 

0.00 

0.00 

o.oo 

l  n 

6/18/75 

1  n 

38 

0 

511.78 

14378 

-.10 

.01 

n.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

intercept  at  t=j  : 

522.32 

0.00 

0.00 

SL0=C  OF  line: 

-2.51 

0.00 

o.oo 

STANDARD  deviation: 

.  o  8 

0*00 

o.oo 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

•  98 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPQ/FT): 

-18290.93 

o 

o 

• 

o 

o.oo 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS)S 
5 : 


1.20 

-6.93E-05 


0*00 

0. 


0*00 

0. 


[ 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


/V8 


GS-9  LCM6.R 

DRAWDOWN  PUMPING  GS"1  9 


DATE/ TIME  PUMP 

JN: 

4/ 

8/75 

11  S  0 

COKE  HOLE 

X 

COORD! 

155213 

•00 

OFF  : 

5/ 

5/75 

0  : 30 

core  hole 

Y 

COORD ♦ 

223771 

•  80 

STATIC 

wa ter  level. 

(FT) 

: 

495 

,48 

PUMP  WFLL 

X 

coord: 

158526 

.87 

production  hate 

(6AL/MIN) : 

667 

.00 

pump  well 

Y 

C00hd: 

223333 

.98 

DISTANCE  from  pumped  WELL  (FT):  3342 

.67 

INDEX 

DATE 

time 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DELTa-SQD* 

delta 

DElTa-SQD 

• 

DELTA 

DELTa-SQD 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

4/  8/75 

I  7 

4 

0 

496.84 

364 

0.00 

0.00 

0«00 

0.00 

o.oo 

o.oo 

2 

4/  9/75 

12 

28 

0 

5  ()  0 . 5 1 

1528 

•20 

•  04 

n*oo 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

3 

4/1 n/75 

1  1 

38 

0 

502.75 

29 1  6 

”  •  4  3 

.18 

0*00 

o.oo 

0  *  u  0 

0.00 

4 

4/ 1 1 /75 

11 

4  7 

0 

5u5. 10 

4367 

•  14 

•02 

0*00 

0*00 

o 

• 

o 

o 

0  *  0  o 

5 

A/ ) 2/ 75 

12 

28 

0 

5!)  6 . 7 1 

5848 

•  4o 

•  21 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

5 

4/ 1 3/75 

13 

41 

0 

506 • 35 

7361 

-.92 

•85 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

7 

4/14/75 

13 

45 

0 

5u8 • 62 

88  o  5 

*  55 

•  31 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

8 

4/15/75 

l  0 

40 

0 

509-80 

10060 

0*00 

0*00 

•81 

•  66 

0*00 

0*00 

9 

4/16/75 

1  2 

45 

0 

5  0  9  *  4  9 

11625 

0*00 

0*00 

“  •  35 

•  12 

0*00 

0*00 

1  0 

4/17/75 

10 

10 

0 

509.82 

12910 

0*00 

0*00 

”  •  64 

•41 

0*00 

0*00 

1  1 

4/ 1 H/75 

1 1 

8 

0 

510.71 

1  44  o  8 

0*0  0 

0*00 

-•40 

•16 

0*00 

0*00 

1  z 

4/19/75 

1  1 

1  0 

0 

511 .61 

158  50 

0*00 

0*00 

-•  06 

•00 

0‘00 

0*00 

\  3 

4/20/75 

1  2 

47 

0 

512.49 

1  7387 

0*00 

o  •  no 

•27 

•07 

0*00 

0*00 

1  4 

4/21 / 75 

16 

45 

0 

513*13 

19065 

0*00 

0*00 

•37 

•13 

0*00 

0*00 

I  5 

4/22/75 

1  1 

0 

0 

513.52 

20160 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  3Q 

.09 

1  6 

4/23/75 

13 

58 

0 

514.12 

21778 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

“•19 

•  03 

1  7 

4/24/75 

1  1 

30 

0 

514.80 

23070 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

-•32 

•10 

1  9 

4/25/75 

1  1 

5 

0 

515.85 

244  85 

0  «ou 

0*00 

0  *00 

0*00 

“•11 

.01 

1  9 

4/26/75 

If) 

42 

0 

516.74 

259o? 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•01 

•  oo 

20 

4/27/75 

19 

4b 

0 

518.01 

27888 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

•22 

•  05 

21 

4/28/75 

in 

10 

0 

518.46 

28750 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  24 

•  Qb 

2? 

4/29/75 

io 

25 

0 

518.87 

30205 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

“•05 

•  oo 

23 

4/30/75 

10 

54 

0 

519.51 

31674 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

“•08 

•ol 

24 

5/  3/75 

7 

37 

0 

521 *54 

36797 

0*00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

•23 

•  05 

25 

5/  4/75 

1  0 

6 

0 

521 *67 

37386 

0*00 

u*oo 

0*00 

0*00 

-•25 

*  06 

INTERCEPT  at  t  = 

1 : 

467 

.84 

454 

•51 

373 

•  52 

SLOPE 

OF  LINE: 

10 

.20 

13 

•61 

32 

.45 

standard  DEVIATION: 

•  52 

•47 

•21 

COEFFICIENT  OF 

DETERMINATION: 

.96 

.87 

.99 

transmissivity 

(GPq/ft)  : 

17266.07 

12937.32 

5425.65 

COEFFICIENT  of 

ST  ORaGE 

T-2ERO  (DAYS) : 

.36 

.71 

3.98 

S: 

1 .65E-0 4 

2.47E-04 

5.79 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


1*1 


GS-9 


LOW£R 


RECOVERY  PUMPING  G5>- 1 9 


DATE/TINE  RUMP  UN; 

OF  F: 


5/  5/75  0:30 

5/20/75  10:  0 


CORE  HOLE  X  CQOHO:  155213*00 
CORE  HOLE  Y  COORDJ  223771.80 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT): 
PRODUCTION  RATE  (  u  A|_/MII\!)  : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)J 


521  .67 
667.00 
3342*67 


PUMP  WELL  X  COORD!  159526*87 
PUMP  WELL  Y  COORD:  223333 • ^8 


I  ND£* 

date 

time 

DEPTH 

MINUTES 

Delta 

DELT  a-SQD* 
<1> 

DELTA 

delTa-sqd. 

<2> 

DELTA 

DELTA-SQD 

(3) 

1 

5/  5/75 

5 

4  7 

0 

520.68 

497 

0*00 

0*00 

0*00 

G 

• 

o 

o 

0*00 

0.00 

2 

5/  5/75 

13 

55 

0 

520*10 

6o5 

0*00 

0  *00 

0»00 

0»00 

0»00 

o«oo 

3 

5/  6/75 

1  1 

38 

0 

517.93 

210® 

-•ou 

•00 

o»oo 

0*00 

0*00 

o«oo 

4 

5/  6/75 

16 

5 

0 

517*35 

2375 

-•  1  o 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

5 

5/  7/75 

10 

48 

0 

515*95 

3498 

*  06 

•  00 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

o»oo 

6 

5/  8/75 

12 

10 

0 

514*55 

5020 

•12 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

7 

5/1 n/75 

1  2 

1  0 

0 

512*63 

7900 

.  04 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

S 

5/  1  1 /75 

1  1 

45 

0 

511*90 

9315 

-•  03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*  00 

o«oo 

9 

5/12/75 

1  0 

38 

0 

511*39 

1  0bb8 

*02 

*00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0*00 

10 

5/13/75 

1? 

1  1 

0 

510.84 

12221 

.01 

.00 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

1  1 

5/14/ 75 

1  1 

27 

0 

510.46 

13617 

•  0  7 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

1  2 

5/15/75 

1  1 

6 

0 

5  0  9  «  66 

15036 

-•33 

•  11 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

5/1 6/75 

10 

51 

0 

5o9*42 

16461 

-•21 

•  o4 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

1  4 

5/1 7/75 

11 

0 

0 

509-43 

17910 

•  1  4 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

1  5 

5/18/75 

1  3 

25 

0 

509*06 

19495 

•  12 

•  0  1 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  6 

5/19/75 

10 

55 

0 

500*77 

20785 

•09 

•01 

o*oo 

0*00 

o»uo 

o-oo 

INTERCEPT  at  T=15 

548.86 

0*00 

0 

• 

0 

0 

Slope  of  l I n E : 

-9.31 

0*00 

0.00 

STANDARD  deviation: 

*13 

0*00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  DE TERM I N aT I ON : 

1 .  no 

o.oo 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPO/FT): 

-18922.44 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  ( DAYS) : 

.58 

0.00 

0.00 

S : 

-2 • 95E-0  4 

0. 

0. 

RBOSP  PR0GRl5s~REP0RT  | 


ISO 


GS-9 


UR A WDOwN  PUMPING  GS-19 


OATr/TlME  pump  UN: 

OFF: 


5/20/75  1 0  :  0 

5/26/75  6:55 


COPE  HOLE  A  COOKD:  155213*00 
CORE  HOLE  Y  COORD:  223771.80 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  508.77 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) ;  667.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T >  :  33 42*67 


PUMP  WELL  A  COORD:  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORD:  223333*98 


INDe* 

UaTE 

TlME 

DEPTH 

minutes 

Delta 

DEuTa-SOq* 

<1> 

Delta 

0elTa-sqd« 

(2) 

delta 

delta-sod 

<3> 

1 

5/20/75 

14:35 

0 

50 9  •  0  0 

275 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

2 

5/21/75 

18  5  17 

0 

513.68 

1937 

.24 

*  0  6 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

3 

5/22/75 

11  :  1  1 

0 

515.76 

2951 

-.1 1 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

5/23/75 

9:17 

0 

517*68 

4277 

”•34 

•12 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/24/75 

]  0  :  29 

0 

519*66 

5789 

-•11 

•01 

0  *00 

0*00 

0*00 

0  *00 

6 

5/25/75 

15:  lo 

0 

521 *50 

7510 

•32 

•10 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

intercept  at  t=i : 

469.66 

0 

• 

0 

0 

0< 

►  00 

Slope  of  line: 

13.32 

0.00 

0. 

►  00 

STANDARD  deviation: 

.25 

0.00 

0- 

►  00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

.99 

0.00 

0- 

►  00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS): 
S: 


13222.63 


0.00 


0.00 


.60 

2.13E-04 


0.00 

0  . 


0.00 

0  . 


I5"l 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


* 

Rt.CQVfc.RY  PUMPING  G5“l9 


DATE/ TIME  PUMP  ON;  5/26/75 

6:55 

CORE 

HOLE 

X 

cOqRd: 

155213*00 

OFF:  6/  5/75 

]l:  o 

CORE 

HOLE 

Y 

COORDS 

223771*80 

STATIC  rt A T F R  LEVEL  (FT): 

521*83 

PUMP 

WELL 

A 

COORD ! 

158526*87 

PRODUCTION  KATE  ( GAL/MI N)  S 

667  .  n  0 

PUMP 

*ell 

Y 

COORDS 

223333*98 

DISTANCE  FROM  PUMPED  wfLL  (FT)!  3342*67 

INDE* 

DATE 

' 

i  me 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DFLTa-SQD* 

<1> 

DeLTA 

DELtA-SQD. 

( 2> 

DELTA 

DELTa-SOQ 

‘3) 

1 

5/26/75 

12 

25 

0 

521 .83 

330 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

2 

5/26/75 

1  9 

0 

0 

521.01 

725 

-•lb 

•  0  3 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/27/75 

11 

3 11 

0 

519.36 

1715 

•24 

*  06 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

5/?B/ 7 5 

1  5 

20 

0 

517.52 

3385 

-•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/29/75 

1  1 

34 

0 

516.92 

4599 

*  10 

.01 

0*00 

0 .00 

0.00 

0.00 

6 

5/30/75 

12 

5b 

0 

516*29 

6121 

•14 

» 02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

5/31/75 

I  n 

26 

0 

515.56 

7411 

-•  1  4 

*  02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

6/  1/75 

in 

54 

0 

514.98 

8879 

-•29 

» 09 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

6/  2/75 

1 1 

15 

0 

514.94 

10340 

•  03 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

6/  3/75 

11 

29 

0 

514.57 

11794 

-» 04 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

6/  4/75 

11 

15 

0 

514*40 

13220 

*  06 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

6/  6/75 

In 

56 

0 

514.18 

14641 

*  0  8 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T  =  l  : 

536.67 

0.00 

0< 

>00 

slope  of  line; 

-5.42 

0.00 

0. 

.00 

standard  deviation: 

*  1  4 

0*00 

0« 

>00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

1 .  no 

0.00 

0< 

.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

-32494.78 

0.00 

0. 

.00 

COEFFICIENT  of  storage 


T-ZEHO  (DAYS) S 
S : 


.38 

-3.32E-04 


0*00 

0  . 


0*00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT*) 


|S2- 


**'  -* 


• 

. 

■ 

C?s- 1  0 


LOWE! 


lFER 


DRAWDOWN  PUMPING  GS*16 


date/time  PUMP  ON: 

OFF; 


2/15/75  13:  o 

3/  9/75  12:30 


COPE  HOLE  X  COORD* 
CORE  HOLE  Y  COORDS 


162483*60 

221691.80 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  RATE  (GAl/HIN) : 
DISTANCE  FROM  PUMpEJ  WELL  (FT): 


367.  ?S 
123.00 
8329.54 


pump  well  x  coord: 

PUMP  WFLL  Y  COORDJ 


155352.57 

217387.19 


INDpX 

D  A  T£ 

t  i  me 

DEPTH 

MINUTfS 

Delta 

DfLTa-SQD • 
<1> 

delta 

delTa-sqd. 

(2) 

delta 

DELTa-SUD 

(3) 

l 

2/15/75 

1  6 

15: 

0 

367 

28 

195 

o.oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

2 

2/ 1 5/75 

1  0 

1  os 

0 

367 

62 

1270 

•  06 

•  00 

0*00 

0»00 

0«00 

o«oo 

3 

?/ 1 7/75 

16 

4  0 

0 

368 

0  0 

2740 

- .  08 

•  01 

0*  00 

0»  00 

0*00 

0.00 

4 

2/18/75 

1  0 

48 

0 

368 

31 

4188 

“  *  0  5 

•  00 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

5 

2/ 1 9/ 75 

12 

50 

0 

369 

61 

5750 

*  04 

•  00 

n*  oo 

0*00 

0*00 

o»oo 

6 

2/PO/75 

14 

21 

0 

368 

65 

7281 

-•08 

•  01 

0*  00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

2/21/75 

1  0 

48 

0 

368 

95 

8508 

•  11 

•  01 

-•ol 

•  00 

0*00 

0*  oo 

B 

2/22/75 

in 

So 

0 

369 

34 

9950 

0*  OU 

O'  00 

•  05 

•00 

0*00 

0*00 

9 

2/23/75 

1 1 

20 

0 

3b9 

68 

11420 

0*00 

0*00 

•  09 

•01 

0*00 

0*00 

1  0 

2/24/ 75 

1  n 

25 

0 

359 

88 

12805 

0*00 

0*00 

•  05 

•  00 

0*00 

o*oo 

1  1 

2/28/75 

lo 

25 

0 

369 

98 

14245 

0*00 

0*00 

-  •  U  7 

•01 

0*00 

0-00 

1  2 

2/26/75 

9 

55 

0 

370 

23 

15655 

0*00 

0*00 

-•  02 

•  00 

0*00 

o«oo 

1  3 

2/26/75 

]  9 

9 

0 

370 

26 

162Q9 

0*00 

0*00 

-•07 

•00 

0*00 

0*00 

1  4 

2/27/75 

10 

46 

0 

370 

32 

17146 

0-00 

0*00 

-•13 

•  02 

0*00 

o»oo 

)  5 

2/28/75 

l  0 

24 

0 

370 

57 

18564 

0.00 

o.oo 

-  *  0  5 

.00 

o.oo 

o.oo 

1  5 

3/  1/75 

14 

11 

0 

370 

83 

20231 

o.oo 

o«oo 

•  0  3 

.00 

o.oo 

o.oo 

1  7 

3/  2/75 

lo 

30 

0 

370 

86 

21450 

0*00 

0*00 

-•06 

*00 

0  *00 

0  »oO 

1  3 

3/  3/75 

1  1 

57 

0 

37) 

16 

22977 

0*00 

0*00 

•  09 

•01 

0*00 

0*00 

1  9 

3/  4/75 

1  1 

1  2 

0 

371 

34 

24372 

0*00 

0  •  no 

•15 

•  02 

0*00 

0*00 

20 

3/  5/75 

)  0 

47 

0 

371 

29 

25767 

o.oo 

o.oo 

-.02 

.00 

o.oo 

0.00 

21 

3/  6/75 

1 1 

30 

0 

371 

36 

27270 

0*00 

0.00 

- » 0  7 

.01 

0  •  U  0 

o.oo 

2? 

3/  7/75 

11 

36 

0 

371 

52 

28716 

0-00 

U  •  00 

-•  02 

•00 

0»00 

0*00 

23 

3/  8/75 

11 

18 

0 

371 

70 

30138 

0*00 

0*00 

TO  5 

•00 

0  •  uo 

0«00 

2  4 

3/  9/75 

10 

9 

0 

371 

76 

31509 

u»oo 

0  *00 

•02 

•  00 

o 

• 

o 

o 

0*00 

INTERCEPT  at  T  =  1  : 

362.74 

349.75 

0.00 

SLO=E  OF  LINE: 

1.55 

4.89 

0.00 

STANDARD  deviation: 

•07 

•07 

0‘00 

coefficient  of  determination: 

.97 

.99 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPQ/FT)  : 

2 o 921. 41 

6642.6) 

o.oo 

COEFFICIENT  of  STORAGE 

WeHQ  (DAYS): 

.59 

2.68 

0.00 

S: 

5.P9E-05 

7.69E-05 

0* 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


153 


• 

. 

. 

* 

1 

13S  0 
8  5  30 

361.71 
275.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) S  13554.67 


date/time  pump  on:  1/18/75 

OFF:  2/  3/75 

STATIC  WA TFP  LEVEL  (FT) ! 
PRODUCTION  rate  (GAl/MIN); 


GS-lo 


LOWE 


FjIFER 


DRAWDOWN  PUMPING  GS“l7 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 

PUMP  WELL 
PUMP  WELL 


x  cOoRo: 

Y  COORDS 

X  COORDS 

Y  COORDS 


162483. 60 
221691.80 

151719.55 

229929.78 


X 

III 

Q 

n 

DATE 

TIME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

dplta-soo* 

<1> 

delta 

DElTa-SQD- 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQD. 

(3) 

1 

1 /Pn/75 

10*30 

0 

362.88 

2730 

•  30 

•  09 

0*00 

u  .00 

0*00 

0.00 

2 

1/22/75 

12:  5 

0 

364.27 

5705 

-.36 

.13 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

3 

1/26/75 

15:45 

0 

367 . 02 

11685 

•  40 

•  16 

0«00 

0*00 

0*00 

0.00 

4 

1/27/75 

1  4 :  1  7 

0 

366.73 

13037 

-.19 

•  04 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

1 / pH/ 75 

6 :  58 

0 

36  6*  9  0 

14038 

“*23 

•05 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

1/29/75 

1  8  s  2  0 

0 

3  6  7 . 0  7 

16160 

-.45 

•20 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

1 / 3n / 75 

18:  2 

0 

367.44 

17582 

-•31 

•  10 

0*00 

0*00 

0*00 

u  •  0  0 

8 

2/  2/75 

14*30 

0 

369.17 

21690 

*83 

•70 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

intercept  at  t=i ; 

340.61 

0.00 

0.00 

5L0=E  DP  LINE: 

6.39 

0.00 

0.00 

standard  deviation: 

•  43 

0*00 

0*00 

coefficient  of  de termination: 

.95 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

1 1 353.68 

0.00 

o.ou 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZLRO  (DAYS) S 

1.39 

0.00 

0.00 

S : 

2.S7E-05 

0. 

0. 

isi 


RBQSP  PROGRESS  REPORT^ 


DATE/TIME  PUMP  ON:  2/  3/75 
OFF:  2/18/75 


8S30 
8  5  30 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT)!  369.17 
PRODUCTION  RATE  { GAL/MI N)  :  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  *ELL  ( F T  >  :  13554.67 


GG-lo 


LOWE 


ft 


IFER 


RECOVERY  PUMPIN^bS-17 


CORE  HOLE  X  COQRD!  162483*60 
CORE  HOLE  Y  COORD!  221691*80 


PUMP  WELL  X  COORDS  151719*55 
PUMP  WELL  Y  COORD:  229929.78 


INDE* 

DATE 

I  ME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DFLTa-SQd* 

<1* 

delta 

delT  a-sqd • 
(2) 

delta 

DELTA 

<3> 

-SOD. 

1 

2/  7/75 

1  8 

45 

0 

368.75 

615 

0*00 

0*00 

n  *oo 

0*00 

0»00 

0 

.00 

2 

2/  4/75 

8 

36 

0 

369.20 

1446 

0*00 

0*00 

o»oo 

o.oo 

0«00 

0 

.00 

3 

7/  5/75 

19 

4  9 

0 

369.47 

3559 

•10 

•  n  l 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

4 

2/  6/75 

8 

47 

0 

369*07 

4337 

•12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

5 

2/  7/75 

14 

51 

0 

3  6  7  *84 

6141 

-•37 

•  14 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

6 

2/  8/75 

9 

53 

0 

36  7 .74 

7233 

-•11 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

7  • 

2/  9/75 

10 

18 

0 

367.59 

0748 

•  13 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

9 

2/10/75 

9 

45 

0 

367*28 

10155 

*  14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

9 

2/12/75 

1  3 

35 

0 

367*70 

13205 

0*00 

o*  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  0 

2/13/75 

13 

5  0 

0 

36  7  *69 

14720 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  1 

2/1 4/75 

7 

1  5 

0 

367.63 

15765 

o*ou 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  2 

2/15/75 

1  6 

15 

0 

367.28 

17745 

0*00 

u*no 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  3 

2/16/75 

10 

10 

0 

367.62 

18820 

0*00 

0*00 

n  •  oo 

0*00 

0»00 

0 

•  oo 

1  4 

2/17/75 

10 

40 

0 

368*00 

20290 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

INTr RcEPT  AT  T= l : 

386.74 

0.00 

o.oo 

SLO=>E  OF  LINE: 

-4,89 

0.00 

0.00 

standard  deviation: 

•19 

0  *00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.95 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT) : 

-14844.1 9 

0.00 

o.oo 

COEFFICIENT  OF  5T0RaGE 


WERu  (DAYS) 5 
S: 


2.72 

6.59E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0. 


1SS- 


DATE/TIME  PUMP  ON: 

OFF: 


6/  5/75  11*  0 

8/31/75  23:59 


STATIC  W  A  r  E  P  LEVEL  (FT):  391.20 

PRODUCTION  RATE  ( 3AL/MIN)  J  174. nO 

OISTAimCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  7401  .86 


U  S  - 1  o 


LOWER 


RECOVERY  PUMPING  GS-18 


CORE  HOLE  A  COORD:  16?483«60 
CORE  HOLE  Y  COORD:  221691.80 


PUMP  WELl  a  COORD!  163426.76 
PUMP  WELL  Y  COORDS  229q33«32 


< 

UJ 

o 

*— « 

DATE 

time 

DEPTH 

minutes 

delta 

DFLTa-SQ[)* 

( 1 > 

dflta 

DELTA- 

<2> 

SQd* 

delta 

DELTa-SOq 

(3) 

1 

6/  8/75 

L  4 

56 

0 

391  . 

20 

238 

o  •  o  u 

0*00 

0  •  00 

0* 

00 

0*00 

0.00 

2 

6/  5/ 75 

19 

44 

0 

391  • 

02 

524 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

00 

0  •  uO 

o»oo 

3 

6/  6/7 5 

9 

4  2 

0 

390. 

64 

1362 

“•08 

•01 

0  *00 

0* 

00 

0  •  uO 

0*00 

4. 

6/  7/75 

10 

18 

0 

390. 

05 

2838 

-•02 

•  00 

0*00 

0* 

0  0 

0*00 

0*00 

5 

6/  8/75 

13 

49 

0 

389. 

69 

4489 

•03 

•  00 

0*00 

0* 

00 

0«00 

o«oo 

6 

6/  9/ 75 

10 

3  0 

0 

369. 

58 

5730 

•14 

•02 

0*00 

0* 

00 

0*00 

0*00 

7 

6/1 n/75 

9 

50 

0 

3  89. 

26 

7130 

•  04 

•  00 

0*00 

0* 

00 

0*00 

0*00 

3 

6/11/75 

1  P 

5 

0 

389. 

15 

67o5 

•  09 

•ol 

0*00 

0* 

00 

0*00 

0»00 

9 

6/ 1 2/75 

1 1 

17 

0 

368. 

93 

1  U  0  97 

•  00 

•  0  0 

o*oo 

0  • 

00 

0  •  UO 

0*00 

1  0 

6/1 3/75 

)  1 

15 

0 

368. 

77 

11535 

-•  OA 

•  00 

0*00 

0* 

00 

0  •  UO 

0*00 

1  1 

6/14/75 

9 

30 

0 

388. 

66 

12670 

”  •  05 

•  00 

0*00 

0* 

00 

o*uo 

0*00 

1  2 

6/ ) 5/75 

8 

38 

0 

368- 

51 

14258 

-•11 

•01 

0*00 

0  • 

00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  aT  T=] : 

SLOPE  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


transmissivity  (gpd/ft): 


397.19 

0*00 

0»00 

“2.06 

0.00 

0.00 

•  0  7 

0*00 

o»ou 

.99 

0.00 

0.00 

22261.37 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) ! 

s : 


.56 

-b. 76E-05 


0*00 

0. 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


UATE/TIME  PUMP  UN: 

OFF: 


4/  8/75  11:  0 

5/  5/75  0:30 


STATIC  WATER  LEVEl  (FT):  372.66 
PRODUCTION  RATE  (UAL/MIN):  667. f)0 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  4283.98 


bS-lo 


LOWER 


FER 


DRAWDOWN  PUMPING  GS"l9 


CORE  HOLE  X  COORD:  162483*60 

CORE  HOLE  Y  COORD?  221691*80 

PUMP  WELL  x  COORD?  158526*87 

PUMP  WELL  Y  COORD!  223333*98 


INDEX 

date 

time 

DEPTH 

minutes 

delta 

DELTA-SQD* 

<1> 

DELTA 

DElTa-SQD* 

<2> 

delta 

DElTa-SQD 

J 

4/  9/75 

9 

43 

0 

378 

GO 

1363 

.06 

*  0  1 

n*00 

0*00 

0*00 

o 

o 

• 

o 

2 

4/10/75 

10 

33 

0 

330 

57 

2853 

-.23 

» o  5 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

3 

4/11/75 

10 

58 

0 

392 

41 

4318 

”•  0  1 

•  00 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

4/]?/75 

1 1 

5 

0 

383 

83 

5765 

*29 

•  08 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

4/14/75 

8 

5  l 

0 

384 

93 

0511 

”•13 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

4/15/75 

8 

3 

0 

386 

16 

99q3 

0*00 

0*00 

•17 

•03 

0*00 

0*00 

7 

4/ l 6/75 

9 

23 :  0 

336 

89 

11423 

0*00 

0*00 

"•ol 

•  00 

0*  uu 

0*00 

8 

4/1 7/75 

1  2 

49 

0 

387 

57 

130  69 

0*00 

0  *00 

”*17 

•03 

0*00 

0*00 

9 

4/1 8/75 

14 

23 

0 

388 

27 

1  46  ij  3 

0*00 

0*00 

”•18 

•  03 

0*00 

0*00 

1  0 

4/1 9/75 

10 

16 

0 

386 

94 

15798 

0*00 

0*00 

"*00 

•  00 

0*00 

0  •  0  0 

11 

4/?n/ 7b 

13 

48 

0 

389 

64 

17448 

0*00 

0*00 

•07 

•  01 

0*00 

0*  oo 

1  2 

4/21/75 

12 

53 

0 

390 

17 

18833 

0*00 

0*00 

•  12 

•  0  1 

0*00 

o»oo 

•21 

1  3 

4/22/75 

1  0 

10 

0 

390 

70 

20110 

0  *00 

o»on 

0  •  oo 

0*00 

•46 

1  4 

4/24/75 

in 

16 

0 

391 

7  0 

22996 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

”•11 

•ol 

1  5 

4/25/75 

in 

13 

0 

392 

32 

24433 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

”  ♦  2q 

•  q4 

1  6 

4/26/75 

10 

10 

0 

392 

90 

25870 

0*00 

o»no 

0  •  00 

0*00 

-•29 

•  q9 

1  7 

4/27/75 

18 

35 

0 

393 

92 

27815 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

”•12 

•  o  1 

1  8 

4/28/75 

9 

4  0 

0 

394 

38 

28720 

0*00 

0*00 

0  *00 

0-00 

”  •  04 

•  oo 

1  9 

4/29/75 

9 

54 

0 

394 

95 

30174 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

"  •  0  5 

•00 

2(> 

5/  1/75 

l  0 

6 

0 

396 

IS 

33066 

0*00 

0*00 

n  *oo 

0*00 

•08 

•  ol 

21 

5/  3/75 

9 

47 

0 

397 

23 

35927 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

•  19 

•  04 

2? 

5/  4/75 

9 

33 

0 

397 

58 

37353 

0*00 

o  •  no 

0*00 

0*00 

•08 

u 

•ol 

INTERCEPT  aT  T=j : 

SlO°E  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


349.79 
8  •  Q7 
•  1  8 
.99 


327.95 
14.53 
•  12 
*99 


274*06 

27.00 

•20 

.99 


transmissivity  (gpo/ft) : 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-^tHO  (DAYS) ? 
S: 


19622.19 


12122.41 


6522.71 


•  ?5 

7 • 8  7  F  —  g  ^ 


•  83 

1  •  6  5 1.  ”  0  4 


3.12 

3.32E-04 
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IS- ? 


■ 


DATE/TIME 


PUMP  UN; 
OFF: 


5/  5/75  0 ; 30 

5/20/75  10;  0 


b T A  f I C  to  A 1  ER  LEVEL  (FT)  : 
PRODUCTION  HATE  (GAl/MIN): 

U I  ST ANCE  FRuM  PUMPED  *ELL  ( F T )  : 


397.53 
657.00 
4 263  »  9o 


GS-ld 


lower 


RECUVtRY  PUMPING  GS 


COH£  HOLE 
CORE  HOLE 

PUMP  'WELL 
PUMP  WFLL 


INDE* 

date 

time 

DEPTH 

1 

5/  6/75 

1  1 

5 

0 

395. 

44 

2 

5/  6/75 

1  5 

59 

0 

394. 

53 

3 

5/  6/75 

9 

55 

0 

39?. 

61 

4 

5/  7/75 

3 

13 

0 

391  • 

05 

5 

5/  8/?5 

10 

0 

0 

389. 

92 

6 

5/  <-/75 

7 

45 

0 

369  * 

30 

7 

5/ 10/75 

10 

55 

0 

388. 

37 

8 

5/1 1/75 

1  0 

3  b 

0 

388. 

15 

9 

5/12/75 

10 

3 

0 

387  . 

39 

1  0 

5/13/75 

1 1 

22 

0 

336* 

9  0 

1  1 

5/14/75 

1  0 

33 

0 

336. 

56 

1  2 

5/15/75 

10 

i  0 

0 

386. 

31 

1  3 

5/16/75 

1  0 

0 

0 

385. 

91 

1  4 

5/1 7/75 

1  0 

5 

0 

385. 

6b 

1  5 

5/18/75 

12 

24 

0 

385. 

45 

1  5 

5/19/75 

10 

1  0 

0 

385. 

19 

INTERCEPT  AT  T=i 

• 

• 

SLO=>E  OF  LINE: 

STANDARD  DF  v  I  aTIO.N! 
COEFFICIENT  of  DE TERMINATION! 


MINUTeS 

delta 

delta 

<1> 

-SQD 

635 

-.38 

.14 

929 

“«  15 

•  02 

E'O  0  5 

•  23 

•  0  5 

3343 

•  20 

•04 

4890 

•21 

•05 

6195 

•  3U 

•  0  9 

7825 

•  0  7 

•01 

9245 

•3b 

•12 

1U653 

•02 

•00 

12172 

-•07 

•01 

13563 

“  •  0  9 

•01 

14990 

"»  0  4 

•  00 

16410 

-.17 

.  0  3 

1  7855 

-.18 

.03 

1*434 

-.12 

•1)2 

20  740 

-•19 

415.15 
-6  •  9(j 
•20 
1.00 

•04 

TRANbMlSSlV I T Y  (GP D/FT): 


-25631.08 


COEFFICIENT  OF  STuRaGE 

.25 

1 .02F-04 


I -ZERO  (OAYS): 
S: 


19 

X  COORD:  162483*60 

Y  COORD*.  221691  .  dU 

X  COORD!  158526.87 

Y  COORD:  223333.98 


Delta 

DELTa-SGiD 

(2) 

o*oo 

0*00 

o«oo 

0*00 

o»oo 

0*00 

• 

O 

O 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n  •  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0*00 

0*00 

0 

• 

0 

0.00 

0*00 

0.00 

0.00 

DELTA 

DELTA-SGiD 

(3) 

0*00 

0.00 

0‘00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*  oO 

0*00 

o»uo 

0*00 

o*uo 

0  •  OQ 

0*00 

0«00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»U0 

0  *00 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

o.uo 

0 .00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

0. 


0.00 

0. 
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15*8 


• 

. 

9 

OS-lo 

LOWER 

drawdown 

PUMPING  GS“l9 

OaTE/TIME  &UMP  UN : 

5/20/75 

10 :  0 

CORE 

HOLE  X  COORD! 

162483*60 

OFF: 

5/26/7S 

6:5b 

CORE 

HOLE  Y  COORD: 

221691  .80 

STATIC  WATER  Ltv£L 

(FT)  : 

385.1  9 

PUMP 

well  x  coord: 

158526*87 

production  rate  (gal/min): 

8  6 7 .DO 

pump 

well  Y  coord: 

223333*98 

D I S  r  hNCE.  FRuM  PUMPED  WELL  (FT):  4283*96 


< 

III 

Q 

z 

M 

DATE 

T  I  Me 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

UFLTa-SQO* 

{1> 

delta 

DEL  Ta-SQD • 

(2) 

DELTA 

delTa-sqd. 

<3) 

1 

5  /  2  o  /  7  5 

12i5o: 

0 

385.53 

l?n 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0*00 

0*00 

2 

5/21/75 

9:51: 

0 

389.80 

1431 

*01 

*  no 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/22/75 

10: l 6 : 

0 

393.51 

2896 

*13 

•  <)2 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

5/23/75 

12:  9 : 

0 

395.3b 

4449 

-•21 

•  04 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/24/75 

9 : 45 ; 

0 

395.73 

5745 

-*14 

•  0  2 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

5/25/75 

14:24; 

0 

398.42 

7484 

*21 

•  q4 

0*00 

u*oo 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  Tel: 

352.73 

0 .  on 

0 

• 

0 

0 

slope  of  line: 

11.74 

0*00 

0.00 

standard  deviation: 

•  1  6 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DE TERM! NAT  ION : 

1 .  no 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPO/Fn: 

14994. 5y 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  Or  STuRAGE 

WERO  (DAYS)  : 

.40 

0.00 

0*00 

S ; 

9.89E-05 

0 . 

0 . 

/S'0! 
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• 

* 

■ 

• 

■ 

■ 

. 

A 


DATE/ TIME  PUMP  ON: 

OFF: 


5/26/75  6 S 55 

6/  5/75  11:  0 


OS-lo  LOWER 
drawdown  pumping  gs-  i  9 

CORE  HOLE  x  COORD:  162483*60 
CORE  HOLE  Y  COORDS  221691.80 


Ifer 


ST  A  1  I C  WATER  LEVEL  (FT):  398 .Si 
PRODUCTION  RATE  (G4L/MIN) :  bb7.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) :  4?83*9a 


PUMP  WELL  a  COORD:  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORD:  223333*98 


INDEX 

date 

time 

DEPTH 

1 

5/?b/75 

1  0  :  52 

0 

398.53 

? 

5/P6/75 

18 

40 

0 

396.90 

3 

5/27/ 75 

in 

45 

0 

395*04 

4 

5/28/75 

9 

3  0 

0 

393*70 

8 

5/29/75 

1  0 

25 

0 

392.89 

b 

5/30/75 

1  1) 

55 

0 

39? • 53 

7 

5/31/75 

9 

3b 

0 

392*21 

S 

6/  1/75 

10 

13 

0 

391*97 

9 

6/  2/75 

S 

47 

0 

391.61 

1  0 

6/  3/75 

10 

41 

0 

391 .46 

1  1 

6/  4/75 

1  o 

24 

0 

391 *39 

1  2 

6/  5/75 

9 

15 

0 

391 .31 

INTERCEPT  at  T=1 

• 

• 

SLOPE 

OF  LINE: 

STANDARD  DEVIATIONS 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


minutes 

delta 

delTa-sqd 

(1> 

237 

-.05 

•  no 

70S 

•  32 

•10 

1670 

•  ()4 

•  00 

5035 

“•21 

•  n4 

4530 

-•29 

•  0  8 

boon 

-•13 

•02 

7361 

-«  08 

•01 

8838 

•02 

•  00 

10192 

-  •  Ob 

•01 

11746 

•  03 

•  00 

15169 

•17 

•03 

14540 

•27 

•07 

408.60 

4.22 

•  1  7 

.99 

delta 

DELTa-SQD* 

<  2> 

DELTA 

DELTa-SQD 

(3) 

0*00 

o.oo 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*  oo 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n  •  oo 

0«00 

0  •  00 

0  •  o0 

0*00 

0*00 

0*00 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

0 

• 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  •  0  0 

0*00 

0*00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPQ/FT): 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS): 
S: 


4175A. PO 


.  1  7 


-1 . 1 5F-0  4 


0.00 


0.00 

0. 


0.00 


o.oo 

o. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


IGO 


s 

■ 

63-1.  1 


UPPER'! 


UlFER 


UP&WDOwN  PUMPING  GS-12 


UaTE/TlME  PUMP  ON: 

Or  F  : 


4/  2/75  1 0  S  45 

4/13/75  3:45 


CORE  HOLE  X  COORD!  151019*50 
CORE  HOLE  Y  COORD:  215731.70 


bTATlC  WATER  LEVEL  (FT)  : 
production  RATE  (GAL/MIN): 
distance  from  pumped  well  (ftjj 


457.93 
54.30 
4680 •  ?3 


PUMP  WFLl  X  COORD!  155416*40 
PUMP  WELL  Y  CUORO:  217335*40 


INqE* 

DATE 

1  I  ME 

DEPTH 

MINUTES 

delta  DFLTa-SGd* 

delta  DELTA 

-SQq  • 

DELTA 

DELTa-SQd* 

id 

(2) 

(3) 

1 

4/  2/75 

11  :  2 

0 

467.83 

17 

0 .00 

o«no 

o«oo 

0 

.00 

0*00 

0.00 

z 

4/  2/75 

11:32 

0 

468.12 

47 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

o«uo 

o»oo 

3 

4/  2/75 

12:  l (i 

0 

468*56 

65 

0*  0O 

U  •  00 

0*00 

0 

•  00 

0*00 

0*00 

4 

4/  2/75 

12:39 

0 

468*88 

114 

•  6b 

.43 

n*00 

0 

•00 

o«oo 

0*00 

5 

4/  2/75 

13:11 

0 

469.27 

146 

•  13 

•  02 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0*00 

5 

4/  2/75 

13:42 

0 

469*66 

177 

-•19 

•  04 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0*00 

7 

4/  2/75 

l  4  :  j  5 

0 

470*29 

2  30 

-.53 

•  ?8 

0*00 

0 

•00 

0*00 

o«  00 

B 

4/  2/75 

17:38 

0 

472-13 

413 

-*86 

•  74 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0*00 

9 

4/  2/75 

2  3  : 5  o 

0 

476.17 

735 

•  80 

*63 

o*oo 

0 

•00 

0*00 

0‘00 

1  0 

4/  3/75 

3 : 53 

0 

476.49 

1028 

0*00 

0*00 

•  13 

•02 

0  *00 

0*00 

1 1 

4/  3/75 

8 : 17 

0 

477-82 

1292 

0*00 

0*00 

•  00 

•00 

0*00 

0*00 

1  2 

4/  3/75 

12:21 

0 

473.89 

15  36 

0  •  OU 

0*00 

-•03 

•00 

0»00 

0*00 

1  3 

4/  3/75 

15:52 

0 

479.58 

1747 

0*00 

0*00 

-  •  06 

•00 

0*00 

0*00 

1  4 

4/  3/75 

22  :  6 

0 

480*92 

2123 

0*00 

0-00 

-•07 

•00 

0*00 

0*00 

1  5 

4/  4/75 

7 : 36 

0 

482*45 

2690 

0  -OU 

0*00 

-•04 

•00 

0*00 

0*00 

1  S 

4/  4/75 

16!  30 

0 

483.83 

3345 

0-00 

0*00 

-•05 

•00 

0*00 

0*00 

1  7 

4/  5/75 

9:21 

0 

485.40 

4236 

0*00 

0*00 

•01 

•00 

o  *oo 

o»oo 

1  8 

4/  5/75 

19 :  1 

0 

486*25 

4756 

0-00 

0  *00 

•12 

•01 

0*00 

o«oo 

1  9 

4/  6/75 

5:i9 

0 

487.25 

5614 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

•01 

•  oo 

?0  ' 

4/  6/75 

1  9 :  1 

0 

487.82 

6256 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

•  0  8 

•ol 

21 

4/  7/75 

6:i2 

0 

403.14 

7047 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

-•14 

•q2 

?? 

4/  7/75 

i  S  :  3  4 

0 

488.59 

7669 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

—  •  U  8 

•ol 

23 

4/  8/75 

8:2o 

0 

489  *  12 

8495 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

-•02 

•  oo 

24 

4/  8/75 

1  9  !45 

0 

489.54 

9180 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

•05 

•  00 

25 

4/  9/75 

9:34 

0 

490*00 

1  0009 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

•11 

•  ol 

26 

4/  9/75 

19:32 

0 

490  *  17 

1  0  6  0  7 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

•02 

•  oo 

27 

4/1 0/75 

R :  23 

0 

490*54 

11378 

0*00 

0*00 

0  *00 

0 

•00 

•07 

•  00 

29 

4/1 0/75 

18:49 

0 

490.75 

1  2  0  04 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

•03 

•  00 

29 

4/1 1 / 75 

9:51 

0 

491.09 

1  l9q6 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

•  04 

.  uo 

30 

4/1 1 /75 

18:49 

0 

491.18 

1  3444 

0*00 

o*no 

0*00 

0 

•00 

-  •  0  5 

.  00 

31 

4/12/75 

9:57 

0 

491 .42 

1435? 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

-•1 1 

•  ol 

3? 

4/] 2/75 

l  8 :  bo 

0 

491.56 

14885 

0 . 00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

-•14 

•  0  2 

33 

4/1 3/75 

7 :  53 

0 

491-78 

1  5668 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

-•15 

•  0  2 

34 

4/13/75 

5  : 39 

0 

492.22 

13714 

0*00 

0*00 

o»oo 

0 

•  00 

•  27 

•  q8 

intercept  AT  T  = 

1  : 

450.66 

432*1 5 

447.81 

slo=e 

OF  LINE: 

8.54 

14.68 

10.52 

STamDaKo  deviation: 

•60 

•07 

•  1 1 

COEFFICIENT  UF 

determination: 

.94 

1*00 

.99 

j  RBCSP  PROGRESS  REPORT 

rRA  ISmISSIvITY 

(gpd/ft ) : 

1988.65 

1156.36 

1613.98 

I  G\ 


COE "F  IC  1 


F  STORAGE 


WF.RO  (DAYS!  ! 
S: 


•  Ob 

1.23E-06 


' 


. 


♦ 

~ 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


IG2. 


8S  45 
8  S  45 

492.1 9 
64.30 

DISTANCE  FKOM  PUMPED  WELL  (FT):  4880  .?3 


DATf/TIME  PUMP  ON:  4/13/75 
OFF:  4/17/75 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT); 
PRODUCTION  RATE  (OAL/MIN) ; 


OS-11 


UPPER  ; 


y 


FER 


RECOVERY  PUMPING  GS"l2 


CORE  MOLE  X  COOROS  151019.50 
CORE  HOLE  Y  COORU!  215731.70 


PUMP  WELL  X  COORDS  155416*40 
PUMP  WELL  Y  COORD!  217335*40 


■< 

ul 

0 

2 

M 

date 

time 

DEPTH 

minutes 

delta 

QELTa-SUD • 
(1> 

delta 

delTa-sqd* 

«2) 

DELTA 

DELTa-SUD 

<3) 

1 

4/1 3/75 

8 

47 

0 

492.19 

2 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

2 

4/13/75 

8 

50 

0 

492.18 

5 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

4/ l 3/75 

8 

52 

0 

492.17 

7 

0*00 

((  •  0  0 

0  *00 

0*00 

0«00 

0  •  u  0 

4 

4/13/75 

8 

55 

0 

492*16 

10 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

5 

4/ 1 3/75 

9 

10 

0 

492.15 

28 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

4/13/75 

9 

1  2 

0 

492  •  1  l 

27 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

4/13/75 

9 

14 

0 

492*09 

29 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

8 

4/13/75 

9 

18 

0 

492*06 

33 

“•45 

•20 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

4/13/75 

9 

21 

0 

492. 03 

36 

-.30 

•  1  4 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

1  0 

4/1.3/75 

9 

2a 

0 

492*01 

43 

-•20 

•  0  4 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

4/13/75 

9 

34 

0 

492*01 

49 

-•  05 

•  00 

0*00 

0*00 

0‘00 

o»oo 

1  2 

4/13/75 

9 

44 

0 

491 .94 

59 

•  0  9 

•01 

0  »00 

0*00 

0*00 

0  •  u  0 

1  3 

4/1 J/75 

9 

54 

0 

491.85 

69 

•17 

•  03 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

1  4 

4/13/75 

1  O 

5 

0 

491.68 

80 

*  17 

•  0  3 

0*00 

0*00 

0-00 

0*00 

1  5 

4/13/75 

]  n 

15 

0 

491*61 

90 

•23 

•  05 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  6 

4/1.3/75 

10 

25 

0 

491 .52 

100 

•26 

•  07 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  7 

4/1 3/75 

1 0 

35 

0 

491  .4.J 

1  10 

•  25 

•  06 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  8 

4/13/75 

1  n 

45 

0 

491*24 

120 

•19 

•03 

0  •  00 

0‘00 

0*00 

0*00 

1  9 

4/ 1 3/75 

1 1 

0 

0 

491*20 

135 

•28 

•  08 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

20 

4/1 3/75 

1 1 

1  5 

0 

491  *  0 8 

150 

•  28 

•  08 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

21 

4/13/75 

1 1 

23 

0 

490*98 

158 

•  24 

•  ()6 

0*00 

0*00 

o»  uo 

0«  00 

22 

4/13/75 

14 

15 

0 

488.84 

330 

"1  •  07 

1  •  1  5 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

23 

4/ 13/75 

18 

6 

0 

467.  1  1 

561 

0*00 

0*00 

•19 

•  04 

0*00 

o*  00 

24 

4/13/75 

1  8 

1  5 

0 

486  •  0 8 

570 

0  *00 

0  *00 

-•76 

•57 

0‘U0 

0*00 

25 

4/l 3/75 

23 

54 

0 

434.85 

9  0  9 

0*00 

0*00 

•42 

•  18 

0*00 

0*00 

26 

4/14/75 

7 

32 

0 

48?. 74 

13&7 

0*00 

0*00 

•41 

•17 

0  •  ou 

0*00 

27 

4/14/75 

1  2 

41 

0 

46 1 *58 

1676 

0*00 

0*00 

•  30 

•  o9 

0*00 

0  *00 

28 

4/14/75 

18 

7 

0 

480*40 

20  0? 

0*00 

0*00 

•03 

•  00 

0*00 

0*00 

?9 

4/ 1 4/75 

23 

56 

0 

479.35 

2351 

0*00 

0  •  00 

-•19 

•  04 

0*00 

0  »oo 

30 

4/15/75 

6 

55 

0 

478.28 

2770 

0*00 

0*00 

-•41 

•17 

0*00 

o«oo 

INTERCEPT  at  t=i : 

SL03E  of  line: 

standard  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DE TERMINATION: 


496.45 

519.5? 

0.00 

-2.59 

- 1 1  *  86 

0.00 

.37 

.39 

0.00 

•78 

•9b 

0*00 

TRANSMISSIVITY  IGPD/Fj): 


-6542. n3 


-1431.35 


0.00 


coefficient  OF  oToRaOL 


T-Zf.RO  (DAYS) : 

S: 


»  0  3 

-2.72E-06 


.14 

-2.74E-06 
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0.00 

0  *  1 6  3 


' 


'  • 


. 

DATE/TIME  PUMP  UN;  3/25/75  9:25 
OFF:  4/  1/75  15:15 

STATIC  WATER  LEVEL  (FD!  700.?7 
PRODUCTION  RATE  (  G  A  L  /  M I N )  ;  259.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  wt'LL  <  FT )  !  10767*30 


INDEX 

DATE 

time 

DEPTH 

MINOTeS 

1 

3/25/75 

11  : 1 3  : 

0 

700*27 

lb8 

*> 

/ 

3/P6/75 

8:45: 

0 

700.22 

1460 

3 

3/77/ 75 

9 :  6 : 

0 

700*69 

2921 

4 

3/P8/75 

9 :  3b : 

0 

701 *13 

4393 

5 

3/29/75 

3:24: 

0 

701*21 

b759 

6 

3/30/75 

3:26: 

0 

701*29 

7201 

7 

3/31/75 

3:2b: 

0 

701*21 

B643 

intercept  AT  T*1  5 
SLOPE  OF  LINE: 

standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  uE TERMINATIONS 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

7-2ERO  (DAYS) : 
S: 


US-ii  LOW£Ff^^^jlFER 

DRAWDOWN  PUMPING  CE  705A 

COHE  HOLE  X  COORD:  151019.50 

CORE  HOLE  Y  COORDS  215731*70 

PUMP  WELL  X  COORDS  158619*60 

ROMP  WFLc  Y  COORD!  223358*84 


Delta 

DFLTa-SOD* 

<1> 

Drl-TA 

delTa-sqd 

(2) 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

-*07 

•  00 

0*00 

0*00 

-  •  0  2 

•  00 

0*00 

0*00 

•17 

•03 

0  ‘00 

0*00 

•  0  9 

•  ni 

n  •  00 

0*00 

•  0  1 

•  00 

0*00 

0*00 

”•17 

•  0  3 

0*00 

0*00 

695.8? 

0*00 

1.41 

0*00 

*1  1 

0*00 

.92 

0 

0 

• 

0 

4846^.1 5 

0.00 

.98  0*00 

1.23E-0A  0. 


DELTA 

DELTA-SOD 

(3) 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»U0 

0*00 

0*u0 

0*00 

0*00 

J.00 

0*00 

0*00 


0.00 


0*00 

0. 
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* 


* 

Gb-l  1 


LOwfc&l 


ulFER 


jRAWDUWN  PUMPING  GS'lb 


date/ time;  pump  unj 
OF  F : 


2/15/75  135  0 

3/  P/75  12:30 


COKE  HOLE  X  COOKQS  151019.50 
COKE  HOLE  Y  COORDS  215731*70 


ST  A 1  1C  WATER  LEVEL  (FT)  ! 
PRODUCTION  RATE  (GAL /MIN) S 
DISTANCE  FROM  pumped  WELL  ( F T )  ; 


697.  n5 
123.00 
4638.55 


PUMP  WELL  X  COORDS  155352*57 
PUMP  WELL  Y  COORD!  217387*1^ 


DE* 

date 

T 1  ME 

depth 

MINUTES 

delta 

DElTA-SGID* 

DELTA 

DElTA-SQD. 

delta 

( 1 ) 

(2) 

1 

2/16/75 

14 

lo  : 

0 

697.05 

70 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

? 

2/1 5/75 

1  4 

5o ; 

0 

697.35 

110 

0  *00 

0*00 

0«00 

0-00 

0*00 

3 

2/15/75 

17 

1 1 

0 

697.20 

251 

.28 

.08 

0*00 

0.00 

0*00 

4 

2/18/75 

1 

18 

0 

697.95 

738 

"  •  06 

•  00 

0  *00 

0*00 

0*00 

5 

2/ 1 6/  15 

7 

3 

0 

698*37 

1093 

-•02 

•  00 

0‘GO 

0*00 

0*00 

5 

2/16/75 

1  4 

25 

0 

698*47 

1525 

-•27 

.07 

0*00 

0*00 

0*  U 0 

7 

2/16/75 

21 

3 

0 

698  *  64 

1923 

-•33 

•  1 1 

0*00 

0*00 

0*00 

8 

2/1 7/75 

9 

40 

0 

699.25 

2680 

-  ■  q5 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

2/ 1 7/75 

1  6 

37 

0 

69-*  *  33 

3097 

-•12 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*  GO 

1  0 

2/ 1 8/ 75 

9 

40 

0 

699.88 

4120 

•  14 

M)2 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

2/18/75 

1  7 

19 

0 

700*06 

4579 

•22 

•05 

0  *00 

0*00 

0*00 

1  2 

2/ 1 9/75 

9 

56 

0 

700.22 

5576 

•  18 

•  0  3 

0*00 

0.00 

O.'JO 

1  3 

2/19/75 

1  5 

53 

0 

700*17 

5933 

•  07 

.00 

0*00 

0.00 

0 

• 

0 

0 

1  4 

2/20/75 

10 

22 

0 

7o  0  » 23 

7042 

-.04 

•00 

0*00 

O'OO 

o*uo 

1  5 

2/21 /75 

9 

7 

0 

7 0 0  » 45 

84  0  7 

-•00 

*00 

-•01 

•  00 

0  «uo 

1  6 

2/2] /75 

15 

3  1 

0 

700.45 

6791 

0  *00 

0  *00 

-•12 

•01 

0*00 

1  7 

2/22/75 

6 

39 

0 

700.89 

9819 

0*00 

0*00 

•05 

•00 

0  *00 

1  S 

2/23/75 

9 

4  0 

0 

701.44 

11320 

0*00 

0  •  00 

•25 

•  06 

0*00 

1  9 

2/23/75 

17 

i 

0 

7ol *37 

11761 

0*00 

0*00 

•  09 

•01 

0»U0 

20 

2/24/75 

9 

15 

0 

7Q1.47 

12675 

0*00 

0*00 

•01 

•00 

o»uo 

21 

2/24/75 

l  7 

9 

0 

7  o 1 *54 

13209 

0  •  0  0 

0*00 

-•02 

•00 

0  •  (JO 

22 

2/25/75 

9 

3  0 

0 

701 *68 

1413ft 

0  •  00 

0*00 

-•05 

•00 

0*00 

23 

2/25/75 

17 

35 

0 

7  o 1 -71 

14675 

0*00 

0*00 

-•11 

•01 

0  •  0  0 

24 

2/26/75 

a 

8 

0 

701.96 

15548 

0*00 

0  *00 

-•00 

•  00 

0*00 

25 

2/26/75 

19 

1  0 

0 

702*01 

16150 

0  •  0  g 

0*00 

-•04 

•  00 

0*00 

26 

2/?7/75 

B 

42 

0 

702*12 

1  7022 

0  •  00 

0*00 

-♦06 

•00 

0*00 

2  7 

2/27/75 

1  9 

53 

0 

702*23 

1  7  b  9  3 

0*00 

0*00 

-•05 

•00 

0*00 

28 

2/28/75 

8 

26 

u 

7  0  2  •  4  1 

16446 

0-00 

o*  00 

•03 

•  00 

0*  GO 

29 

2/28/75 

16 

27 

0 

702.44 

1o927 

0*0  0 

0*00 

-•00 

•  00 

0  •  OU 

3o 

3/  1/75 

9 

25 

0 

7o  2  •  49 

19945 

0*00 

0*00 

-•08 

•01 

0*U0 

31 

3/  2/75 

H 

45 

0 

7o2*b7 

21345 

0*00 

0*00 

-•07 

•  00 

0*00 

32 

3/  3/75 

1  0 

5 

0 

7  0  2 • 94 

22865 

0*00 

0*00 

•  04 

•  00 

0*00 

33 

3/  4/75 

9 

10 

0 

703.15 

2425  n 

0*00 

0  •  00 

•  10 

•01 

o*uo 

3  4  . 

3/  5/75 

8 

5  J 

0 

7  J  3  •  0  8 

2b67  3 

0*00 

o«oo 

-•11 

•  01 

0*00 

3  5 

3/  6/75 

in 

3  u 

0 

7(13.24 

2/210 

0*00 

0*0  0 

-•  09 

.  0  1 

0  •  GO 

36 

3/  7/75 

10 

2 

0 

7  0  3 . 6  6 

28622 

0  •  u  0 

0*00 

•21 

•  04 

0*0  0 

37 

3/  8/75 

l  o 

28 

0 

703.71 

30098 

G  .  OU 

0.00 

•  14 

.02 

0*U0 

38 

3/  9/75 

8 

29 

0 

703.57 

3  i  4  0  9 

o.oo 

0.00 

-.11 

.01 

0*00 

INTERCEPT  AT  T= i : 

SLOPE  OF  LINE: 

standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 


091.37 
2.31 
.  1  7 
.97 


678.37 
5.63 
•10 
•  99 


delTa-sud 

(3) 


0.00 
0.00 
0.00 
0*00 
0*00 
0*  00 
0*00 
0*00 
0*  00 
0*00 
0*00 
o.oo 
0.00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
0*00 
o*  oQ 
0  •  00 
0*00 
0*00 
0  *  0  0 
0*00 
0*00 
0*00 
0  *00 
0  *00 
0*00 
0*00 
0*00 
0  •  00 
0*00 
0.00 
0.00 
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0.00  “  — ~  *  - - — ' 

o.oo 


I  G>5~ 


. 

1  •' 

■ 

' 

■ 


TRAMSmI  (GPO/FT) 


14030.58 


n 


o 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS)  S 

s: 


•  ?0 

3.R7E-05 


o 


f ' 


'.:2 


'fi  ) 


!-M 


45 


52 


W 


5769.95 


0.00 


1.45  0.00 

1.16E-04  0. 


/£6 
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DATE/TIME  pump  UN: 

OFF; 


3/  9/75  12:30 

3/24/75  12:30 


GS-11 


L  0  W  £  m 


JlFER 


RECOVERY  PUMPING  Gb-lb 


CORE  HOLE  X  COORD!  151019.50 
CORE  HOLE  Y  COORD!  215731.70 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT)!  7o3.71 
production  rate  (gal/min) :  123.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)!  4638*55 


PUMP  WELL  X  COORDS  155352*57 
PUMP  WFLl  Y  COORD:  217387.19 


< 

III 

0 

z 

H 

DATE 

time 

DEPTH 

MINUTeS 

delta 

l 

3/10/75 

9 

23 

0 

701*25 

1253 

•  14 

2 

3/1 o/75 

1  6 

16 

0 

700.99 

1666 

.  08 

3 

3/1 1 /75 

8 

51 

0 

700.51 

2661 

-  •  j8 

4 

3/1. 1/75 

17 

4  0 

0 

700-24 

3190 

-.22 

5 

3/12/75 

8 

13 

0 

700*21 

4063 

-  *  0  8 

S 

3/13/75 

9 

3 

0 

700.07 

5553 

*00 

7 

3/14/75 

8 

41 

0 

689.88 

6971 

-•03 

3 

3/15/75 

7 

35 

0 

699-87 

0345 

•  0  9 

9 

3/16/75 

9 

21 

0 

699.77 

9891 

•  1  1 

1  0 

3/17/75 

8 

5 

0 

699*74 

11255 

0*00 

1  1 

3/18/75 

8 

35 

0 

699.89 

12725 

0*00 

1  2 

3/20/75 

13 

36 

0 

699.6b 

1  59o6 

0*00 

1  3 

3/21 /75 

1  0 

0 

0 

699.69 

17130 

0*00 

1  4 

3/22/75 

8 

45 

0 

699.87 

18495 

0*00 

1  5 

3/23/75 

9 

24 

0 

700.20 

1  9974 

0  •  0  u 

1  5 

3/24/75 

8 

37 

0 

700*32 

21367 

0*00 

DFLTa-SQD. 

delta 

DELTa-SQD. 

DELTA 

DELTa-SQD 

<1> 

«2) 

(3) 

.02 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•01 

0*  00 

0*00 

o*uo 

0*00 

•05 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•01 

0 

0 

• 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

•  nl 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*oo 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘U0 

0*00 

INTERCEPT  at  t=i: 

708.12 

0.00 

0.00 

SLOPE  of  LINE: 

-1.6? 

0*00 

0.00 

STANDARD' DEVIATION: 

.  1 1 

0*00 

0*00 

coefficient  of  DETERMINATION: 

.95 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

-20081.62 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-2ERU  (DAYS)  : 

.02 

0.00 

0.00 

5 : 

-6 • O5E-0  6 

0. 

0. 
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13;  o 
BS  30 

689.65 
275.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  < F T )  J  14215-33 


DATE/TIME  pump  UN:  l/ia/75 
OFF:  ?/  3/75 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT) ! 
PRODUCTION  RATE  (GAl/MIN): 


GS-l  l 


LOWER' 


f 


"JIFER 


DRAWDOWN  PUMPING  GS-17 


CORE  HOLE  X  cOORQ:  151019.50 
CORE  HOLE  V  COORD:  215731*70 


PUMP  WFLl  X  COORDS  151719.55 
PUMP  WELL  Y  COORD:  229929.78 


INDEX 

date 

time 

DEPTH 

minutes 

delta 

DFLTa-SQQ. 

<1> 

Delta 

DELTa-SQD* 

‘2) 

DELTA 

DELTa-SQD. 

<3> 

1 

1/20/75 

i  i 

4b 

0 

690.50 

2605 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

o»uo 

o.oo 

2 

1/22/75 

13 

1  1 

0 

691.72 

5771 

0  •  0  0 

0«00 

0  *00 

0‘00 

o*uo 

o«oo 

3 

1/25/75 

17 

31 

0 

693*23 

1 1)351 

•05 

•  oo 

0*00 

0*00 

0*U0 

o»oo 

4 

1 /? 7/75 

16 

35 

0 

694*34 

13175 

•21 

•  o4 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

1/28/75 

8 

52 

0 

694.39 

14152 

“•  ()3 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

1/29/75 

17 

4 

0 

694.63 

16084 

-•29 

•  09 

0*00 

0»  00 

0*00 

0*00 

7 

1 /30/75 

16 

42 

0 

695.02 

1  7502 

-.24 

•  0  6 

n  •  oo 

0  ‘00 

0  •  DO 

0‘00 

S 

2/  1/75 

17 

45 

0 

695.98 

2u  445 

•11 

•01 

0*00 

0*00 

0*U0 

0  •  0  0 

9 

2/  2/75 

15 

54 

0 

696.31 

21774 

•  19 

•03 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  Tall 

656.54 

0.00 

0.00 

slope  of  line: 

9.1  3 

0.00 

o.oo 

standard  ueviation: 

.18 

0.00 

o.oo 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.96 

0*00 

o.oo 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

7955.51 

0.00 

o.oo 

coefficient  OF  storage 


T-ZERU  (DAYS): 
S : 


2.95 

3.49E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0. 


RBOSP 


'pROGRisTBEPORf]  G  g 


' 

# 


m 

GS-11 

lower^ 

K: 

^^JlFER 

» 

hlCOVERY 

PUMPING  GS-17 

DATE/TIME  pump  on: 

OF  F: 

2/  3/75 
2/1 0/75 

8:30 

8 :  o 

CORE 

CORE 

HOLE  X  COORD* 
HOLE  Y  CUOKD! 

151019.50 

215731*70 

STATIC  WATER  lEVEl  (FT)  : 
PRODUCTION  RATE  (GAL/HIN) : 

696.31 

275.00 

PUMP 

PUMP 

well  a  cuoRo: 
wfll  y  coord: 

151719.55 

229929.78 

DISTANCE  FRuM  PUMPEl)  wElL  ( F  T )  *  14215-33 


IN0tA 

date 

1  I  M£ 

DeRTh 

MINUTeS 

Delta 

1 

2/ 

3/  f 5 

17:3b 

0 

696.32 

548 

0*00 

2 

2/ 

4/75 

1  n  :  2  4 

0 

696.90 

1554 

0*0  0 

3 

2/ 

5/75 

16:34 

0 

694.37 

3484 

*10 

4 

2/ 

7/75 

13:43 

0 

695.72 

6073 

-.19 

5 

2/ 

6/75 

l?:2o 

0 

695*51 

7430 

"  •  06 

6 

2/ 

9/75 

115  45 

0 

695*40 

3835 

*  08 

7 

2/10/75 

7  S  33 

0 

695*22 

10028 

*  u9 

idfl  t  a-sqd  • 

Delta 

DelTm-SQD* 

<2> 

delta 

delTa-sud 

(3) 

0*00 

n»oo 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0.00 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•03 

0*00 

0*00 

0»00 

o*oo 

•  ol 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  01 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

•ol 

0*00 

0*00 

0*00 

0*  oO 

INTERCEPT  AT  T=1 : 
bLO^c  OF  lINE: 

STANDARD  DEVIATIONS 

COEFFICIENT  of  determination: 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT) s 


COEFFICIENT  of  storage 


T-ZF.RO  (DAYS)  : 

s: 


709.41 

0.00 

0.00 

-3.57 

0*00 

0.00 

*1 1 

0*00 

0.00 

.96 

0.00 

0.00 

-20343.57 

0*00 

0.00 

in 

tv 

. 

CO 

0.00 

0.00 

-9.A1E-05 

0* 

0* 
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\G°i 


uatf/tIme  pomp  on: 

up  f  : 


6/  5/76  ilJ  0 
8/3 i /7b  2  3:69 


sTmTIC  WATER  Lt-VtL  (FI):  72i).7l 
-PODLJCTION  KATE  (UAL/MlN):  174,00 
DISTANCE  FROM  PuMPtD  weld  (FT):  ibl89.9? 


faS-11 


LOWER 


recovery  pumping  gs-is 


CORE  HOLE  X  COO°0:  151019.50 
CORE  HOLE  Y  COORD:  215731.70 


PUMP  WELL  X  COORD:  lb342b.7b 
PUMP  WELL  Y  COORDl  229033.22 


1NDFX 

DA  I  E 

T  I  me 

DE.PT  m 

1 

6/  b/7b 

8  :  1  '< 

0 

7?0 . btt 

2 

6/  7/75 

8  : 59 

0 

720.9c 

3 

b/  e/?6 

IP:  17 

0 

720.U 

4 

6/  9/ 7b 

R :  6 

0 

719.4b 

5 

6  /  )  l!  /  7  b 

8 :  PP 

0 

719.  7  7 

6 

6/11/76 

9 : 4  f. 

0 

719.63 

7 

6/12/76 

1  ? :  As 

0 

7 1 9 . bt 

8 

6  /  1  3  /  7  b 

9 : 38 

0 

719.4V 

9 

b  /  1  4  /  7  6 

8 : 4? 

0 

719.37 

In 

6/15/76 

9 :  3o 

0 

719.22 

1NTERCEP 

T  AT  T=l 

• 

• 

SLOPE  OF 

LINE  : 

5T  ANDARD 

DEVIATION: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


mxnotes 

UtLTA 

delta 
( l ) 

-500 

127  0 

“  .  08 

.01 

2759 

•  0  2 

.00 

439  7 

.  n8 

.01 

bb4b 

.07 

.01 

7048 

.  f»3 

.00 

8660 

.00 

.00 

10186 

-.02 

.00 

11438 

.03 

.00 

12822 

- .  o2 

.00 

14310 

-.10 

725.02 

-1.37 

.06 

.ya 

.01 

delta 

DELTA-SQD. 

(2) 

delta 

delta-sqd 

(3) 

0.0  0 

0.00 

0.00 

C.00 

O.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

u  .oo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0  0 

0.00 

0.00 

o.oo 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPO/FT): 


-33516.43 


0,00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORaGF 


T - Z E R 0  (DAYS)  : 

s: 


.R7 

-2 . 93E-U6 


0.00 

0  . 


0.00 

0. 


r> 
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I  70 


IfWvO'J  OQVHO 


• 

. 

II  :  u 

0 :  jo 

7  0  2 . 5  3 
667.00 

DISTANCE  FROM  P  u  K  P  t_  L>  WELL  (FT):  lbt.Ba.3c5 


u ATE/TlME  PUMP  UN!  4/  B/75 
OFF:  5 /  b/7o 


pTmTIC  WATER  l t. V l£ L  (FT); 
PRODUCTION  RATE  (UAL/mIN): 


Ub-  1 1 


LOWER 


UHAWDOwN  HUMPING  GS-19 


COPE  HOLE  X  COCHD:  151019.50 

COPE  HOLE  Y  C 0 0 H D :  215731.70 


HUMP  wELl  X  COoPD:  158526.87 
PUMP  WELL  Y  COqHD:  223333.98 


INDEX 

date 

TIME 

DEPTH 

minutes 

delta 

DtLTA-SQD. 

delta  delta-sqd. 

DELTA  DELTA-SQD 

(  1  > 

(2) 

(3) 

l 

4/  9/75 

9 

39 

0 

703.90 

1359 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2 

4/  9/75 

18 

65 

0 

7  0  4 . 4  b 

1915 

0 . 0  0 

0.00 

0 . 00 

u.oo 

0.00 

0.00 

3 

4/1 0/75 

9 

28 

u 

7  0  5 . 4  B 

2788 

•  ?5 

.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4 

4/1  1/76 

9 

66 

0 

706.95 

4255 

-.15 

.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5 

4/12/75 

lu 

3 

0 

708.13 

5  7  u  3 

"  *27 

.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6 

4/1 3/75 

7 

Fq 

u 

709.38 

7019 

.  0  6 

.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7 

4/1 3/75 

8 

47 

0 

7u9  .  Jb 

7067 

.01 

.00 

O.oO 

0.00 

0.00 

0.00 

8 

4/13/75 

10 

lo 

0 

709.39 

7150 

~  .  0  1 

.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9 

4/13/75 

10 

4y 

0 

7(19 .39 

?ieo 

“  .  03 

.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10 

4/1 3/75 

1  4 

2  J 

0 

709.37 

7401 

-.18 

.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1  l 

4/14/75 

7 

3  8 

0 

710.07 

8438 

-  .  0  6 

.00 

u.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

1? 

4/15/75 

0 

3 

0 

710. 77 

9423 

•15 

.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

13 

4/15/75 

7 

4 

0 

711.05 

9844 

.23 

.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14 

4/1 b/75 

8 

4  0 

u 

7 (.8 .44 

11380 

u  .00 

o.uo 

.34 

.11 

0.00 

0.0  0 

15 

4/1 7/75 

12 

n 

0 

7  0  8 . 5  9 

1 3  0  B  U 

0 . 0  0 

0.00 

-.39 

.16 

0.00 

0.00 

16 

4/ 1 8/75 

13 

3  7 

0 

709.01 

14557 

0.00 

0.00 

-.1 0 

.01 

0.00 

0.00 

17 

4/ J  9/75 

9 

1  2 

u 

710.25 

1 5  7  3  B 

0.00 

0.O0 

.  u3 

.00 

0.00 

0.00 

18 

4/21/75 

1  1 

45 

u 

711.4b 

18765 

0.00 

0.00 

.08 

.01 

0.00 

0,00 

19 

4/22/75 

9 

fa 

0 

711.bb 

2004b 

O.no 

0.00 

.  Ob 

.00 

0.00 

0.00 

20 

4/23/75 

10 

5  n 

0 

712.42 

B 1  59  0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-.57 

.33 

21 

4/2a/7b 

9 

2  0 

u 

7  1  3 . 0  b 

2294  0 

0 .00 

0.00 

0.00 

0.00 

-1.06 

1.13 

22 

4/25/75 

9 

17 

0 

715.57 

B4377 

0.00 

o.uo 

0.00 

0.00 

.32 

.10 

2.3 

4/26/75 

8 

3? 

u 

716.95 

257  7  3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

•  6  6 

.43 

24 

4/2  7/75 

lu 

56 

0 

718.00 

2  7  356 

0 .00 

o.uo 

0.00 

0.00 

.60 

,3b 

25 

4/28/75 

8 

8 

0 

71 B . ab 

28628 

0.00 

o.uo 

o.no 

0.00 

.63 

.40 

26 

4/29/75 

0 

3  a 

0 

719.32 

30094 

0.00 

u  .00 

0.00 

0.00 

.34 

.12 

27 

4/30/75 

8 

44 

u 

720.31 

31544 

o.no 

o.ou 

u.oo 

0.00 

.  2  6 

.07 

28 

5/  1/75 

8 

2o 

0 

720 .95 

32960 

0 . 00 

0.00 

0.00 

0.00 

.08 

.01 

29 

5/  2/75 

1  4 

22 

0 

7?l.o9 

54  762 

o.ou 

o.uo 

0.00 

0.00 

-.17 

.  03 

30 

5/  3/75 

8 

25 

0 

722 , 1  £. 

3584  b 

0.00 

o.uo 

0.00 

u.oo 

-.31 

.  lo 

3] 

5/  4/75 

8 

16 

0 

722.4  jl 

37  27  6 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

-.75 

.57 

intercept  at  t=i 

• 

67  0 

.09 

646.94 

527.15 

blopf.  Of 

LINE  : 

10 

.20 

15.08 

42.88 

bT  MNDAKu 

L) E  V  I  A  1  I  ON  i 

.15 

.22 

.55 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION 

• 

* 

.99 

.97 

.97 

TRANSMISSIVITY  (GPU/FT): 

17265.45 

11678.38 

4106.72 

1 RBOSP  PROGRESS  REPORT 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-Zt  P<>  (UmYS)  : 

1  ,U5 

3.37 

8.55 

1  7  1 

■ 

■ 

. 

' 

• 

* 


* 


•s 


S: 


4.76E”t)b 


1 .04E-04 


9.23E-Q5 


n.  jr 

. 

• 

. 

. 


' 

. 

■ 

■ 

■ 

' 

c 

.  *< 

£ 

~ 

o 

* 

-n 

' 
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US-1 1 


LOWER 


ER 


RECOVERY  PUMPING  GS-19 


UATE/TIME  PUMP  on:  5/  5/ 7b 

0  :  JO 

CORE 

HOLt 

X 

COoRD : 

151019.50 

OFF:  5/20/75 

10 :  o 

CORE 

HOLE 

Y 

COoRD : 

215731.70 

STATIC  WATER  LLVt  L  (Ft)  ; 

722  .  b  A 

PuMP 

WELL 

X 

COoRD : 

15852b. 87 

production  RATE  (GAL/MIN): 
DISTANCE  from  PUMPED  wtLL  ( F 

bo7 . 0  0 
r  )  ;  ilibSA.  JF 

PUMP 

WELL 

Y 

COORD : 

223333.58 

INUFX 

date 

T I  ME 

DEPT  h 

minutes 

UtLTA  DELTA-SQD. 

delta 

DELTA-SQD. 

DELTA 

DELTA-SQD 

(D 

(?) 

(3) 

| 

A 

5/  5/75 

9 : 35 

u 

722.Dc 

54  5 

u  .00 

o.uo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2 

5/  5/75 

14:3  0 

o 

722. 5i 

840 

o  .00 

u.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

5/  b/75 

a:?1- 

0 

722.9  7 

1915 

-.18 

.03 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

4 

5/  7/75 

8 :  5b 

0 

721  .  ib 

3386 

4 

.06 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

5 

5/  0/  75 

8 :  5 

u 

720 .be 

4775 

.  2  4 

.06 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

fe 

5/  9/75 

8 : 5  (' 

u 

719.87 

b2b  U 

.31 

.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7 

5/ 1 0/75 

9 : 4  (> 

0 

719.17 

7750 

.  ?5 

.  Ob 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8 

5/1  1/75 

8:  o 

0 

710.15 

9  U  9  0 

-.29 

.  0  8 

o.oo 

U  .00 

u.oo 

0.00 

R 

5/1  c/75 

a :  c> 

0 

7  1  b  .  0  b 

10535 

.09 

.01 

0.0  0 

0.00 

0.00 

0.00 

10 

5/13/75 

9:21 

0 

7 1  7 .  7  0 

i  2  0  5  1 

.12 

.01 

0  .  oo 

0.00 

0.00 

0.00 

)  1 

5/1  a/75 

8 :  4n 

0 

717.37 

1  345  U 

.12 

.  u  1 

0 .00 

0.00 

0.00 

0.00 

1? 

5/15/75 

7:57 

0 

7  lb . 90 

14847 

.  n  1 

.00 

0 . 0  o 

0.00 

0.00 

0.00 

13 

5  /  1  b  /  7  5 

8:13 

u 

7  lb. 54 

1  b30  3 

-.13 

.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14 

5/17/75 

8:?a 

0 

7 1 b . Jb 

17754 

-.05 

.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

15 

5/ie/75 

1  o :  3  9 

u 

7  1  b  .  1  J 

19329 

- .  02 

.00 

u.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

lb 

5/19/75 

8 :  ?  4 

0 

715. 7 4 

2  u  b3  4 

-.22 

.05 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

INTERCEPT  A  7  T  = 

1 : 

746.01 

0.00 

0.00 

JLORF 

OF  LINE: 

-b.9b 

0.00 

o.oo 

standard  deviation: 

.19 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF 

DETERMINATION 

« 

.99 

0.0  0 

0.00 

TRANSMISSIVITY 

(opd/f  r 

• 

t 

-25283.58 

0.00 

o.oo 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-/.ERO  (DAYS)  : 
S : 


1  .5b 

-1  .  (JaE-0^ 


0.00 

0. 


0.00 

0. 
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V 


UATE/TIME  pomp  un : 

up  f  : 


5/20/75  10!  0 

c/28/ 75  0 : 55 


Ob-1  ] 


l_OWt.K 


rEP 


URmwdOWN  PUMPING  05-19 


COPE  HOLE  X  COOPD!  151019.50 
COPE  HOLE  Y  COOPD:  215731.70 


STATIC  WATER  level  (FT)!  715. 3=5 
PRODUCTION  pate  (OAL/MlN) :  8b7.00 
DISTANCE  FROM  PuMPED  wElL  (FT):  10884.35 


PUMP  WELL  X  COqPD :  158525.87 
PUMP  well  Y  COORD:  223333.98 


INDEX  UAlE  TIME 

DtPTh 

MINUTES 

delta  delta-sqd. 

delta 

DELTA-SQD. 

DELTA 

DELTA-SQD. 

(1) 

(2) 

(3> 

}  5  /  2  »<  /  7  5  11:  5: 

<J 

715.8b 

bb 

o  .  o  0  0  .  U  0 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

2  5/22/75  9 : 1 4  : 

0 

717.77 

283*+ 

• ?3  .05 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

3  5/28/78  1  i; :  ]p: 

0 

719.04 

4  338 

-.3?  .11 

0.00 

0.0  0 

0.00 

0.00 

4  5 / 2  A / 7  5  8:1*: 

0 

7  2  U  .  4  z 

5854 

-.18  .03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5  5/25/75  1  3 : 2 J  : 

0 

728.0c 

7403 

.  ? 8  .07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

c 

INTERCEPT  AT  T  =  1  : 

882.83 

0.00 

0.00 

SLOPE  UF  LINE: 

10.11 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

.25 

0.00 

0.00 

o 

COEFFICIENT  OF  Dt TF kM I N A T 1 ON 

• 

.vb 

0.00 

0.00 

c- 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT) 

• 

• 

17411.59 

0.00 

0.00 

> 

COEFFICIENT  OF  STOR/'GE 

1 

T  — Z  t.  p  0 

(dmys)  : 

1.19 

0.0  0 

0.00 

2 

S : 

5.48E-Q5 

0. 

0. 
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« 


•  •  0 

6  S  -  1  1  L  0  w  E  P  i  F  E  H 

KttOvEHY  HUMPING  GS-19 


OATE/TIME  POMP  on:  5/2b/7b  b:55 

COPE 

HOLE 

X 

COoPD: 

151019.50 

off:  o/  b/ i '5  11: 

COPE 

hole 

Y 

COOHD  J 

215731.70 

STATIC  WATFK  LEVEL  (Ft):  722.95 

PUMP 

WELL 

X 

COOHDS 

158526.87 

PRODUCTION  HATE  (GAL/MlN)!  667.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  NOLL  (FT):  i;;bh4.35 

PUMP 

WELL 

Y 

COoPD • 

223333.98 

index 

DATE 

TIME 

depth 

minutes 

uelta 

DELTm-SQD  * 

( 1 ) 

delta 

DELTA-SQD. 

(2) 

DELTA 

DELTA-SQD 

(3) 

1 

5  /  2  o  /  7  5 

9 

17 

0 

722.9b 

1  4  2 

0.00 

0.00 

0 . 0  o 

0.00 

0.00 

0,00 

z 

5  /  2  7  /  7  5 

9 

5 

u 

722.05 

1 5  7  o 

.  o2 

.00 

0 . 00 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

5/?b/75 

12 

45 

0 

7  8  2 . 4  i 

3230 

“  .  n  1 

.00 

0.00 

0 . 0  0 

0.00 

0.00 

4 

5/29/75 

9 

18 

0 

722.19 

446  0 

-.05 

.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

5 

5/30/75 

u 

4  5 

0 

722.10 

593  0 

•  r  2 

.00 

0  .  uo 

0.00 

0.00 

0.00 

6 

5/31/75 

8 

48 

0 

721.99 

7313 

.  o  3 

.  o  0 

0.0  0 

0.00 

0.00 

0.00 

7 

6/  i /75 

8 

3o 

0 

721.65 

8735 

-.01 

.uo 

.07 

.01 

0.00 

0.00 

8 

6/  2/75 

9 

7 

0 

721.4^ 

10  212 

0.00 

0.00 

.07 

.01 

0.00 

0.00 

9 

6/  J/ 75 

6 

5? 

u 

7  2  U .90 

11637 

o  .  0  o 

0.00 

-.22 

.05 

o.oo 

0.00 

10 

6/  4/75 

8 

5o 

0 

72  0  .  /"I 

13075 

0.00 

O.uO 

—  •  1  A 

.02 

0.00 

0.00 

1  J 

6/  5/75 

7 

5c 

0 

720.PJ 

1445  5 

o  .  00 

0  .  u  0 

.21 

.05 

0.00 

0.00 

INTERCEPT  at  T  =  i  : 

727.00 

742.69 

0.00 

SLOPE  OF  line: 

-1.30 

-5.31 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

.03 

,16 

0.00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

.99 

.87 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT) s 

-136.94b. 99 

-33182.26 

0,00 

COEFFICIENT  OF  STuw/lGr 


T-7E.PO  IUmYS)  : 

S : 


.68 

3.14E-04 


3.65 

-3.18E-04 


0.00 

0. 
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GS-12  UPPER 
drawdown  pumping 


DATE/TIME  PUMP  DNS 

off: 


4/  2/75  10545 

4/12/75  8545 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) 5  399.00 
PRODUCTION  RATE  (UAL/MIN) :  54.30 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)!  0-00 


PUMP  WELL 
PUMP  WELL 


INDEX 

DA"!  E 

time 

depth 

MINUTES 

DELTA 

OFLTa-SQd* 

(1) 

1 

4/ 

2/75 

10 

47 

0 

in 

00 

• 

0 

2 

0.00 

0*00 

? 

4/ 

2/75 

10 

48 

0 

4  0  9 . 85 

3 

0.00 

0*00 

3 

4/ 

2/75 

10 

49 

0 

409.85 

4 

0*00 

0*00 

4 

4/ 

2/75 

lo 

5  0 

0 

40  9 • 85 

5 

0  *00 

0‘00 

5 

4/ 

2/75 

10 

51 

0 

409*85 

6 

0*00 

0*00 

6 

4/ 

2/75 

10 

52 

0 

409.85 

7 

0*00 

0*00 

7 

4/ 

2/75 

in 

53 

0 

409.65 

8 

0*00 

0*00 

S 

4/ 

2/75 

10 

54 

0 

410*95 

9 

0*00 

0*00 

9 

4/ 

2/75 

10 

55 

0 

410*95 

10 

0*00 

0*00 

10 

4/ 

2/75 

10 

57 

0 

410.95 

12 

0*00 

0*00 

1  1 

4/ 

2/75 

10 

59 

0 

410*95 

14 

0*00 

0*00 

1  2 

4/ 

2/75 

1 1 

1 

0 

410.95 

16 

0  *00 

0*00 

1  3 

4/ 

2/75 

11 

3 

0 

410*95 

18 

0*00 

0 '00 

1  4 

4/ 

2/75 

1 1 

5 

0 

410*95 

20 

0*00 

0*00 

1  5 

4/ 

2/75 

1 1 

10 

0 

4  0  9  *  85 

25 

0*00 

0*00 

1  b 

4/ 

2/75 

1 1 

27 

0 

4q9  *  85 

4? 

0*00 

0*00 

1  7 

4/ 

2/75 

11 

53 

0 

410.95 

68 

0*00 

0*00 

1  S 

4/ 

2/75 

]  2 

20 

0 

4()9  « 85 

95 

.49 

•24 

1  9 

4/ 

2/75 

1  2 

45 

0 

412.15 

120 

1*60 

2  •  5  7 

2  O 

4/ 

2/75 

14 

0 

0 

412-15 

195 

”•86 

•74 

21 

4/ 

2/75 

IB 

9 

0 

416.75 

444 

“  •  43 

•19 

2? 

4/ 

2/75 

23 

1  2 

0 

419  .  ?5 

747 

-•57 

•33 

23 

4/ 

3/75 

3 

2  0 

0 

421*35 

995 

•  0  6 

•01 

24 

4/ 

3/75 

7 

20 

0 

423.65 

1235 

1«2& 

1  *64 

25 

4/ 

3/75 

12 

30 

0 

421  .35 

1545 

-2-16 

4*65 

26 

4/ 

3/75 

15 

39 

0 

423.65 

1734 

-•44 

•20 

27 

4/ 

3/75 

22 

11 

0 

425.95 

2126 

•62 

•  68 

25 

4/ 

4/75 

7 

55 

0 

425*95 

2710 

-.41 

•17 

29 

4/ 

4/75 

18 

47 

0 

425.95 

336? 

"1*50 

2*25 

30 

4/ 

9/  i'S 

9 

41 

0 

428.25 

4256 

-•4  0 

♦  1  6 

31 

4/ 

5/7  5 

18 

8 

0 

428.25 

4763 

-.97 

.'94 

3? 

4/ 

a/75 

8 

3  0 

0 

429.45 

5625 

-•61 

•37 

33 

4/ 

6/75 

19 

12 

0 

430*55 

6267 

-  •  0  6 

•  00 

34 

4/ 

7/75 

8 

21 

0 

432*95 

f  0  56 

1 .74 

3*03 

35 

4/ 

7/75 

18 

23 

0 

432*95 

76  56 

1*32 

1*75 

36 

4/ 

6/75 

8 

38 

0 

432*95 

8513 

•79 

•62 

37 

V 

6/75 

19 

50 

0 

432*95 

9185 

•  40 

•  16 

36 

4/ 

9/75 

9 

2 

0 

432*95 

9977 

'•02 

•  00 

39 

4/ 

9/75 

19 

15 

0 

432.95 

10590 

*•32 

•10 

4  0 

4/10/75 

9 

13 

0 

432*95 

11428 

”*71 

•  50 

41 

4/1.  n/75 

18 

30 

0 

435*25 

11935 

1  •  35 

1*83 

42 

4/11/75 

9 

7 

0 

434.15 

1266? 

-•  1  1 

•01 

43 

4/1 1/75 

18 

37 

0 

434.15 

1343? 

"  •  33 

•11 

36&.P6 

1 1.66 


intercept  AT  T = 1 
slope  of  line: 


.fer 


12 


coord: 

155416*40 

COORD! 

217335*40 

coord: 

155416*40 

coqrd: 

217335*40 

delta  DELTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD* 

(2) 

(3) 

o».  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *  00 

0*00 

0*00 

0.00 

0  *00 

0*00 

0«00 

0*00 

0  6  0  0 

0*00 

0«00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  »00 

0*00 

0  60  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  60  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  60  0 

0‘00 

0*00 

0*00 

. 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

! 

0  6G0 

0*00 

o»oo 

0*00 

O' 00 

0*00 

0*U0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0  600 

0*00 

0*00 

0*00 

O’OO 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0  ’00 

0  600 

0*00 

0*00 

o«oo 

0  *00 

0  *00 

0*00 

0*00 

1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  60  0 

0«00 

0*00 

0  ‘00 

• 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0  600 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

0  *00 

0  60  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0-00 

0*00 

o«oo 

0  60  0 

0*00 

0*00 

0  «oo 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

n*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0  e  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00  _ _ 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 '00 

°*°°  RBOSP 
0*00  1 

progress  report 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 
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0.00 

0.00 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


' 

' 

- 

standard  r.^^TiON: 
coefficie/^B  DETERMINATIONS 

TRANSMISSIVITY  (GPO/FT): 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

12 

T-ZERO  (DAYS) t 
1*  Ss 


16 
1  P 


.95 

.98 


1453.46 


•  01 
RRR.RR 


22 


0.00 

0.00 


0.00 

0.00 


0*00 


o.oo 


o.oo 

0. 


o.oo 
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QS-12  upper  , 

RECOVERY  PUMPInJ 


*! 

DATE/TIME  pump 

ON:  4/33/75 

8:45 

CORE  HOLE 

OFFS  4/17/75 

8:45 

CORE  HOLE 

static 

WATER  LEVEL  (FT ) : 

435.25 

PUMP  WELL 

production  rate 

((5AL/MINJ  : 

64.30 

PUMP  WELL 

1  - 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (  ft >  s 

0.00 

INDEX 

date 

TIME 

depth 

MINUTES 

DELTA 

OELTa-SQD* 

(1) 

1 

4/13/75 

9547:  0 

420.25 

? 

0-00 

O 

• 

O 

O 

*1 

2 

4/13/ 75 

B:45:5o 

421.45 

1 

0.00 

0.00 

3 

4/13/75 

8:43:  0 

421.45 

3 

0  •  OU 

0*00 

4 

4/1 3/75 

8:49:  0 

421.45 

4 

0*00 

0*00 

) 

5 

4/] 3/75 

8 : 5  u  :  0 

421.45 

5 

0*00 

0*00 

s 

4/1 3/75 

8:51:  0 

421 *45 

6 

0*00 

o»oo 

7 

4/13/75 

8:52:  0 

421.45 

7 

0*00 

0*00 

4  ^ 

3 

4/1 3/75 

8:53:  0 

4?1 *45 

8 

0*00 

0*00 

9 

4/13/75 

8:54:  0 

421.45 

9 

•  11 

•01 

1  0 

4/] 3/75 

8:55:  0 

421*45 

10 

•20 

•  n  4 

1 1 

4/1.3/75 

8 ;  b  7  :  0 

421.45 

12 

•35 

•13 

l  2 

4/1 3/75 

8:59:  0 

421  .45 

14 

•  49 

•  24 

1  3 

4/ l 3/75 

9 !  IS  0 

420*25 

16 

“*60 

•  36 

1  4 

4  /  ]  3  /  7  5 

9  5  3  S  0 

420*25 

18 

”•50 

*25 

1  5 

4/1 3/75 

9 :  5 :  0 

420*25 

20 

”•41 

•17 

1  S 

4/13/75 

9 :  7 :  0 

420  *25 

22 

”•33 

•11 

1  7 

4/13/75 

9  : 1 0  s  0 

420*25 

25 

”•22 

•  0  5 

1  9 

4/13/75 

9  s  1 5 :  0 

420*25 

30 

”  •  0  6 

•  00 

1  9 

4/13/75 

9 ;2o  :  0 

420 *25 

35 

•0? 

•01 

> 

20 

4/ 13/75 

9:25:  0 

420 *25 

40 

•19 

•  04 

21 

4/1 3/75 

9  :  3  0  :  0 

420*25 

45 

•29 

•  n  8 

2? 

4/ 1 3/75 

9:35:  0 

420*25 

50 

•36 

•  14 

23 

4/13/75 

9  :  4  0  :  0 

420*25 

55 

•  46 

•21 

24 

4/1 3/75 

9:45:  0 

420*25 

60 

•54 

•29 

2  5 

4/13/75 

9S 55 s  0 

419*15 

70 

”•43 

•19 

2  6 

4/1 3/75 

10!  5 :  0 

419*15 

80 

”•32 

•  10 

27 

4/13/75 

1  n  s  3  5  :  0 

419.15 

90 

”•22 

•05 

2B 

4/13/75 

J  0 s  2: 50 

4  J  9  .  j  5 

78 

0  *00 

0*00 

29 

4/13/75 

10*35!  0 

419.15 

1  10 

0*00 

0*00 

*-rv>  j 

30 

4/13/75 

1  r> :  45  :  0 

419.15 

120 

0  •  OU 

0*00 

31 

4/13/75 

11 s  5:  0 

417*9  7 

140 

0*00 

0*00 

I  v  J 

32 

4/ 1 3/75 

1  1  s  25  :  0 

417.9  7 

160 

0  •  OU 

0*00 

33 

4/13/75 

14:30:  0 

414.55 

345 

0  *  0  U 

0*00 

34 

4/13/75 

1 8 : ?o  :  0 

412.25 

575 

0*00 

0*00 

3  5 

4/13/75 

23S56:  0 

412-25 

913 

0*00 

0  *00 

36 

4/14/75 

7I44J  0 

4Q&  •  75 

1379 

0*00 

0*00 

37 

4/14/75 

12:35:  0 

407  *  55 

1670 

0*00 

0*00 

39 

4/ 1 4/75 

1 5 : 44 :  0 

4  0  6 • 88 

1859 

0  »oo 

0*00 

39 

4/14/75 

18:22:  0 

406*20 

2017 

0*00 

0*00 

4  0 

4/15/75 

0S20S  0 

405.08 

2375 

0  *00 

0*00 

4  1 

4/15/75 

6:48:  0 

404*63 

2763 

0*00 

0*00 

intercept  AT  1= 

1  s 

423*23 

SLO=>E 

OF  LINES 

- 

1.97 

STANDARD  deviation: 

•36 

COEFFICIENT  OF 

DEI ERMINaTION: 

•  74 

tFER 

X  COORDS  155416»40 

Y  COORDS  217335*40 

X  COORDS  155416*40 

Y  COORDS  217335.40 


delta 

DElTa-SQD. 

delta 

DELTA 

(  2  > 

(3) 

0*00 

0.00 

0*00 

0 

0*00 

0.00 

0.00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0»00 

0 

0  6  0  0 

0*00 

0*00 

0 

0  6  0  0 

0*00 

0*00 

0 

0  600 

0*00 

0*00 

0 

0  60  0 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0 

0*00 

0*00 

0*U0 

0 

0*00 

o»oo 

0*00 

0 

0  60  0 

0 .00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

u  •  00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0  ’00 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0-00 

0*00 

0 

0  »U0 

0*00 

0  *uo 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

o«oo 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0  *00 

0*00 

0*00 

0 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

0 

”•49 

•24 

0‘00 

0 

”•30 

•  09 

0*00 

0 

"•19 

•  04 

0‘00 

0 

1*98 

3*91 

0*00 

0 

•42 

•17 

0‘00 

0 

•  12 

•01 

0*00 

0 

”•05 

•00 

0  •  UO 

0 

”•35 

•  12 

0  •  uo 

0 

”•70 

•  49 

0*00 

0 

-.44 

•19 

0*00 

0 

442-31 

0»00 

"10.82 

0.00 

•73 

0*00 

.97 

0.00 

i ! 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


TRANISMISSI  i 


(6PD/FT)  : 


8595.53 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS): 

S; 


00 

RRRRR 


-1568.8? 


0.00 


.00 

RRRRR 


0.00 
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GS-12 

drawdown 

LOWER  a'"' 

PUMPING 

^ER 

h 

© 

OATE/TIME  PUMP  ON: 

2/15/75 

135  0 

CORE  HOLE 

X  COORDS 

155416.40 

OFF: 

3/  9/75 

1  2  5  30 

CORE  HOLE 

Y  COORDS 

217335.40 

STATIC  WATER  LEVEL 

(FT)  : 

624.73 

PUMP  WELL 

X  COORDS 

155352*57 

PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN):  123.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WElL  ( FT ) X  82‘20 

PUMP  WFLL 

Y  COORDS 

217387*19 

INOE* 

Da  i  e 

T  IM£ 

DEPTH 

MINUTES 

Delta 

DELTA-SQD* 

delta 

delTa-sqd* 

DELTA 

DELTa-SUd. 

<1> 

<2> 

(3) 

1 

2/15/75 

13 

1 

0 

624.73 

1 

.22 

.  0  5 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

2 

?./ 15/75 

13 

2 

0 

625*76 

2 

*  0  3 

*00 

0  TOO 

0*00 

0»00 

0*00 

3 

2/1.5/75 

13 

3: 

0 

626.13 

3 

-.31 

.09 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

4 

2/15/75 

13 

4 

0 

626*69 

4 

'•25 

•  06 

0  *-0  0 

0  *00 

0*00 

0*00 

5 

2/15/75 

13 

s 

0 

627  *42 

5 

*09 

•01 

0  TOO 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

2/15/75 

13 

7 

0 

627*99 

7 

•07 

•  00 

or  oo 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

7 

2/15/75 

13 

10 

0 
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CORE  HOLE  X  COQRQ:  155416.40 
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0 

627 

6  1 

60 

3/17/75 

6 : 20 

0 

627 

r. 

O  ! 

61 

3/18/75 

8:53 

0 

627 

intercept  at  T=1 : 

SLO=>E  of  line: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


transmissivity  (gpvfU: 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS) : 

s : 


1080 

0*00 

0*00 

1186 

0*00 

0*00 

1 660 

0*00 

0*00 

2633 

0*00 

0*00 

3210 

0*00 

0*00 

4079 

0*00 

0*00 

4724 

0*00 

0*00 

5570 

0*00 

0  ‘00 

6165 

o-oc 

0*00 

6937 

0*00 

0*00 

6355 

0*00 

0*00 

9906 

0*00 

0  *00 

11270 

0*00 

0*00 

12743 

0 .00 

0.00 

633, 

.88 

-4 . 

.90 

1 

.32 

1 

•  94 

-6622, 

.37 

.00 

-1 .81E-04 


02 

90 

66 

67 

36 

36 

37 

29 

32 

32 

12 

15 

12 

26 


0*00 

0*00 

•01 

*00 

1 0  *  0  0 

0*00 

-*07 

•  0  0 

0*00 

0*00 

•  04 

•  00 

0*00 

0*00 

•  05 

*  00 

0*00 

0*00 

-*  18 

•  o3 

0*00 

0*00 

-•  08 

*01 

0*00 

0*00 

"*00 

•  00 

0*00 

0*00 

"•01 

•  00 

0*00 

0*00 

*  06 

*  00 

0*00 

0*00 

•11 

•ol 

0*00 

0*00 

"•01 

*  00 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0.00 

0.00 

0.00 

632*99 

631*02 

“1»63 

*04 

1*00 


-.99 

*08 

•95 


-19967*30 


-32750*92 


.00 

-1 • 20E-04 


.00 

7.16E-07 
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GS-12  LOWER  ^^KER 


RECOVERY  PUMP  I  MG  1^^7 


OATE/TlME  PUMP  ON: 

off: 


1/11/75  9:28 

1/16/75  13:  o 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  621.62 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) :  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( fT ) :  13125.74 


INDE* 

date 

time 

DEPTH 

minutes 

1 

1/13/75 

17:  4: 

0 

621.62 

3336 

2 

1/1  A/75 

1 S : S3 ; 

0 

61  8. 5o 

4  70  5 

3 

1/15/75 

16:31 : 

0 

617.32 

6183 

4 

1/16/75 

11 : 43 : 

0 

617.72 

7335 

CORE  HOLE  X  COORD:  155416*40 


CORE 

HOLE 

Y 

coord: 

217335*40 

PUMP 

well 

X 

coord: 

151719*55 

PUMP 

WELL 

Y 

coord: 

229929*78 

delta 

DELTa-SQd* 

(1) 

delta 

DELTa-SQd^ 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQd 

(3) 

.54 

*  29 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

—  .88 

.  77 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

“•20 

*  04 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•54 

•29 

0  *.0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

intercept  AT  T=1  : 

SLOPE  OF  lINE : 

STANDARD  DEVIATION! 
COEFFICIENT  OF  DE TFkMI NaT I  ON : 


transmissivity  (gpd/fT): 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (Days) : 
S: 


661.28 

0*00 

0*00 

-11.41 

0*00 

0*00 

*59 

0*00 

0*00 

.86 

0*00 

0*00 

“6363.33 

0*00 

0*00 

2.08 

0*00 

o 

o 

• 

o 

-2.30E-05 

0* 

0* 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


DATE/TIME  pump  ON;  l/]8/75  ]3S  0 

OFF:  2/  3/75  8:30 


CjS-12  LOWER  '^KER 


DRAWDOWN  PUMPING  3|Pl7 


CORE  HOLE  X  COORD!  155416*40 
CORE  HOLE  Y  COORD:  217335.40 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  619.16 
PRODUCTION  RATE  (U4t_/MIN)S  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  13125*74 


PUMP  WELL  X  COORDS  151719*55 
PUMP  WELL  Y  COORD:  229929*78 


INDEX 

date 

1 1  ME 

DEPTH 

minutes 

delta 

1 

l/?n/75 

12:  4 

0 

619.16 

2824 

- .  04 

2 

1 /??/ 75 

13:2b 

0 

620*71 

5735 

•01 

3 

1 /?5/75 

1 7 :  l  b 

0 

622*11 

1  0336 

•20 

4 

1 /?7/75 

16:25 

0 

622*23 

13165 

"•18 

5 

1/2H/75 

9:32 

U 

622.38 

14192 

0*00 

6 

1  /  2  9  /  7  5 

1  6 :  4o 

0 

623.74 

16060 

0*00 

7 

1/30//5 

1  5  :  5b 

0 

624 .06 

17455 

0*00 

8 

?./  1/75 

17:25 

0 

625*04 

20425 

0*00 

9 

2/  2/75 

15:34 

0 

625.31 

21754 

0*00 

DFLTa-SQD* 

1> 

delta 

del-Ta-sqd* 

<2> 

delta 

DELTa-SQD 

<3> 

o 

o 

• 

0*00 

0.00 

0»00 

o 

o 

• 

o 

•00 

or.  oo 

0*00 

O'OO 

o«oo 

•  04 

0*00 

0«00 

0*00 

o«oo 

•n3 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•25 

•  0  6 

0*00 

0-00 

0*00 

•29 

•  09 

0*00 

0*00 

0*00 

•  08 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

"•13 

•  02 

o*uo 

o»oo 

INTERCEPT  AT  T=i : 

SLOPE  OF  LINE: 

STANDARD  DEVIATION: 
coefficient  of  DETERMINATION: 


TRANSMISSIVITY  (GPO/FT) : 


6q2 . 63 

559.70 

o 

o 

• 

o 

• 

00 

o 

15.16 

0*00 

•  1  4 

•19 

0*00 

*99 

*97 

o.oo 

15123.24 

4790 .18 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-AERO  (DAYS)  ! 
S  J 


1.92 

5.07E-05 


5.81 

4.85E-05 


0.00 

0. 


r 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


DATE/TIME 


p U r,l P  un  : 
OFF: 


2/  3/75 
2/18/75 


8:30 

8:30 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  625.37 
PRODUCTION  RATE  (OAl/MIN):  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  S  13125.74 


GS-12  LOWER  ■  l—HMER 
RECOVERY  PUMPING  Gb^l7 

CORE  HOLE  X  COORD! 
CORE  HOLE  Y  COORD! 

PUMP  WELL  X  coord: 
PUMP  WELL  Y  COORD! 


155416.40 

217335*40 

151719.55 

229929.78 


JD  E  A 

DA  T£ 

TIME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DeLTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD. 

DELTA 

DELTa-SQD 

<1> 

<2> 

(3) 

1 

2/  3/75 

17 

10 

0 

625.37 

520 

•  0  3 

.00 

0*0  0 

0.00 

0.00 

0.00 

2 

2/  4/75 

1  n 

43 :  0 

624.53 

1573 

-•10 

*01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

2/  5/75 

19 

44 

0 

624.18 

3494 

*  06 

*00 

0*00 

0*00 

0*u0 

0*00 

4 

2/  7/78 

13 

26 

0 

623*78 

6056 

•02 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

2/  8/75 

1? 

4 

0 

623-72 

7414 

•09 

•  ol 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

2/  P/75 

1 1 

10 

0 

623*57 

8600 

•  05 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

2/10/75 

8 

10 

0 

623.29 

10060 

-.14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

V 

2/11 /75 

9 

39 

0 

623*46 

11589 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

2/11/75 

9 

40 

0 

623.45 

11590 

0  •  00 

0  *00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

1 0 

2/1 1 /75 

9 

41 

0 

623*46 

11591 

0  •  OU 

0*00 

n*_oo 

0*00 

0*00 

0*00 

11 

2/1 1 /75 

9 

45 

0 

623*47 

11595 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  ? 

2/1 1/75 

9 

46 

30 

624.92 

11597 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

2/1 1/75 

9 

47 

25 

625*76 

11597 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

C*00 

0*00 

1  4 

2/11/75 

9 

48 

0 

626*28 

11598 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  5 

2/11/75 

9 

49 

0 

626.77 

11599 

0.00 

0*00 

0  •  00 

0 .00 

0*00 

0.00 

1  6 

2/1 1 /75 

9 

5  0 

0 

627.17 

116  0  0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1  7 

2/1 1 / 7  5 

9 

51 

0 

627.64 

11601 

0*00 

0-00 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

1  5 

2/11 /75 

9 

52 

0 

6  27  *86 

1 1 6  0  2 

0*00 

0«00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  9 

2/1.  1  /75 

9 

53 

0 

628.10 

11603 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*oo 

0*00 

2n 

2/11 /75 

9 

54 

0 

628.39 

1 1  6  0  4 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

21 

2/11/75 

9 

55 

0 

629*43 

1 1  60  5 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2? 

2/1 1 / 75 

9 

5  7 

0 

628*23 

116Q7 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

23 

2/11/75 

9 

bo 

0 

628-11 

1 1  6  0  8 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

24 

2/1 1 /75 

9 

59 

0 

628  «  q2 

11609 

U  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

25 

2/1 1/75 

10 

0 

0 

628 « 0  2 

11610 

u  •  00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

25 

2/11 /7b 

in 

1 

0 

627.99 

11611 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

27 

2/1 1 / 75 

l  n 

2 

0 

627.99 

1161? 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

28 

2/11/75 

1  n 

3 

0 

6  2  7 .97 

1  1613 

0  •  00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

29 

2/11/75 

10 

4 

0 

627-97 

1  i  6  1  4 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *  uO 

0*00 

3o 

2/1 1 /7b 

1 0 

5 

0 

627.35 

11615 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

31 

2/11/75 

10 

7 

0 

627.95 

11617 

0*00 

0  •  00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

3  2 

2/1 1 /75 

1 0 

9 

0 

b 27 .99 

11619 

0  *00 

0*00 

0*00 

u  •  00 

0*00 

0*00 

33 

2/1 1 /75 

10 

1 1 

0 

628.00 

11621 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3  4 

2/ 1 1/75 

10 

1  3 

0 

62B.03 

11623 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 .00 

3  a 

2/1. 1/75 

10 

15 

0 

b28.()t> 

11625 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3b 

2/1 1 / 7  5 

1  0 

17 

0 

629.10 

11627 

0.00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0»U0 

0*00 

37 

2/11/75 

10 

1  '9 

0 

628.12 

11629 

0  •  OU 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  UO 

0*00 

33 

2/11/75 

1  0 

21 

0 

628.1 7 

11631 

0  *  Ou 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

39 

2/11/75 

1(1 

23 

0 

628*19 

11633 

U  •  OU 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  uO 

0  *00 

4  O 

2/1 1 / 7  5 

if! 

23 

0 

628.18 

1  i635 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

41 

2/1 1 /75 

10 

30 

0 

628  *  3u 

11640 

0*00 

0*00 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

4? 

2/11/75 

i  0 

33 

0 

628 . 3(1 

11645 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0  *00 

43 

2/1 1/75 

10 

37 

0 

628.29 

11647 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

4v 

2/1 1 /75 

1  0 

40 

0 

628.31 

116  5  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

45 

2/11/75 

in 

4b 

0 

628-32 

11655 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

0*00 

0*00 

4  3 

2/1 1 /7b 

1 0 

3d 

0 

628*37 

1166  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  U  0 

0*00 

4  7 

2/1 1/75 

1  n 

53 

0 

628.47 

1 1 6t>5 

0  •  u  u 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

0*00 

Vi, 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


. 

• 

' 

. 

*8 

11 

0 

0 

628.51 

11670 

0*00 

49 

11 

5 

0 

628.56 

11675 

0*00 

5  0 

2/^^5 

il 

10 

0 

628.61 

1x630 

0*00 

51 

2/1 1/75 

1 1 

15 

0 

628.65 

11685 

0*00 

5? 

2/1 1 /75 

11 

20 

0 

628  *67 

11690 

o  •  00 

53 

2/11/75 

n 

25 

0 

628.72 

11695 

0*00 

54 

2/ 1 1 /75 

1 1 

28 

50 

628*79 

11699 

0*00 

55 

2/11/75 

n 

29 

0 

628*85 

11699 

0*00 

56 

2/1 1 /75 

i  i 

3  0 

0 

629.Q2 

1  i  7  0  0 

0*00 

57 

2/11/75 

l  i 

31 

0 

629.12 

11701 

0*00 

55 

?/l 1 /75 

i  i 

32 

0 

689.19 

117o? 

0*00 

59 

2/]  1/75 

i  i 

33 

0 

629.32 

11703  . 

0*00 

2/11/75 

i  i 

34 

0 

629.45 

1 1  7  o  4 

0*00 

61 

2/1 1/75 

i  i 

3b 

0 

629 . 54 

11705 

0*00 

6? 

2/1 1/75 

n 

36 

0 

629*63 

1 1 7  (j  6 

0*00 

63 

2/11/75 

i  i 

37 

0 

629.70 

11707 

0*00 

66 

2/11/75 

i  i 

38 

0 

629.76 

1  1  7  o  « 

0*00 

6  5 

2/1 1/75 

i  i 

39 

0 

629*83 

11709 

0*00 

6b 

2/11/75 

i  i 

40 

0 

629 .9o 

11710 

0*00 

67 

2/1 ]/75 

i  i 

41 

0 

629.94 

11711 

0*00 

655 

2/11 /75 

l  i 

43 

0 

629.98 

11713 

0*00 

69 

2/1 1/75 

i  i 

*5 

0 

630*04 

11715 

0*00 

7  () 

2/1 1 /75 

1 1 

47 

0 

630*08 

11717 

0*00 

7] 

2/11/75 

n 

49 

0 

630*14 

11719 

0*00 

7? 

2/1 1/75 

1 1 

51 

0 

630*21 

11721 

0*00 

73 

2/1 1/75 

li 

53 

0 

630.26 

11723 

0*00 

74 

2/11/75 

l  i 

55 

0 

6  3  0  *  3  0 

11725 

0*00 

75 

2/11/75 

l? 

0 

0 

630.40 

11730 

0*00 

75 

2/11/75 

i? 

5 

0 

630*49 

11735 

0  *00 

77 

2/11/75 

l? 

1  0 

0 

630.57 

11740 

0*00 

78 

2/1  1/75 

j  2 

1  5 

0 

630*60 

11745 

0*00 

7  9 

2/1 1 /7b 

12 

2() 

0 

630.67 

11750 

0*00 

8n 

2/1 1 /75 

1? 

25 

0 

630*72 

11755 

0*00 

81 

2/1 1 /75 

12 

44 

c 

630.92 

11774 

0  •  0  u 

8? 

2/11/75 

18 

bb 

0 

631  -02 

11786 

0*00 

83 

2/11 /75 

13 

5 

0 

631  *06 

11795 

0*00 

84 

2/1  1/75 

13 

25 

0 

630*96 

11815 

0*00 

85 

2/11/75 

1  3 

35 

0 

630*97 

11825 

0*00 

8  5 

2/11/75 

1  3 

52 

0 

631 *05 

11642 

0*00 

87 

2/] 1 / 75 

J  4 

6 

0 

631*09 

11856 

0*00 

86 

2/1 1 / 75 

1  4 

15 

0 

631*15 

11865 

0*00 

89 

2/11/75 

14 

25 

0 

631 *20 

11875 

0*00 

9n 

2/ 1 1/75 

14 

35 

0 

631-22 

11685 

0*00 

9i 

2/1 1 /75 

14 

45 

0 

631*37 

11895 

0*00 

9? 

2/11 / 75 

14 

46 

0 

631.43 

11896 

0*00 

93 

2/1  1 /75 

14 

47 

0 

631 .60 

11897 

0.00 

94 

2/11/75 

1  4 

5  0 

0 

631.84 

1  1900 

0-00 

95 

2/1 ] / 75 

14 

51 

0 

631  *  90 

119ol 

0*00 

96 

2/1  1/75 

1  4 

52 

0 

632.Q5 

119o2 

0*00 

97 

2/1 1/75 

14 

54 

0 

632.22 

1  1 9  o4 

0  •  00 

96 

2/1 1/75 

1  4 

55 

0 

638.39 

1 1 9  (» 5 

0*00 

99 

2/11/75 

14 

57 

0 

632.57 

1  i  9  o  7 

0*00 

1  0  0 

2/1 1 /75 
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*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

6/  6/75 

1? 

5  0 

0 

647.37 

4430 

•  03 

.  00 

0*00 

0*00 

0*00 

c*oo 

4 

6/  9/75 

9 

2ij 

0 

647 . 24 

5660 

•  0  7 

•01 

0*0  0 

0*00 

0*00 

o«oo 

5 

6/ 1 p/75 

6 

<+l 

0 

6  46*  97 

7067 

-•  0  4 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*  00 

0*00 

6 

6/1 1 /75 

9 

3 

0 

646  *84 

85?3 

“  •  04 

*00 

n*oo 

0-00 

0*00 

0*00 

7 

6/1 ?/75 

1  2 

25 

0 

646 • 8  u 

10165 

•05 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

6/13/75 

10 

1 

0 

64  6*  56 

11461 

“•  1  1 

•01 

0*00 

0*00 

0«  00 

0*00 

9 

6  / )  4  /  7  5 

8 

25 

0 

646.63 

128q5 

•  04 

.00 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

1  0 

6/15/75 

9 

5b 

0 

646.53 

14338 

•  u2 

.00 

0.00 

0.00 

0.00 

c.oo 

f 


INTERCEPT  at  t=i : 

653.28 

0.00 

0.00 

SLOPE  OF  LINE! 

“1.63 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION! 

» D  5 

O 

• 

O 

O 

0.00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

.98 

0*00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  l  3RD/FT )  : 

“28186.54 

0 

• 

0 

0 

0 

0 

• 

0 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T -ZERO  (DAYS) ! 

.79 

0.00 

0.00 

0 : 

-3..33E-05 

0. 

0. 

UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


4 ! 
6  : 


CjS-1  2  LOWER  A 
RECOVERY  PUMPING  Cl 


m 


R 


8 

DATE/TIME  PUMP  ON!  5/  5/75  n: 

30 

CORE 

HOLE 

X 

coord: 

155416*40 

! 

0  ! 

OFF:  5/20/75  10: 

0 

CORE 

HOLE 

Y 

COORD: 

217335*40 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT)  : 

652.82 

PUMP 

WELL 

X 

coord: 

158526*87 

2  j 

PRODUCTION  raT E  (GAL/MIN)  ! 

667.00 

PUMP 

WELL 

Y 

coord: 

223333*98 

DISTANCE  from  PUMPED  WELL  (FT): 

6757.07 

6  | 

INDE* 

date 

time 

depth 

minutes 

delta 

DELTa-SQd* 

delta 

DELTa-SQD* 

DELTA 

DELTa-SQD 

Q 

(1) 

(2) 

(3) 

u 

1 

5/  5/75 

10 

10 

0 

652*10 

580 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o ! 

2 

5/  5/75 

1  8 

4 

0 

651.45 

874 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/  6/75 

8 

55 

0 

649.99 

1945 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2  ! 

4 

5/  7/75 

9 

5 

0 

648.69 

3395 

.  13 

•  02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/  8/75 

8 

45 

0 

646.87 

4815 

-.60 

*36 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4  ■ 

6 

5/  9/75 

9 

35 

0 

64  6  *  9  0 

83  0  5 

•27 

•07 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

5/10/75 

Q 

0 

0 

646  *  lb 

7710 

•  16 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

9 

5/11/75 

8 

30 

0 

645  *  6b 

9120 

•18 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

5/12/75 

8 

50 

0 

644.98 

10580 

-  •  q3 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

8  !• 

10 

5/13/75 

in 

14 

0 

644*66 

12104 

•07 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

11 

5/14/75 

9 

20 

0 

644.31 

13490 

•  06 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o  i 

1  ? 

5/15/75 

a 

54 

0 

643*91 

149o4 

~*03 

•00 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

1  3 

5/16/75 

8 

58 

0 

643.57 

16348 

“•  08 

•01 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

2  : 

14 

5/17/75 

9 

4 

0 

643*36 

17794 

-  •  03 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

15 

5/] fl/75 

10 

56 

0 

643.15 

19346 

•  0  2 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4  i 

]  6 

5/19/75 

9 

1 

0 

6  4  2  *  8  () 

20671 

-•12 

•01 

0  *U  0 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T=i: 

673*94 

0*00 

o.oo 

slope  of  line: 

-7.19 

0.00 

0.00 

STANDARD  deviation: 

•20 

0  *00 

0  *00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.99 

o.oo 

o.oo 

TRANSMISSIVITY 

( GPD/FT )  : 

-24493.55 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF 

STORAGE 

T-ZEPO  (DAYS) : 

.60 

0*00 

0*00 

S: 

-9.7CE-05 

0. 

0. 

I 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


l°ll 


J 


es-i2 


LOWER  r 


DRAWDOWN  pumping 


£ER 


iu 


’.2 


date/time  pump  uns  5/20/75  10:  0 

OFF;  5/26/75  6:55 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  642.50 

PRODUCTION  RATE  (UAL/MIN) ;  667.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  6757. 07 


CORE  HOLE  X  COORD!  155416.40 
CORE  HOlE  Y  COORD:  217335*40 


PUMP  WELL  X  COORD:  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORD*.  223333*98 


15  ! 

INDpx 

DATE 

time 

DEPTH 

MI  NUT £S 

Delta 

DeLTa-SQD* 

Delta 

delTa-sqd* 

DELTA 

delTa-sqd 

13  1 

<1> 

(2> 

(3) 

i 

5/20/75 

n 

:  45 : 

0 

642.50 

1  05 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

0.00 

0.00 

T  • 

2 

5/21/75 

8 

:  29 : 

0 

64  7  *38 

1349 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/22/75 

9 

:55  s 

0 

647.59 

2875 

•09 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

22 

4 

5/23/75 

11 

:  3: 

0 

649*58 

4383 

-•11 

•01 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/24/75 

8 

:  3o : 

0 

650  *93 

5670 

-.10 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

24 ; 

6 

5/25/75 

13 

:  o : 

0 

652*52 

7380 

•12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t= 1 : 

606.12 

0.00 

0 

• 

0 

0 

slope  uf  line: 

11.96 

0.00 

0.00 

standard  deviation: 

•  1 1 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

1.00 

0 

• 

0 

0 

0.00 

transmissivity  (gpd/fT): 

14718.89 

0 

0 

• 

0 

0.00 

I 


4 


r 

e 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) : 
S; 


.76 

7.37E-05 


0.00 

0. 


0*00 

0* 


42 ; 

4  rt  ■ 
‘ .  *r 

46 

43 

50 


r,? 


64^ 


_ jjjjgOSP  PROGRESS  REPORT 


H2.  JJ 


university  of  Colorado  computing  center 


DATE/TIME  pump  UN:  5/20/75  0:55 

OFF;  6/  5/75  11:  0 


GS-12  LOWER  r 
RECOVERY  PUMPINGl 


jter 

9 


CORE  hole  x  COORD: 
CORE  HOLE  Y  COORD: 


155416*40 

217335.40 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  653.46 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) :  667.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( FT ) £  6757«o7 


PUMP  WELL  X  COORD?  158526.87 
PUMP  WELL  Y  COORD!  223333*98 


INDE* 

DATE 

TIME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DELTa-SQO. 

delta 

DELTa-SQD* 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQD 

<3> 

1 

5/2A/75 

9 

3b 

0 

653.46 

161 

0*00 

0*00 

o 

o 

• 

o 

0*00 

o 

o 

• 

o 

0*00 

■? 

5/27/75 

9 

45 

0 

651.32 

1610 

*  06 

*  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/28/75 

1? 

55 

0 

650*24 

3240 

”  •  0  4 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

5/29/75 

9 

0 

0 

649.69 

4445 

"*  15 

•02 

0’00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/31/75 

8 

32 

0 

649.24 

7297 

•09 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

S 

6/  1/75 

8 

57 

0 

649  *o2 

8762 

*12 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

6/  2/75 

9 

30 

0 

643.75 

10235 

•07 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

6/  3/75 

9 

8 

0 

648.31 

11653 

“  •  1 9 

•  04 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

6/  4/75 

9 

25 

0 

648.26 

13110 

-•07 

•01 

0»  00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

6/  5/75 

3 

5 

0 

648*30 

14470 

•10 

•01 

0*00 

0  *00 

0*00 

o 

• 

o 

o 

INTERCEPT  at  T= i : 

661.55 

0*00 

o.oo 

SLOPE  OF  LINE: 

—  3.21 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

.11 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

.99 

0*00 

0.00 

transmissivity  (gpd/ft): 

-54868.37 

o 

o 

• 

o 

0.00 

COEFFICIENT  of  storage 

T-ZERO  (DAYS) : 

.23 

0.00 

0.00 

s: 

-8.29E-05 

0. 

0. 

■ 


r 

K 


t 


i 


I 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


1^1  l 


r 


UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


% 


' 

• 

* 


GS-13 


LOWER 


L)RaWOOWN  pumping 


5ER 


date/time  pump  on: 

OFF: 


2/15/75  ns  0 

3/  9/75  12:30 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  548.87 
PRODUCTION  rate  (GAL/MIN):  123.00 
DISTANCE  from  PUMPED  WELL  (FT)»  2437.34 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 

PUMP  WELL 
PUMP  WELL 


x  coord: 

Y  COORD: 

X  COORDJ 

Y  COORD! 


156583*60 

219490*80 

155352*57 

217387*19 


A 


r, 


INDEX 

date 

time 

depth 

minutes 

DELTA 

DELTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

2/15/75 

13 

47: 

0 

549.87 

47 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

•  0 

0.00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

2 

2/15/75 

14 

29: 

0 

549.96 

89 

0*00 

0*00 

o*.  00 

0.00 

0*00 

0.00 

3 

2/15/75 

15 

36: 

0 

549.17 

156 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

4 

2/15/75 

17 

5o  : 

0 

549.90 

290 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

2/16/75 

0 

32: 

0 

550*38 

692 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

"A  J 

6 

2/16/75 

6 

4o : 

0 

550*78 

1060 

•17 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

2/16/75 

1  4 

7: 

0 

550*95 

1507 

•  06 

•00 

oroo 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

2/16/75 

21 

44  s 

0 

550*94 

19&4 

-•17 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

2/17/75 

9 

20: 

0 

551*18 

2660 

— •  i  7 

•  o3 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

10 

2/17/75 

17 

20 : 

0 

551*41 

3140 

-•08 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

2/13/75 

9 

55: 

0 

551*71 

4075 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

0  roo 

0*00 

12 

2/13/75 

16 

39: 

0 

551*79 

4539 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

2/19/75 

9 

5: 

0 

5  5  2  •  0  7 

5525 

•13 

•02 

0  *.0  0 

O'OO 

0*00 

0*00 

1  4 

2/19/75 

16 

43: 

0 

552*08 

5983 

•  07 

•01 

0  *.0  0 

0*00 

0*00 

o»oo 

15 

2/20/75 

11 

22: 

0 

552*09 

7102 

"  •  06 

•00 

or  00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  5 

2/21/75 

9 

55 : 

0 

552*16 

8455 

-•13 

•02 

0  roo 

0*00 

0*00 

0*00 

17 

2/2  1/75 

16 

18 : 

0 

552*31 

8838 

-*oi 

•00 

O' 00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  9 

2/22/75 

9 

43: 

0 

552*58 

9833 

*  17 

•  0  3 

•  11 

•01 

0*00 

0*00 

1  9 

2/23/75 

10 

28: 

0 

553*01 

11368 

0*00 

0*00 

•-20 

•  04 

0*00 

o»oo 

73 

20 

2/23/75 

17 

19: 

0 

552*94 

11779 

0*00 

0*00 

ro5 

•00 

0*00 

0*00 

21 

2/24/75 

9 

35: 

0 

552*91 

12695 

0*00 

0*00 

-*.16 

•03 

0*00 

0*00 

40  , 

22 

2/24/75 

17 

31 : 

0 

553.15 

13231 

0*00 

0*00 

-•02 

•00 

0*00 

0*00 

23 

2/25/75 

3 

52: 

0 

553.34 

14152 

0*00 

0*00 

rol 

•00 

0  ‘00 

o»oo 

4c  . 

24 

2/25/75 

17 

2o: 

0 

553.36 

14660 

0*00 

0*00 

”  •  0  5 

•00 

oroo 

o-oo 

25 

2/26/75 

9 

31 : 

0 

553.54 

15571 

0*00 

0-00 

-•02 

•00 

0*00 

0*00 

44  ' 

25 

2/26/75 

18 

41 : 

0 

553.66 

16181 

0*00 

o.oo 

•01 

.00 

0.00 

0.00 

27 

2/27/75 

9 

4 : 

0 

553.66 

17044 

0.00 

0.00 

-.11 

.01 

0.00 

0.00 

23 

2/27/75 

20 

11 : 

0 

553.98 

17711 

0*00 

0*00 

•.12 

•  01 

0*00 

0.00 

29 

2/23/75 

8 

45: 

0 

554*01 

18465 

0*00 

0*00 

r  u5 

•00 

0*00 

0*00 

48  , 

30 

2/28/75 

16 

45: 

0 

554-09 

18945 

0*00 

0*00 

•  0  7 

•00 

0*00 

0*00 

31 

3/  1/75 

9 

29: 

0 

553*50 

19949 

0*00 

O'OO 

-  •  65 

•42 

o«oo 

0*00 

50  j 

32 

3/  2/75 

9 

31  J 

0 

554.32 

21391 

0*00 

0*00 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

33 

3/  3/75 

10 

45: 

0 

554  .feo 

229o5 

0*00 

0*00 

r  12 

•02 

0  *00 

0*00 

52 

34 

3/  4/75 

9 

55: 

0 

554.71 

24295 

0*00 

0*00 

•  09 

•01 

0‘00 

0*00 

35 

3/  5/75 

9 

42: 

0 

554.71 

25722 

0*00 

0*00 

-ro4 

•00 

0*00 

0*00 

54  | 

36 

3/  6/75 

9 

45 : 

0 

554*80 

27165 

0*00 

0*00 

-•.08 

*01 

0*00 

0*00 

37 

3/  7/75 

10 

43: 

0 

555.13 

26663 

0*00 

0  »00 

r  12 

•01 

0*00 

0*00 

r*  r' 

OO  ' 

39 

3/  8/75 

9 

41 : 

0 

555*27 

30041 

0*00 

0  «00 

*15 

•02 

0*00 

0‘00 

1 

39 

3/  9/75 

9 

10 : 

0 

555*28 

31450 

0*00 

0  *00 

•05 

•00 

0*00 

0*00 

1 

58  i 


if 

< 

1  m 
'  3 

j  £2 
!  ■< 
i  0 

•n 
n 
I  o 

o 

33 

> 

v 

o 

o 

o 

s 

-a 

C 

"H 

i 

o 

o 

m 

Z 

H 

m 

30 


60 

intercept  at  T=1 : 

544.97 

530.54 

0*00 

SLOPE  OF  line: 

1.86 

5.49 

o.oo 

4  62  1 

standard  deviation: 

•  11 

•  17 

0*00 

! 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION? 

.96 

•  96 

0.00 

64  i 
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J) 


TRANSmIS^J^Y  (GPD/FT): 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS) • 

ss 


17415,21 


•  09 
7.58E 


5915.20 


0.00 


1.51 

4.52E-04 


0.00 

0. 


[ 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


GS-13  LOWER 
RECOVERY  PUMP  I N 


ER 

7 


u) 
12  ! 


DATE/TIME  PUMP  ON: 

OFF: 


1/11/75  9 1 28 

1/18/75  13S  0 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) S  547.32 
PRODUCTION  RATE  ( GAL/M  I N )  :  275*00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)S  11516*57 


CORE  HOLE  X  COORD!  156583*60 
CORE  HOLE  Y  COORDS  219490*80 


PUMP  WELL  X  COORDS  151719*55 
PUMP  WELL  Y  COORDS  229929*78 


1 6 

INDex  date 

TIME 

depth 

MINUTeS 

delta  delta 

-SQD  • 

delta 

delTa-sqd* 

DELTA 

DELTA-SQD 

|  f .  5 

<1> 

(2) 

<3> 

1  1/13/75 

16t43: 

0 

547.32 

3315 

*53 

*28 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

)  2j 

2  1/14/75 

15: 14: 

0 

544.31 

4666 

-.83 

•  69 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3  1/15/75 

16: 17: 

0 

543*56 

6169 

“•23 

•  05 

0*-00 

0*00 

0*00 

0*00 

22  ; 

4  1/16/75 

12:  8: 

0 

543*47 

7360 

•53 

•29 

0?00 

0*00 

0*00 

0*00 

*•* 

INTERCEPT  at  t= 

1 : 

586.02 

0*00 

o 

• 

o 

o 

SLOPE  OF  LINES 

-11*14 

0*00 

0*00 

standard  deviation: 

*57 

0*00 

0*00 

23  j 

COEFFICIENT  OF 

DETERMINAT 

ION! 

*87 

0*00 

0*00 

30 

'  2 

transmissivity 

(GPD/FT) s 

-6516.31 

0*00 

0*00 

. 

COEFFICIENT  OF 

STORAGE 

V>  ■">  , 

T-ZERQ 

(DAYS) 5 

2.07 

0*00 

0*00 

SS 

-3. 04E- 

05 

0. 

0. 

38  | 


40  ' 

42 

44 


46 


r  •> 


/ 


52 


j^RBOSP  PROGRESS  REPORT^ 


I  °l  Q>  Jj 


UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


•  • 


■ 

4 

C 


GS-13  LOWER 
drawdown  pumpin 


ER 

7 


10 

12 


DATE/TIME  PUMP  ON?  1/J8/75  13:  0 

OFF:  2/  3/75  8:30 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  545.67 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN):  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( FT ) :  11516-57 


CORE  HOLE  X  COORD)  156583.60 
CORE  HOLE  Y  COORD)  219490.80 


PUMP  WELL  X  COORD)  151719*55 

pump  well  y  coord;  229929.70 


16 

18 

INDe* 

DATE 

TIME 

DEPTH 

minutes 

delta 

DeLTa-SQD* 

<1> 

Delta 

delTa-sqd* 

(2> 

delta 

DELTA-SQD 

<3> 

1 

1/26/75 

12:31 

0 

545.07 

2851 

-.08 

.01 

0*00 

O 

O 

• 

O 

O 

;  • 

O 

O 

0.00 

"  T 

2 

1/22/75 

14!  0 

0 

546.85 

5820 

•  0^ 

•00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

1/25/75 

16:54 

0 

548.47 

10314 

.33 

•  11 

0  *.0  0 

0  »00 

0*00 

0  *00 

22 

4 

1/27/75 

15532 

0 

548.39 

13112 

-•30 

•  0  9 

•01 

•00 

0*00 

o«oo 

5 

1/28/75 

1  0  5  40 

0 

548.65 

14260 

0-00 

0*00 

-•28 

.  0  8 

0*00 

0*00 

9.1 

6 

1/29/75 

15  5  57 

0 

550  -04 

16017 

0*00 

0*00 

•34 

•12 

0*00 

0*00 

7 

1/30/75 

15:21 

0 

550.33 

17421 

0*00 

0*00 

•08 

•01 

0*00 

0‘00 

23  : 

9 

2/  1/75 

17 :  0 

0 

551-20 

20400 

0*00 

0*00 

-•.09 

•01 

0*00 

0*00 

03 

9 

2/  2/75 

1  4  5  50 

0 

551.64 

21710 

0«00 

0*00 

"•06 

•00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  AT  t=i: 

526.66 

486.08 

0.00 

slope  OF  line: 

5.35 

15.13 

0.00 

32 

STANDARD  DEVIATION: 

•  23 

•  19 

0*00 

24  ! 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION) 

.97 

•  98 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

13565,17 

4798.17 

0.00 

a  n 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS)) 

1.92 

5.50 

0.00 

•*  'y 

S) 

5.88E-05 

5.97E-05 

0. 

t 


•  [ 


( 

c 


t 


43 


54 


r 


L 


|~RBOSP  PROGRESS  REPOST 


1  9? 


JJ 


UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


DATE/TlME  PUMP  ON:  2/  3/75 
OFF!  2/10/75 


8:30 

8 :  o 


GS-13  lower 

RECOVERY  PUMPING 


R 


CORE  HOLE  X  COORDS  156583.60 
CORE  HOLE  Y  COORDS  219490^80 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  551.64 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN);  275.00 
DISTmNCE  FROM  PUMPED  WELL  ( FT ) :  11516.57 


PUMP  WELL  X  COORD!  151719.55 

pump  well  y  coord:  229929.73 


1  nde* 

DATE 

TIME 

depth 

minutes 

DELTA 

DELTa-SQD* 

(1) 

OELTa 

DELTA-SQDi 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQD. 

(3) 

1 

2/ 

3/75 

16:42 

0 

551.64 

492 

.04 

.00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

0.00 

0.00 

2 

2/ 

4/75 

11  :  0 

0 

55Q.45 

1590 

-.10 

•  01 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

2/ 

5/75 

17:55 

0 

549.85 

3445 

-.01 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

2/ 

7/75 

12:55 

0 

549.47 

b025 

•11 

•01 

0*00 

0‘00 

o»oo 

0*00 

5 

2/ 

8/75 

li:57 

0 

549.27 

740  7 

•  10 

•  01 

or  00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

2/ 

9/75 

11:20 

0 

549.04 

8810 

•02 

•  00 

or  00 

0*00 

0*00 

0‘00 

7 

2/10/75 

7:55 

0 

548.75 

10045 

-•15 

•02 

or  00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t=i : 

557.15 

0-00 

0.00 

SLOPE  OF  LINE: 

-2.06 

0*00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

•09 

0*00 

0»00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

•  99 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  ( GPD/FT ) 5 

-35203.63 

0.00 

o 

o 

• 

o 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERQ  (DAYS): 

.33 

0.00 

0.00 

S: 

-2.61E-05 

o. 

o. 

|~RBOSP  PROGRESS  REPORT 


GS-13  LOWER  / 
RECOVERY  PUMPING 


f 


OATE/TIME  pump  ON: 

OFF: 


6/  5/75  11  J  0 

8/31/75  23:59 


CORE  HOLE  X  COORDS  156583*60 
CORE  HOLE  Y  COORDS  219490*80 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  574-33 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN):  174.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  11742*59 


PUMP  WELL  x  COORDS  163426«7b 
PUMP  WELL  Y  COORDS  229033*32 


INDEX 

DATE 

TIME 

DEPTH 

minutes 

delta 

DELTa-SQD* 

<1> 

delta 

delTa-sqd* 

(2) 

delta 

DELTa-SQD 

<3> 

1 

6/  6/75 

8 

28 

0 

574.03 

1288 

“  •  0  3 

• 

o 

o 

0*00 

o 

o 

• 

o 

0*00 

o»oo 

2 

6/  7/75 

9 

22 

0 

573.49 

2782 

•  0  3 

•00 

010  0 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

6/  8/75 

12 

34 

0 

573*08 

4414 

-*oi 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

4 

6/  9/75 

9 

35 

0 

572*93 

5675 

•03 

•  no 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

5 

6/10/75 

9 

1 

0 

572*74 

7081 

*02 

•00 

0  *00 

0*00 

0*00 

o»oo 

6 

6/11/75 

7 

58 

0 

572*55 

8458 

“•03 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

6/12/75 

12 

8 

0 

572*52 

10148 

•  0  8 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

8 

6/13/75 

1  0 

22 

0 

572*28 

11482 

“  •  Q6 

•  00 

f)  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

6/14/75 

B 

12 

0 

572*28 

12792 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

10 

6/15/75 

9 

45 

0 

572*13 

14325 

”•04 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

o 

• 

o 

o 

intercept  at  t=i: 

579,69 

0  »00 

0*00 

slope  of  line: 

-1.81 

0.00 

0.00 

STANDARD  deviation: 

•  04 

o 

• 

o 

o 

0*00 

coefficient  of  DETERMINATION: 

.99 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT) : 

-25396.11 

0*00 

o 

• 

o 

o 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS)  i 

.60 

0*00 

0*00 

S: 

-3.30E-05 

0. 

0* 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


1  R 


GS-13  LOWER  ^ 
ORaWDOWN  pumping® 


DaTE/TIME  pump  ON: 

4/  8/75 

11  :  0 

CORE 

HOLE 

OFF: 

5/  5/75 

0  :30 

CORE 

HOLE 

STATIC  water  level 

(FT)  : 

561.02 

PUMP 

well 

PRODUCTION  rate  (GAL/MIN) : 

667.00 

PUMP 

WELL 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  {FT):  4306.55 


I NDE* 

date 

time 

depth 

MINUTES 

DELTA 

delta 

(1) 

-SQD 

1 

4/  9/75 

9 

23 

0 

561.02 

1343 

.17 

•  03 

2 

4/10/75 

9 

2 

0 

563.75 

2762 

-.19 

.04 

3 

4/11/75 

9 

25 

0 

565.87 

4225 

.11 

•01 

4 

4/12/75 

9 

4Q 

0 

567.33 

5680 

*30 

•09 

5 

4/ 13/75 

9 

19 

0 

567.59 

7039 

-•35 

•13 

6 

4/13/75 

9 

3 

0 

567.29 

7083 

—  *68 

.47 

7 

4/14/75 

7 

55 

0 

568  *  68 

8455 

“•  05 

•00 

8 

4/15/75 

6 

28 

0 

570*06 

98o8 

•70 

•  48 

9 

4/16/75 

8 

12 

0 

569.39 

11352 

0*00 

0 

•00 

1  0 

4/17/75 

10 

56 

0 

569.87 

12956 

0*00 

0 

•00 

11 

4/18/75 

13 

3 

0 

570.93 

14523 

0*00 

0 

•00 

1  ? 

4/19/75 

8 

12 

0 

571*66 

15672 

0*00 

0 

*00 

1  3 

4/20/75 

8 

18 

0 

572*32 

17118 

0*00 

0 

•00 

1  4 

4/21/75 

11 

4 

0 

572*99 

18724 

0*00 

0 

•00 

1  5 

4/22/75 

9 

30 

0 

573*52 

20010 

0*00 

0 

•00 

15 

4/23/75 

10 

4 

0 

574.11 

21544 

0*00 

0 

•00 

17 

4/24/75 

8 

31 

0 

574.59 

22891 

0*00 

0 

•00 

1  8 

4/25/75 

3 

7 

0 

576.28 

2430  7 

0*00 

0 

•00 

19 

4/26/75 

8 

50 

0 

577.21 

25790 

0*00 

0 

•00 

20 

4/27/75 

12 

40 

0 

573.11 

27460 

0*00 

0 

•00 

21 

4/28/75 

a 

21 

0 

573.73 

28641 

0*00 

0 

•00 

22 

4/29/75 

8 

50 

0 

579.37 

3u  1 1  0 

0  »0Q 

0 

•00 

23 

4/30/75 

8 

56 

0 

580*06 

31556 

0*00 

0 

•00 

24 

5/  1/75 

8 

31 

0 

530  »7o 

32971 

0*00 

0 

•00 

25 

5/  2/75 

14 

37 

0 

581.39 

34777 

0»0Q 

0 

•00 

25 

5/  3/75 

8 

39 

0 

581*86 

35859 

0*00 

0 

•00 

27 

5/  4/75 

B 

30 

0 

582*16 

37290 

0*00 

0 

•00 

intercept  at  t = i : 
slope  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  of  determination: 


530.03 

9.85 

.40 

.98 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


1786^.76 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) : 
S: 


.97 

2.0OE-O4 


?ER 

9 


COORD  j 

156583 

•60 

coord: 

219490 

•  80 

coord S 

158526 

.87 

COORDS 

223333 

.98 

DELTA  DElTa-SQD 

• 

delta 

DELTa-SQD 

(2) 

(3) 

o.oo 

o.oo 

0*00 

0.00 

0*_00 

0.00 

0*00 

0.00 

n*.oo 

0.00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0*00 

0*00 

c*oo 

or  oo 

0*00 

0*00 

o»oo 

0  •_  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•45 

•  21 

0*00 

0  •  oo 

-.19 

*  0  3 

0*00 

0*00 

-  •  09 

•01 

0*00 

0  *  0  0 

-*oi 

•00 

0*00 

0*00 

-*  10 

•01 

0*00 

0*00 

-•19 

•  04 

0*00 

0*00 

-•22 

•05 

0*00 

0*00 

-r26 

•07 

0*0  0 

0*00 

-•.29 

•  08 

0*00 

0*00 

•89 

•  79 

-•11 

•  0  1 

0*0  0 

0*00 

•00 

•  oo 

0  *.0  0 

0*00 

!  0  3 

•  00 

0*00 

0*00 

•06 

•  oo 

0  *00 

0*00 

•00 

•  oo 

0»  00 

0*00 

•04 

•  oo 

0*00 

0*00 

•07 

.01 

0*00 

0*00 

•02 

•  oo 

0*00 

0*00 

•  06 

•  oo 

0*00 

0  ’00 

-•18 

•  q3 

489.81 
1  9 . 5 1 
•36 
.97 


435.82 
32.05 
•  08 
1.00 


9023.90 


5494.00 


3.10 

4.52E-04 


5.60 

4.97E-04 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


2.  oo 


u 


«/r.  .. 


*  / 

■y* 


' 

■ 

DATE/TlME  PUMP  ON:  5/  5/75  0:30 

OFF!  5/20/75  10!  0 


gs-13  lower  a pilfer 
RECOVERY  pumping!  .9 


CORE  HOLE  X  COORD:  156583*60 
CORE  HOLE  Y  COORD!  219490*80 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) ! 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) : 


582.16 

667.00 

4306*55 


PUMP  Well  X  COORD?  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORD:  223333*98 


I  NDr  X 

date 

time 

depth 

MINUTES 

delta  delta-sqd* 

DELTA 

DELTA-SQD. 

delta 

delta-sqd 

<D 

(2) 

<  3> 

1 

5/  5/75 

9 :  So 

0 

580.01 

560 

O 

• 

O 

0 

O 

O 

• 

O 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

2 

5/  5/75 

14:39 

0 

573.96 

849 

0*00 

0*00 

0*00 

0«00 

0*00 

o*oo 

3 

5/  6/75 

8 :  4o 

0 

576.83 

1930 

“•18 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

4 

5/  7/75 

9:20 

0 

575*04 

3410 

•05 

•  00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/  8/75 

8:70 

0 

573*83 

4840 

« 06 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

6 

5/  9/75 

9:20 

0 

572*99 

6290 

•17 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

5/10/75 

3:25 

0 

572*21 

7675 

•  10 

•01 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

8 

5/11/75 

8:50 

0 

571 *55 

9140 

•  U6 

•00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

5/12/75 

8 : 25 

0 

570*89 

10555 

-.  0  9 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

)  0 

5/13/75 

9:45 

0 

570*46 

12075 

"*05 

•00 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

5/14/75 

9:  0 

0 

570*13 

13470 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

1  2 

5/15/ f 5 

8:37 

0 

569.74 

14887 

-*02 

•00 

0  *00 

0  »00 

0*00 

0*00 

13 

5/16/75 

3:34 

0 

569.35 

16324 

— .  0  9 

•01 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0  •  0  0 

1  4 

5/17/75 

8:^5 

0 

569.12 

17775 

-•01 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

1  5 

5/18/75 

i  1  :  16 

0 

568.8b 

19366 

•  0  3 

.00 

0*00 

0.00 

0.00 

0 .00 

1  6 

5/19/75 

8:43 

0 

568.55 

2u653 

-*0  6 

•00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t= 

1 : 

603.86 

0*00 

< 

)*00 

slo»e 

OF  LINE: 

-8.17 

0.00 

c 

)  •  00 

standard  deviation: 

»  0  9 

0*00 

c 

)  •  00 

COEFFICIENT  OF 

determination; 

1.00 

0.00 

( 

)  •  00 

TRANSMISSIVITY 

(GPO/FT) 

: 

-21546.63 

0.00 

c 

• 

0 

0 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) : 
S: 


*31 

-1  *  1 0E-04 


0*00 

0* 


0*00 

0* 


f"~ RBOSP  PROGRESS  REPORT 


■ 

* 

GS-13  LOWER 
DRAWDOWN  pumping 


DATE/TIME  pump 

JN:  5/20/75 

lo :  o 

CORE  HOLE 

X 

coord: 

156583 

•  60 

OFF:  5/26/75 

6:55 

CORE  HOLE 

Y 

COORD: 

219490 

•  80 

STATIC 

WATER  LEVEL  (FT): 

568.55 

PUMP  WELL 

X 

COORD: 

158526 

•  87 

PRODUCTION  rate 

(GAL/MIN) : 

667.00 

PUMP  WELL 

Y 

COORD: 

223333 

.98 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  4306-55 

INDEX 

date 

time 

DEPTH  minutes 

delta 

delta-sgd* 

DELTA  DEl^A-SQD 

« 

delta 

DElTa-SQD. 

<1> 

<2> 

<3) 

1 

5/20/75 

1U25:  o 

568.45 

85 

0*00 

0*00 

0«00 

O 

• 

O 

O 

0*00 

0.00 

2 

5/21/75 

3:47:  o 

573-35 

1367 

.37 

•14 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

3 

5/22/75 

9  :  4u  :  0 

576.16 

28oO 

"  •  46 

•  21 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

5/23/75 

1 n : 46  :  o 

573.51 

4366 

-•36 

•13 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

3 

5/24/75 

0 : 46 :  o 

580.23 

5686 

•02 

•  00 

0*00 

o«  00 

0*00 

o»oo 

6 

5/25/75 

i 2 : 25 :  o 

591-94 

7345 

•43 

•18 

or  uo 

o*oo 

0*00 

0*00 

intercept  at  t=i: 

536.34 

0 

0 

• 

0 

0.00 

SL0OE  OF  LINE: 

11.68 

0«00 

0.00 

standard  deviation: 

•36 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.99 

o.oo 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

15070.48 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-/ERU  (DAYS) : 

.40 

o«oo 

0.00 

S: 

9.67E-05 

0. 

0. 

RBOSP 


■ 

. 

' 


DATE/TIME  pump  Uhl: 

OFF: 


5/26/75  6  55 

6/  5/75  11 5  U 


GS-13  LOWER  A 
RECOVERY  PUMPING 


CORE  HOLE  X  COORD? 
CORE  HOLE  Y  COORD: 


156583*60 
219490  *80 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) :  582.35 
PRODUCTION  RATE  (G4L/MIN) :  667.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) :  4306*55 


PUMP  WELL  X  COQRD l  158526i87 
PUMP  WELL  Y  COORD:  223333*98 


CJ 

m 

>; 

date; 

time 

DEPTH 

1 

5/26/75 

9:54 

0 

532.35 

2 

5/2*/75 

1 8 :  lb 

0 

580.39 

3 

5/27/75 

9:25 

0 

578*55 

4 

5/28/75 

13:11 

0 

576*91 

5/29/75 

8:3u 

0 

576.23 

6 

5/30/75 

9 :  6 

0 

575.73 

7 

5/31/75 

8:14 

c 

575.56 

B 

6/  1/75 

9:15 

0 

575*15 

9 

6/  2/75 

9:51 

0 

574.92 

1  0 

6/  3/75 

9:35 

0 

574.49 

I  1 

6/  4/75 

9  110 

0 

574.50 

]  2 

6/  5/75 

y:22 

0 

57*+  •  38 

intercept  at  t=i: 

SLOPE  OF  LINE! 

standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 


MINUTeS 

Delta 

OELTa-SQD 

<1> 

179 

0*00 

0*00 

680 

*17 

*  0  3 

1590 

•03 

•  no 

3256 

”  *  1 8 

•03 

4415 

-•25 

.  0  6 

5891 

-•17 

•03 

7279 

•  08 

•01 

8780 

•  0  4 

•  00 

10256 

•  13 

•02 

11680 

-.  0 4 

•  00 

13095 

•19 

.  04 

14467 

0*00 

0*00 

593.26 

■4.60 

•15 

.99 

Delta 

delTa-sgd. 

(2) 

delta 

DELTA-SGD 

(3) 

0*00 

0*0  0 

0 .00 

0.00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0»00 

c  »oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0»00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0»  00 

0*00 

o*  00 

0*00 

0  •  00 

0  •  uo 

o»oo 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

o»oo 

0 

• 

0 

0 

0.00 

0.00 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


-38253.07 


0*00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) : 
S: 


.16 

-1 .01E-04 


0.00 

0. 


0.00 

0. 


1 


0 

2 


DAT=/TIME  PUMP  UN; 

OF  F: 


2/15/75  13:  o 

3/  9/75  12:30 


STATIC  WATER  LEVEl  (FT):  339.63 
PRODUCTION  rate  (GAL/MIN) 5  123.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  :  7939*33 


GS-15  LOWER 
DRAWDOWN  PUMPING 


CORE  HOLE  X  COORD:  162945*30 

COKE  HOLE  Y  COORD!  215066*80 

PUMP  WELL  X  COQRD!  155352*57 

PUMP  WELL  Y  COORD:  217387*19 


5  ■ 

INDeX 

date 

1  I  me 

DEPTH 

minutes 

delta 

DeLTa-SQD* 

<1> 

Delta 

DELlA-SQDi 

(2) 

DELTA 

DELTa-SUD 

<3> 

1 

2/15/75 

16 

27 

0 

339.49 

207 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

b  : 

2 

2/16/75 

9 

50 

0 

339.75 

i25o 

•  0  6 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

2/17/75 

Id 

20 

0 

340*13 

2720 

“Ml 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

’2 

4 

2/1H/75 

1  n 

30 

0 

340*54 

4170 

•00 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

2/19/75 

12 

25 

0 

340.80 

5725 

*  04 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*oo 

'.'4  ; 

5 

2/20/75 

.1  3 

55 

0 

340*82 

7255 

-•11 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

7 

2/21/75 

1  0 

35 

0 

341.14 

8495 

*  10 

*01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

8 

2/22/75 

10 

30 

0 

341 .57 

9930 

0*00 

0*00 

-•01 

•00 

0*00 

0*00 

9 

2/23/75 

1 1 

3 

0 

342*00 

11403 

0-00 

0*00 

Ml 

•01 

0*00 

0*00 

1  0 

2  /  ?  4  /  7  5 

1  0 

1 

0 

342*24 

12781 

0*00 

0*00 

*  09 

•01 

0*00 

0*00 

• 

1  1 

2/25/75 

10 

4 

0 

342*26 

14224 

0  *00 

0*00 

-•13 

•02 

0*00 

0»00 

1  ? 

2/26/75 

9 

4  0 

0 

342.61 

1564(1 

0*00 

0*00 

•00 

•00 

0*00 

o*oo 

1  3 

2/27/75 

10 

25 

0 

342*68 

1  f  1  25 

0*00 

0*00 

-M3 

•02 

0*00 

0*00 

1  4 

2/28/75 

1  n 

5 

0 

342*93 

18545 

0*00 

0*00 

-•.06 

•  00 

0*00 

0*00 

1  5 

3/  ]/75 

12 

12 

0 

343*17 

2  0  1 1 2 

0*00 

0*00 

-•01 

•00 

0*00 

o»oo 

1  5 

3/  2/75 

10 

15 

0 

343*27 

2 1 435 

0*00 

0*00 

-•05 

•  00 

0*00 

0*00 

1  7 

3/  3/75 

1 1 

34 

0 

343.61 

22954 

0*00 

0*00 

•13 

•02 

0*00 

0*00 

jO  j 

1  B 

3/  4/75 

1(1 

40 

0 

343*69 

24340 

0*00 

0  *00 

•08 

•01 

0*00 

o»oo 

1  9 

3/  5/75 

10 

29 

0 

343*72 

25769 

0*00 

0*00 

-•  02 

•00 

0*00 

0*00 

>3 

20 

3/  6/75 

1 1 

10 

0 

343-79 

27250 

0*00 

0  "00 

-•07 

•01 

0*00 

0*00 

21 

3/  7/75 

11 

22 

0 

344.02 

287(j  2 

0*00 

0*00 

•  04 

•00 

0*00 

0»00 

10  | 

2  ? 

3/  8/75 

1 1 

0 

0 

344.13 

80120 

0*00 

0*00 

•04 

•00 

0*00 

0*00 

23 

3/  9/75 

9 

50 

0 

344.18 

31490 

0*00 

0*00 

-•01 

•00 

0*00 

0  •  u  0 

,2 


Pi 

INTERCEPT  at  t  = 

1 : 

334.67 

320.73 

0*00 

slope  of  LINE: 

1.62 

5.22 

0.00 

1q 

standard  deviation: 

•  08 

•  06 

0.00 

43  1 

COEFFICIENT  OF 

determination: 

.97 

.99 

0.00 

30 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT) : 

20057.33 

6224.98 

O 

O 

• 

O 

32  1 

coefficient  OF 

ST  OR  A<3E 

T-ZERO  (DAYS): 

.80 

2.92 

0.00 

J.  J 

S: 

7 . 62E~05 

8 • 65E-Q5 

0* 

-8 
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4 

G 


G5-1S  LOWER 
DRAWDOWN  PUMPING' 


m 


£R 

7 


f. 


8 


10 


12 


K 


DATE/ TIME  PUMP  ON; 

UFF: 


1/13/75  131  0 

2/  3/75  8:30 


STATIC  WATER  LEVEL  (FI):  334.37 
PRODUCTION  pate  (GAL/MIN) ;  275.00 
DISTANCE  from  PUMPED  WELL  (FT)!  16625*94 


CORE  HOLE  X  COORD!  162945«.30 

CORE  HOLE  Y  COORD!  215066.80 

PUMP  WELL  X  COORD!  151719.55 

PUMP  WELL  Y  COORD!  229929.78 


16  ! 

INDfX 

DATE 

1 1  me 

DEPl  H 

MINUTES 

IB  : 

1 

1/20/75 

10:58! 

0 

334.72 

2758 

23  1 

2 

1/22/75 

1  p !  2  o  : 

0 

335.69 

5720 

3 

1/27/75 

14:40 : 

0 

337.79 

15060 

22 

A 

1  /  ?  A  /  7  5 

7J20: 

0 

337.91 

1 A  o  6  0 

5 

l/2y/75 

17:52; 

0 

338.15 

16132 

24 

6 

1/30/75 

1 7 : 3b  : 

0 

338.44 

17555 

7 

2/  2/75 

14:55: 

0 

339.36 

21715 

INTEKCEPT  at  t=i : 

slope  of  line; 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 


delta 

QFLTa-SQD* 

*1) 

delta 

del 

(2) 

Ta-SQD • 

DELTA 

DELTA-SOD 

<3> 

0*00 

o 

• 

o 

o 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

•  o  f 

•  00 

0*00 

o  •  o  o 

0*00 

0*C0 

•01 

•  00 

0*00 

0*00 

0«00 

0*00 

"  •  oo 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-.16 

»  03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•11 

•01 

or  oo 

0*00 

0*00 

0  «co 

•26 

•07 

0  •  00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

3  ].  3  .  o  4 

0*00 

o.oo 

6.01 

0*00 

0.00 

•  14 

o 

• 

o 

o 

0*00 

.93 

0*00 

o.oo 

TRANSMISSIVITY  (GPQ/FT): 


12079. ol 


0.00 


o.uo 


COEFFICIENT  UF  STORAGE 

T-ZEKO  (DAYS): 

2.46 

0.00 

o.oo 

S : 

2.57E-05 

0. 

0. 

!/ 


f\ 


I 


t> 

V 

V 


!| 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


GS-15  LOWER 
RECOVERY  PUMPING 


||  ER 

18 


8  j 
10  1 


12 

14 


date/time  pump  on : 

off: 


6/  5/75  III  0 
8/31/75  23:59 


STATIC  WATER  LEVEL  1 F T )  :  363.13 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN):  174.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)S  13974.82 


CORE  HOLE  X  COORDS  162945*30 

CORE  HOLE  Y  COORDS  215066*80 

PUMP  WELL  X  COORD!  163426*76 

PUMP  WELL  Y  COORD!  229033*32 


16 

13 

IND-X 

QaTe 

1  I  Mfc; 

DERTh 

minutes 

Delta 

delTa-sqd* 

<1> 

DeLT  a 

delTa-sqd* 

(2) 

delta 

DELTa-SUD. 

(3) 

1 

6/  6/75 

9 

26 

0 

362.98 

1346 

-.07 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

/.J 

z 

6/  7/75 

10 

4 

0 

362.67 

2824 

«04 

•00 

0  *.0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

6/  6/75 

13 

30 

0 

362*34 

4470 

-.  03 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

22 

4 

6/  9/75 

10 

14 

0 

362*30 

5714 

•  0  7 

•01 

010  0 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

6/10/75 

9 

35 

0 

362*15 

7115 

•  0& 

•  00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

24 

6 

6/11 /75 

l  1 

28 

0 

362*00 

8668 

•01 

•  00 

010  0 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

6/12/75 

11 

32 

0 

361.94 

10112 

* 

•00 

0  10  0 

0*00 

0*00 

0*00 

26 

8 

6/13/ T5 

11 

59 

0 

361 *84 

11579 

•ofc 

•  00 

0  10  0 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

6/14/75 

9 

18 

0 

361 *72 

128^8 

-*04 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

73 

1  0 

6/15/75 

3 

55 

0 

361 *61 

14275 

"  •  0  9 

•01 

010  0 

0*00 

0*00 

0*00 

80 


INTERCEPT  at  t= 

l : 

367.15 

0*00 

0*00 

32  ; 

slope  of  line: 

-1.31 

0.00 

0*00 

31 

STANDARD  DEVIATION: 

•  05 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF 

DETERMINATIONS 

.98 

0*00 

0*00 

3S 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT) ; 

-35074.86 

0.00 

0.00 

38 

40 

COEFFICIENT  OF 

STORAGE 

42 

T-2ER0  (UAYS) : 

.81 

o.oo 

o.oo 

s: 

'  -4.36E-05 

o. 

0. 

(44 


46  j 

’48i 
j  50 


52 

i 

54  j 


53 ; 


t 

GO 
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7.06 


• 

_ 

GS-15  LOWER  aJ 
drawdown  pumping! 


DaTe/TIME  PUMP  ON!  4/  8/75 

11  !  0 

CORE 

HOLE 

OFF:  5/  5/75 

0 !  30 

CORE 

HOLE 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT )  j 

345.39 

PUMP 

WELL 

production  rate  (gal/min): 

bbl.QO 

PUMP 

well 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( ft ) s  9373.84 


index 

date 

time 

depth 

MINUTES 

delta 

DELTA 

(1) 

-SOD 

1 

4/  9/75 

1  n 

?b 

0 

347.07 

1406 

0*00 

0 

*00 

2 

4/i o/75 

1  0 

1  4 

0 

348.74 

2834 

.04 

.00 

3 

4/1 ]/75 

10 

42 

0 

350*31 

43o2 

-.01 

*00 

4 

4/1  P/75 

1(1 

4b 

0 

351 .47 

b7  4b 

•02 

*00 

5 

4/13/75 

1  5 

2b 

0 

352.35 

7466 

-.12 

*01 

6 

4/14/75 

8 

36 

0 

352.84 

8496 

-*13 

*02 

7 

4/15/75 

7 

5  0 

c 

353.77 

9890 

•20 

*04 

8 

4/17/75 

12 

33 

0 

3  5  4  •  7  0 

13053 

0*00 

0 

•00 

9 

4/1 8/75 

14 

10 

0 

355*61 

14  59  0 

0*00 

0 

•00 

1  0 

4/19/75 

1  ft 

0 

c 

356.26 

15780 

0*00 

0 

*00 

1  1 

4/21/75 

1? 

37 

0 

357.35 

16817 

0*  OU 

0 

•00 

1  2 

4/22/75 

7 

41 

0 

357.83 

19961 

0*00 

0 

*00 

13 

4/23/75 

11 

21 

0 

358.29 

21621 

0  •  0  u 

0 

•00 

1  4 

4/24/75 

1  n 

2 

0 

358.87 

22982 

U  *  00 

0 

•00 

1  5 

4/25/75 

9 

85 

0 

359.35 

244  45 

0*00 

0 

•00 

1  6 

4/2<s/75 

9 

55 

0 

3  6  0  •  0  5 

23855 

0  *00 

0 

•00 

1  7 

4/27/75 

17 

45 

0 

360*91 

27  705 

0*00 

0 

•00 

1  9 

4/28/75 

9 

2b 

0 

361.34 

2  6  7 1)  6 

0*00 

0 

•00 

1  9 

4/29/75 

9 

41 

0 

362*01 

3u  1  0 1 

0*00 

0 

•00 

?0 

4/30/75 

9 

54 

0 

362*67 

31614 

0*00 

0 

•00 

21 

. 5/  1 /75 

9 

43 

0 

363.23 

33043 

0*00 

0 

•00 

22 

5/  2/75 

J  5 

3b 

0 

363*88 

34836 

U  *  UO 

0 

•00 

23 

5/  3/75 

9 

35 

0 

364.27 

33915 

0*00 

0 

•00 

24 

5/  4/75 

9 

21 

0 

364*55 

37341 

0*00 

0 

•00 

intercept  at  t  =  j : 
slope  of  line: 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DE TERMINATION; 


317.73 

8.97 

•11 

1.00 


TRANSMISSIVITY  (6PD/FT)! 


19629.62 


coefficient  of  storage 

.84 

5.64E-Q5 


T-/ERO  (DAYS)  : 

S : 


r 


r 


X  COORD!  162945  *30 

Y  COORD!  215066*80 

X  COORD!  158526*87 

Y  COORD!  223333*98 


delta 

DELTa-SQD 

(2) 

n»_oo 

0*00 

0*00 

0.00 

0  *.0  0 

0*00 

O’OO 

0  ‘00 

0  *_0  0 

0*00 

n*00 

0*00 

0*00 

0*00 

“•02 

•00 

•  06 

•00 

•  13 

•02 

-•  q9 

•01 

-•05 

•00 

-•18 

•03 

-•06 

•00 

“•04 

•00 

•25 

•  0  6 

0*00 

0  *00 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0  roo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

DELTA 

DELTa-SQD 

(3) 

0  •  UO 

0.00 

0*00 

0.00 

0  •  UO 

0.00 

0*00 

0*00 

0«00 

0.00 

0»00 

0  •  oO 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0«00 

0»00 

0-00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0-00 

0  ‘UO 

0*00 

0‘00 

0*00 

*•05 

•  00 

“  •  U4 

•  00 

•UO 

•  00 

•07 

•  00 

•  0  7 

•  00 

•  0  5 

•  00 

•  U  6 

•  00 

”•16 

•02 

284.28 

231.67 

17.11 

29.10 

•12 

•07 

.99 

1.00 

10268.83 

6051.77 

2.58 

9.Q7E-05 


5.62 

1  •  16E-04 
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1 

1 


I 

i 

1 

! 


2-0?  . 


r * 

c 

r 


r-‘ 


W.- 


L 


UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


. 

GS-15  LOWER 
RECDVcRY  PUMPING  of 


DATE/TIME  PUMP  ON; 

6/  5/75 

V  :  30 

CORE 

HOLE 

OFF: 

5/20/75 

10:  0 

CORE 

HOLE 

STATIC  WATER  LEVEL 

(FT)  : 

364.65 

PUMP 

well 

production  rail  (gal/min): 

667 .  f)  0 

PUMP 

WELL 

DISTANCE  from  PUMPED  WELL  (FT ) :  9373*8* 


I  NO- 

*  DATE 

T I  Mg 

DEPTH 

1 

5/  5/75 

1  0 

50 

0 

364 

65 

f 

5/  5/75 

)  5 

43 

0 

35“- 

5  0 

3 

5/  6/75 

9 

3u 

0 

363 

55 

4 

5/  7/75 

8 

28 

0 

363 

16 

5 

5/  H/75 

9 

45 

0 

362 

03 

6 

5/  9/75 

8 

5 

0 

361 

45 

7 

5/1 n/75 

10 

35 

0 

360 

81 

9 

5/1 1 /75 

in 

5 

0 

360 

39 

9 

5/12/75 

9 

5u 

0 

360 

28 

1  O 

5/1 3/ 75 

1 1 

5 

0 

359 

70 

1  1 

5/14/75 

in 

5 

0 

359 

33 

1  2 

5/15/75 

9 

43 

0 

359 

n4 

1  3 

5/] 6/75 

9 

42 

0 

358 

73 

1  4 

5/17/75 

9 

45 

0 

358 

57 

1  5 

5/18/75 

1? 

4 

0 

358 

39 

]  6 

INTE 

5/1 9/75 

RctPT  AT  T=1 

y 

• 

• 

4b 

0 

356 

14 

SLOPE  OF  LINE! 
standard  DEVIATION: 

coefficient  of  determination: 


minutes 

DgtTA 

DeLTa-SUD 

<1> 

620 

0*00 

0«00 

913 

•  ()4 

•  no 

19Sn 

-•10 

•ol 

3358 

•  06 

•00 

4875 

0*00 

0*00 

6215 

0*00 

0*00 

78  0  5 

U  *00 

0*00 

9218 

0  •  0  0 

0*00 

1  U  6  4  0 

0*00 

0*00 

12155 

0  •  00 

0  *00 

13535 

0*00 

0*00 

14958 

0*00 

0*00 

1039? 

0*00 

0*00 

17835 

0  *  0  v 

0*00 

19414 

0*00 

0*0,0 

2  u  7  1  6 

0*00 

0*00 

371.57 
-2.40 
•  07 
.98 


TRANSMISSIVITY  IGPQ/FT): 


-73282.00 


COEFFICIENT  UF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) : 

s : 


.53 

I .32E-04 


cOqRD: 

162945.30 

coord: 

215066.80 

coord: 

158526*87 

courd: 

223333*98 

DflTA  delta 

-SQDt 

DELT  a 

DELTA-SQD 

<2> 

(3) 

0*00 

0 

•  00 

0*00 

0.00 

o*oo 

0 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0*00 

0  »oo 

0 

•00 

0*00 

0*00 

-•  09 

•01 

0*00 

0*00 

-•01 

•00 

0*00 

0*00 

-•03 

•00 

0*00 

0*00 

-•00 

•00 

0  •  VO 

0  -oo 

•28 

•  08 

0  »uo 

0*00 

•  06 

•00 

0*00 

0*00 

-•02 

•00 

0*00 

0*00 

-•.04 

•00 

0*00 

0*00 

-•10 

•01 

0*  uo 

0*00 

-•03 

•00 

0  *  uO 

0*00 

•02 

•00 

0«00 

o«oo 

**•05 

•00 

0*00 

0*00 

f 


li 

!  I 


385 

-6 


•  18 

•  25 

•  09 

•  99 


0«00 

0.00 

0*00 

0*00 


-26165.8? 


0.00 


1-33 

•I  .2BE-04 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


2-OQ 


UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


I 


GS-15  LOWER  A, 
drawdown  pumping  5 


3 


DATE/TIME  PUMP  ON; 

OFF: 


5/20/75  10:  0 

5/20/75  6 : 55 


CORE  HOLE  X  COORD:  162945*30 
CORE  HOLE  Y  COORD:  215066*80 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) J 
PRODUCTION  RATE  (bAL/MIN): 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) 5 


358.14 

667.00 

9373-84 


PUMP  WELL  X  COORD!  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORD:  223333*98 


: 

INDE* 

DATE 

Time 

DEPTH 

MINUTES 

3  ! 

1 

5/20/75 

1 2 : 3  o  : 

0 

357.78 

150 

0  ; 

2 

5/21/75 

9:32: 

0 

359.23 

1412 

3 

5/22/75 

lo : 56 : 

0 

360*86 

2936 

2 

4 

5/23/75 

11 :5o: 

0 

362-52 

4436 

5 

5/24/75 

9:26: 

0 

36  3-6  1 

5728 

w 

5 

5/25/75 

1 4 :  a: 

0 

365-Q5 

7  4  48 

:o  . 

INTERCEPT  AT  T  =  1  : 

slope  of  line: 
standard  deviation: 
coefficient  of  determination: 

s2 

transmissivity  (gpo/fd: 


coefficient  of  storage 

T-ZERO  (DAYS) : 
S: 


delta 

DELTa-SQd* 

<1> 

DELTA 

DELTa-SQd* 

<2> 

DELTA 

delTa-sqd 

(3) 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  Qp 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•10 

•  01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-*09 

•01 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

•11 

•nl 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

325.09 

0*00 

0*00 

10.29 

0.00 

0.00 

.10 

0.00 

0.00 

1.00 

0*00 

0*00 

17110.59 

0*00 

0.00 

1.13 

0.00 

0.00 

6.60E-05 

0. 

0. 

-  -  --  -  - _ _  ..  I  II  I  ■  -  -- . . — 

RBOSP  PROGRESS  REPORT  ] 


2-09 


Jf 


DATc/TIME  pump  ON; 

OF  F  ; 


5/26/75  6:55 

6/  5/75  11s  0 


G5>-15  LOWER  A 
RECOVERY  PUMPING 


f 


CORE  MOLE  X  COORDJ  162945*3(1 
CORE  HOLE  Y  COORD*  215066*80 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT); 

production  rate  (gal/min): 

DISTANCE  FROM  PUi'lPEU  WELL  (fT)S 


365.93 
667.00 
9373  *84 


PUMP  Well  x  COORDS  158526*87 
pump  well  y  coord;  223333*98 


INDE* 

date 

1 1  ME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DELTa-SQD* 

<i> 

delta 

DEL'Ta-SQD; 

(2> 

delta 

DELTa-SQD. 

(3> 

1 

5/26/75 

10 

35 

0 

365.93 

220 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2 

5/?7/75 

10 

25 

0 

365.27 

1650 

•  0^ 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/28/75 

9 

15 

0 

364.60 

3020 

-•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

5/29/75 

1  0 

5 

0 

364.20 

4510 

-•02 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

5/3(1/75 

1  O 

40 

0 

363*89 

5985 

"  •  (j4 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

5/31/75 

9 

1 8 

0 

363*71 

7  34  3 

“  *  0  2 

•  00 

0*00 

0*00 

0-00 

0*00 

7 

6/  1/75 

9 

56 

0 

363*57 

6821 

•1)3 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

8 

6/  2/75 

in 

2a 

0 

363*41 

1  U  289 

•  0  2 

•  00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

9 

6/  .3/75 

1  r> 

22 

0 

363*26 

11727 

•  00 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

1  0 

6/  4/75 

in 

6 

0 

363*o7 

13151 

-*07 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

1  1 

6/  5/75 

8 

56 

0 

363*13 

14523 

•  0  9 

•01 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T=1 : 

SLOPE.  OF  LINE; 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION* 


transmissivity  (oPO/FT) ; 


372.66 

0 

0 

• 

0 

0 

0 

• 

0 

-2.31 

0 

0 

• 

0 

0*00 

•  04 

0*00 

0*00 

1*00 

0*00 

0*00 

-76182.95 

0.00 

0 

• 

0 

0 

COEFFICIENT  OF  ST URaGE 

T-Zfc.RO  (DAYS); 
S: 


*57 

-1 .48E-04 


0*00 

0. 


0*00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 

- - - ...  1  ,1 


1 

GS-16  LOWER 
DRAWDOWN  PUMPING  ^^9 


date/ TIME  PUMP  ON: 

OFF: 


4/  8/75  11*  0 

5/  5/75  0*30 


CORE  HOLE  X  COORD?  155352;S7 
CORE  HOLE  Y  COORD!  217387^19 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  602. 3* 

production  rate  (gal/min):  6b7.no 

DISTANCE  FROM  PUMPED  wELL  (FT)!  6740.96 


PUMP  WELL  X  COQRQ!  158526*87 

pump  well  y  coord*  223333*98 


INDEX 

date 

TIME 

depth 

minutes 

DELTA 

DELTa-SQD* 

(1) 

delta 

DELTA 

(2) 

-SQDr 

DELTA 

DELTA 

(3) 

-SQD. 

1 

4/  9/75 

19 

30 

0 

604.51 

1950 

0 

.00 

0*00 

Or  00 

0 

.00 

0.00 

0 

.00 

? 

4/m/75 

1  8 

39 

0 

6  0  8 . 0  1 

3339 

.35 

.13 

0.0  0 

0 

.00 

0*00 

0 

.00 

3 

4/11/75 

16 

35 

0 

606 . 02 

4775 

- 

.55 

.31 

0*0  0 

0 

.00 

0*00 

0 

.00 

4 

4/12/ 75 

18 

45 

0 

6  U  &  *  0  6 

6225 

•  0  8 

•01 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0 

•  00 

5 

4/15/75 

6 

36 

0 

610.42 

98  1  8 

mm 

•02 

•00 

0*00 

0 

*00 

0*00 

0 

•00 

6 

4/1 6/75 

8 

21 

0 

b 1 1 *36 

11361 

•14 

•02 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0 

•00 

7 

4/18/75 

13 

15 

0 

608.85 

14535 

0 

•OU 

0*00 

0*0  0 

0 

•00 

0*00 

0 

.00 

8 

4/19/75 

8 

26 

0 

6  0  9  *  4  5 

13666 

0 

■00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0 

•00 

9 

4/20/75 

8 

26 

0 

6  0  9  •  7  0 

17126 

0 

‘00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0 

*00 

1  0 

4/21/75 

11 

2  0 

0 

6q9  •  3 1 

187  4  0 

0 

*00 

0*00 

o*oo 

0 

•00 

0*00 

0 

*00 

1  1 

4/22/75 

8 

4  0 

0 

606.21 

20020 

0 

.00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0 

.00 

]  2 

4/23/75 

1  n 

23 

0 

b  0  7  •  1  9 

215  63 

0 

•00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0 

*00 

1  3 

4/27/75 

10 

35 

0 

607.37 

27335 

0 

•  00 

0*00 

o*. 00 

0 

•  00 

0*00 

0 

.00 

intercept  at  t  = i : 

561.15 

0 

0 

• 

0 

0 

• 

0 

0 

slope  of  line: 

12.35 

0.00 

0.00 

standard  deviations 

•30 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  of  determination: 

.98 

0*00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (6PD/FT): 


14260.37 


0.00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) 5 
S : 


1.51 

1 ,4?E-04 


0*00 

0. 


0.00 

0. 


[ RBOSP  PROGRESS  REPORT 


2.  1 1 


13:  0 
12:30 

342.o3 
123.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT).*  13058.15 


DATE/TIME  PUMP  UN;  2/15/75 
OFF;  3/  9/75 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN): 


OS-17 

DRAWDOWN 


LOWER 

PUMPING 


R 


CORE  HOLE  X  COQRD:  151719*55 

CORE  HOLE  Y  COORD:  229929.78 

PUMP  WELL  x  COORD:  155352*57 

PUMP  well  Y  COORD!  217387.19 


INDEX 

DATE 

I  lvl£ 

DEPTH 

minutes 

delta  delta-sod* 

delta  delTa-sqd* 

DELTA 

delTa-sqd 

<i> 

(2) 

(3) 

1 

2/16/75 

11 

5 

0 

342.08 

1325 

0.00 

0*00 

0-00 

0.00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

2 

2/17/75 

12 

50 

0 

342.24 

2870 

*  02 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

2/18/75 

9 

55 

0 

342.48 

4135 

05 

•00 

0*00 

U  •  00 

0*00 

0»0Q 

4 

2/19/75 

9 

52 

0 

342.79 

557? 

•00 

•no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

2/20/75 

9 

2 

0 

343.03 

6962 

•05 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2/21/75 

12 

52 

0 

343-14 

86  32 

“*02 

•  00 

0  TOO 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

2/23/75 

in 

10 

0 

343*68 

11350 

0  *00 

0*00 

•14 

•02 

0*00 

0*00 

8 

2/?4/75 

in 

36 

0 

343.33 

12816 

0*00 

0*00 

*0  5 

•00 

0*00 

0*00 

9 

2/P5/75 

9 

18 

0 

343-93 

14178 

0 . 00 

0*00 

-*05 

•00 

0*00 

0*00 

1  0 

2/26/75 

8 

37 

0 

344.13 

15577 

o*ou 

0*00 

-*  04 

•00 

0*00 

0«00 

1  1 

2/27/75 

9 

8 

0 

344.25 

17048 

0  •  0  u 

0*00 

-•10 

•01 

0*00 

0*00 

1  ? 

2/28/75 

9 

53 

0 

344-54 

18533 

0*00 

0*00 

*02 

•00 

0  »uo 

0*00 

1  3 

3/  1/75 

9 

54 

0 

3  4  4  »  65 

19974 

0 ' 00 

0*00 

-•02 

•  00 

0*00 

0*00 

1  4 

3/  2/75 

10 

45 

0 

3A-4.75 

21465 

0*00 

0*00 

-  •  0  6 

•  00 

0*00 

0*00 

1  5 

3/  3/75 

in 

1 1 

0 

344.95 

2287] 

0*00 

u*00 

•01 

•  00 

0*00 

o»oo 

1  5 

3/  4/75 

8 

1  5 

0 

344.94 

24195 

0*00 

0*00 

“•11 

•01 

0*00 

0*00 

1  7 

3/  5/75 

8 

22 

0 

346-07 

2564? 

0*00 

0*00 

-•10 

•01 

0*00 

0*00 

1  8 

3  /  6/75 

9 

15 

0 

345*25 

27135 

0*00 

0  *00 

-•03 

•00 

0*00 

0*00 

1  9 

3/  7/75 

8 

55 

0 

345.55 

28555 

u  •  00 

0*00 

•  lb 

•03 

0*00 

0*00 

2  0 

3/  8/75 

11 

2b 

0 

3  4  5  » b  8 

3o  1  48 

0*00 

0*00 

•19 

•03 

0*00 

o«oo 

?1 

3/  9/75 

1(1 

29 

u 

345.55 

31529 

0*00 

0*00 

-•03 

•00 

0*00 

0  »oo 

INTERCEPT  AT  T  = 

1  t 

335.36 

324.34 

0 

• 

0 

0 

SLOPE 

OF  LINE: 

1.98 

4.6). 

0.00 

standard  deviation: 

*04 

•09 

0  •  00 

COEFFI 

Cl  ENT  OF 

DETERMINATION 

: 

.99 

•  98 

0.00 

TRANSMISSIVI TY 

(GPD/FT) ! 

16375.94 

7040*44 

0.00 

coefficient  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS): 
S: 


1 .70 

4 , 9  0  E  —  0  5 


3.81 

4.71E-05 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


2.  i  z 


■ 

■ 

OATE/TIME  pump  ON;  3/  9/75  12:30 

OFF:  3/24/75  12:30 


GS-17  LOWER 
RECOVERY  PUMPING 


COKE  HOLE 
CORE  HOLE 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  345.55 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) :  123.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  13058.  ].5 


PUMP  WELL 
PUMP  WELL 


INDfX 

DATE 

1 1  me 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DELTA 

<1> 

-SQD 

1 

3/10/75 

14 

22:  o 

345.40 

1552 

•  05 

•  00 

2 

3/1 1 /75 

10 

)  :  0 

345.14 

2731 

-  •  q9 

•01 

3 

3/12/75 

12 

21 

0 

345.16 

4311 

•03 

•00 

4 

3/13/75 

if: 

13 

0 

345.11 

5623 

.  04 

•00 

5 

3/14/75 

9 

46 

0 

344.98 

7036 

-•  04 

•00 

6 

3/15/75 

8 

4  0 

0 

344.96 

6410 

"•02 

•  no 

j 

3/16/75 

10 

21 

0 

344.87 

9951 

-•  Q7 

•00 

3 

3/17/75 

13 

15 

0 

344.91 

11565 

•00 

•  on 

9 

3/18/75 

12 

4 

0 

345.01 

12934 

•13 

•02 

1  0 

3/19/75 

13 

29 

0 

344.94 

14459 

•  0  8 

•01 

1  1 

3/20/75 

9 

5 

0 

344.72 

15635 

-•12 

•01 

1  2 

3/21/75 

1 1 

4 

0 

344.81 

17194 

-•oi 

•00 

1  3 

3/22/75 

9 

46 

0 

344.72 

18556 

-  •  os 

•01 

1  4 

3/23/75 

9 

2(1 

0 

344.74 

19970 

-•04 

•00 

1  5 

3/24/75 

1  1 

29 

0 

344.88 

21539 

•11 

•01 

intercept  AT  T= 1 : 

SLO  =  E  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


346.99 

-.51 

•07 

.84 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT) » 


-63363.98 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS): 
S: 


.44 

4.95E-05 


X  COORD:  151719.55 

Y  COORD:  229929.78 

X  COORD:  155352*57 

Y  COORD!  21 7387 • 1 9 


delta 

DELlA-SQD 

<2> 

oroo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o  roo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o  roo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

oroo 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

n*oo 

0*00 

0  •  00 
0.00 
0*00 
0.00 


0*00 


o.oo 

0. 


delta 

DELTA-SQD 

<3> 

0*00 

0.00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

o»uo 

0*00 

0*00 

o»oo 

0  *00 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 


0.00 


o.oo 

o. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


' 

• 

« 

- 


V 


DATE/TIME  PUMP  ON:  2/  3/75  8:30 

OFF;  2/18/75  8:30 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  367.  ()0 
PRODUCTION  RATE  (UAL/MIN):  275. no 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  o»00 


GS-17 


LOWER  A 


RECOVERY  PUMPING  (s9^7 


$ 


CORE  HOLE  X  COORD:  151719.55 
CORE  HOLE  Y  COORQJ  229929.78 


PUMP  WELL  X  COORD:  151719.55 
PUMP  WELL  Y  COORDS  229929.78 


I 

t 

I 


I 


6  ■ 

INDeX 

date 

T  IMe 

DEPTH 

MINUTeS 

-  ■ 

1 

2/  5/75 

18 

1 

0 

347.57 

2370 

2 

2/  6/75 

8 

7 

0 

346.65 

4297 

3 

2/  7/75 

8 

21 

0 

345.39 

5751 

2  : 

4 

2/  8/75 

8 

1 1 

0 

344.09 

7181 

5 

2/  9/75 

ft 

15 

0 

343.37 

6625 

6 

2/10/75 

1  1 

?0 

0 

342*75 

10250 

7 

2/12/75 

10 

31 

0 

342.64 

13031 

*  i 

8 

2/13/75 

8 

46 

0 

342.15 

14416 

9 

2/1  A/75 

16 

42 

0 

342-05 

1633? 

o  , 

1  0 

2/16/75 

1  1 

5 

0 

34?  *08 

13875 

1  1 

2/1 7/75 

12)50 

0 

342.24 

20420 

INTERCEPT  at  T  =  1 : 

SLO=E  OF  LINE: 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 


delta 

DfLTa-SQD • 
<1> 

Delta 

DelTa-SGD • 
<2> 

delta 

DelTa-SGD 

(3) 

0-00 

0*00 

0-00 

0 

0 

• 

0 

0  •  GO 

0.00 

•02 

•00 

OrOO 

0*00 

0  »G0 

0*00 

•  10 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•18 

•03 

nr  00 

0*00 

0*00 

0*00 

- .  06 

•00 

or  00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  12 

•01 

n  *oo 

0*00 

0  *00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  -00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  roo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0«00 

0*00 

0  •  00 

0  »UQ 

0«00 

385.11 

0.00 

0.00 

-10.59 

0.00 

0*00 

•  11 

0*00 

0.00 

.  99 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT) : 

-6854.10 

0.00 

O 

• 

O 

O 

COEFFICIENT  OF 

STORAGE 

WERO  (DAYS)  : 

.04 

0.00 

0.00 

S: 

RRRRR 

0. 

0. 

;»3 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


2. 


Jy 


DATE/TIME  pump  ON: 

OFF: 


6/  5/75  IIS  0 
8/31/75  23:59 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  364.46 
PRODUCTION  RATE  (GAL/rtlN):  174.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  well  (FT):  11741.43 


OS-17  LOWER 
RECOVERY  PUMPING 

CORE  HOLE  X  COORD:  151719.55 
CORE  HOLE  Y  cOQRDJ  229929*78 


PUMP  WELL  X  COORD!  163426*76 
PUMP  WELL  Y  COORD?  229033*32 


INDEX 

date 

TIME 

depth 

MINUTES 

DELTA 

DELTa-SQD* 

DELTA 

DELTa-SUD* 

DELTA 

DELTa-SWD 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

6/  6/75 

9 

7 

0 

364.12 

1327 

0*00 

0*00 

0 

a  • 

0 

0 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

? 

6/  7/75 

1  n 

35 

u 

363.64 

2855 

- .  06 

*00 

0«00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

6/  H/75 

13 

55 

0 

363*11 

4495 

*•01 

*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

4 

6/  0/75 

1 1 

la 

0 

3b?* 85 

5778 

•  05 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

6/10/75 

14 

15 

0 

362*55 

73  95 

•  06 

•  00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

& 

6/1 1 /75 

i  ? 

9 

0 

3b?  *38 

67  0  9 

*10 

•01 

n  »oo 

0*00 

0  •  0  0 

0  ‘00 

7 

6/1  P/75 

1  2 

45 

0 

36? » 1)6 

10185 

*•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0‘00 

o»oo 

A 

6/  13/75 

1 1 

3 

0 

361*87 

11523 

-*  os 

•  no 

0*00 

0  •  00 

0*00 

o»oo 

9 

6/14/75 

9 

14 

0 

361  •  7  0 

12854 

-  •  (j8 

•01 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

INTERCEPT  at  T=i : 

373.88 

0*00 

0*00 

slope  of  line: 

-2.94 

0*00 

0*00 

standard  deviation: 

•  0  6 

0  »oo 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

*99 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

-15603.40 

0.00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 


t-zero  (DAYS): 

O  J 


1*10 

”3 • 72E"0  5 


0*00 

0* 


0*00 

0* 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


DA T;/ TIME  PUMP  UN: 

OFF: 


4/  8/76  11!  0 

5/  5/75  0:30 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) :  345.44 

production  rate  (oal/minj :  667. oo 

DISTANCE  from  PUMPED  well  (FT) J  9478.62 


INDEX  DATE 


TIME  DEPTH  MINUTES 


1 

4/  8/75 

17 

43 

0 

345 

.84 

4  o  8 

2 

4/  9/75 

1  0 

5 

0 

347 

.67 

13a5 

3 

4/10/75 

3  3 

2 

0 

350 

.40 

2882 

4 

4/1 1/75 

9 

2lj 

0 

353 

•09 

4220 

5 

4/1 2/75 

]  1 

b7 

0 

354 

•56 

5817 

6 

4/13/75 

14 

40 

0 

355 

.98 

7420 

7 

4/14/75 

9 

30 

0 

356 

.59 

8550 

6 

4/1 5/75 

9 

15 

0 

357 

.95 

9975 

9 

4/16/75 

1  3 

20 

0 

35<’1 

.08 

11660 

10 

4/1 7/75 

9 

4  0 

0 

359 

.68 

12680 

11 

4/1 8/75 

10 

14 

0 

360 

.49 

14354 

3  2 

4/ i 9/75 

3  0 

4  7 

0 

361 

.  44 

15627 

1  3 

4/20/75 

10 

24 

0 

362 

•18 

17244 

3  4 

4/21/75 

9 

17 

0 

362 

•  88 

16617 

1  5 

4/22/75 

10 

33 

0 

363 

•  49 

20133 

3  6 

4/23/ 75 

1  n 

56 

0 

3b  4 

•  0  7 

2  i  598 

3  7 

<+/?4/75 

1  0 

4 

0 

364 

•61 

229w4 

3  9 

4/25/75 

3 

34 

0 

365 

•02 

24394 

1  9 

4/26/75 

3  2 

3 

0 

365 

.53 

25963 

?n 

4/27/75 

J  0 

4 

0 

36  6 

.44 

27304 

21 

4/28/75 

37 

0 

367 

•  22 

26717 

22 

4/29/75 

9 

5 

0 

3b7 

•  84 

3o  1  25 

23 

4/30/75 

10 

10 

0 

368 

•  41 

31630 

?4 

5/  1/75 

9 

43 

0 

3  6  9 

.97 

32988 

?  5 

5/  ?/75 

12 

10 

0 

3  b  9 

•  72 

3*+630 

2  6  5  /  4/75  11 

INTERCEPT  AT  T  =  1  : 
SLO»£  OF  LINE: 
STANDARD  DEVIATION: 

2  b 

0 

369 

•50 

37465 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERU  (DAYS)  : 
S: 


GS-17  LOWER  Ai 
DRAWDOWN  PUMPING 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 

PUMP  WELL 
PUMP  WfLL 


DELTA 

DELTa-SQD 

(1) 

o.oo 

o 

o 

• 

o 

o.oo 

o.oo 

.11 

.01 

•40 

•  1  6 

-.14 

•02 

“  •  25 

•  06 

-.53 

•  28 

-.14 

.02 

•  0  1 

•  0  0 

-•02 

*00 

•  1  1 

•01 

.  4b 

•  20 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0«  00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  «00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

3 0  0  •  26 
14.46 
•  28 
•  99 


12175.69 


.9? 

3.76E-05 


r 


COORD! 

151719.55 

COORD • 

229929.78 

COORD! 

158526.87 

COORD! 

223333*98 

delta 

DELTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD 

(2) 

(3) 

0*00 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

0  •  00 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0  *.0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0.00 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

0*00 

o.oo 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

”•  04 

*00 

G»  U0 

0*00 

*03 

•00 

0*00 

0*00 

*  00 

•00 

0*00 

0*00 

•01 

•  00 

0  •  uo 

o»oo 

•  0  A 

•00 

0*00 

0-00 

-•  04 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•40 

•  16 

0*00 

0*00 

-.07 

•  oo 

n*00 

0  *00 

•12 

•  ol 

0  *00 

0*00 

•18 

*  0  3 

0*00 

0*00 

•18 

.  o3 

0*00 

0*00 

•25 

.  q6 

0*00 

0-00 

*44 

.19 

0*00 

0*00 

-•70 

•49 

232.18 
18.89 
•03 
1 .00 


9321.41 


247.31 
26.87 
•  35 
.94 


6553.15 


1.55 

4.82E-05 


3.12 

6.82E-05 


RBOSP  PROGRESS  REPORT  ] 


'2.J6 


-JJ 


■ 

10  ; 

<2  I 


DaTE/TImE  PUMP  UN:  5/  5/75  0:30 

OFF:  5/20/75  10:  0 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) 5 
PRODUCTION  RATE  (OAL/MIN) : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) ! 


369.50 

667.00 

9478-62 


OS-17  LOWER 
RECOVERY  PUMPIN 


FER 
1 9 


CORE  hole  x  COORD! 
CORE  HOLE  Y  COORD? 


151719.55 

229929.78 


PUMP  WELL  x  COORD:  158526*87 
PUMP  WELL  Y  cOQRQJ  223333*98 


16  j 

13  j 

I  NOE  A 

date 

t  i  me 

DEPTH 

minutes 

delta 

DELTa-SOD* 

<1> 

Delta 

DELlA-SQDr 

<2> 

delta 

delta 

(3) 

-SQD 

1 

5/  6/75 

9 

45 

0 

368.93 

1995 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

20 

? 

5/  7/75 

1 1 

30 

0 

366.97 

3540 

-.14 

*02 

o*.  oo 

0‘00 

0*00 

0 

*00 

22 

3 

5/  8/75 

9 

25 

0 

365.71 

4855 

•09 

•01 

or  oo 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

4 

5/  9/75 

l  0 

15 

0 

364*49 

6345 

•  14 

•  02 

0*00 

0*00 

0*00 

o 

•  oo 

5 

5/1 n/75 

9 

17 

0 

363.50 

7727 

•  03 

•01 

or  oo 

0*00 

0  •  0  0 

0 

*00 

24 

6 

5/11/75 

9 

40 

0 

362*63 

9190 

*03 

•00 

n»oo 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

7 

5/12/75 

8 

25 

0 

3  61  *  8  8 

10555 

"  •  0  6 

•00 

0*00 

0*00 

U«00 

0 

•  oo 

26 

3 

5/13/75 

in 

4(1 

0 

361*27 

12130 

-•02 

•00 

o*oo 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

9 

5/14/75 

9 

5 

0 

360*74 

13475 

-  •  os 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

23  1 

1  0 

5/15/75 

10 

6 

0 

360*15 

14976 

“•14 

•02 

0*00 

0  *00 

0*00 

o 

•oo 

1  1 

5/16/75 

8 

25 

0 

359*75 

16315 

-•13 

•02 

o  roo 

0*00 

0  *00 

0 

•  oo 

30  j 

1  2 

5/17/75 

9 

17 

0 

359*46 

178o  7 

-•ol 

•  00 

o  «oo 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

32  » 

1  3 

5/18/75 

a 

30 

0 

359.27 

1920  0 

*16 

•02 

or  oo 

0*00 

0  *U0 

0 

•  oo 

]  4 

5/19/75 

9 

49 

0 

358.62 

20719 

•  0  7 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

intercept  at  t=h 
Slope  OF  LINE: 

STANDARD  DEVIATION: 

COEFFICIENT  of  de termination; 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

"-*■  <_  • 

COEFF I C I  ENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS)  : 

s  • 


4o5 • 78 

0*00 

o.oo 

-10.90 

0.00 

o.oo 

•10 

0  *00 

0*00 

1.00 

o.oo 

o.oo 

-16161  .84 

0.00 

0*00 

1.48 

0.00 

0.00 

-8.01E-05 

0. 

0. 

I 


{ 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


1 


a»7 


UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


65-17 

drawdown 


LOWER 

PUMPING 


R 


DaTf/Ume  PUMP  ON; 

5/20/75 

10:  0 

CORE 

HOLE 

X 

COORD: 

151719.55 

OFF; 

5/26/75 

6:55 

CORE 

HOLE 

Y 

COORD: 

229929.78 

static  water  level  ( 

FT)  : 

359.62 

PUMP 

WELL 

X 

COORD : 

158526*87 

PRODUCTION  KATE  (GAL/MIN): 

667 .00 

PUMP 

WELL 

Y 

COORD: 

223333*98 

DISTANCE  FROM  PUMPED 

WELL  (FT):  9476*62 

inde: 

*  date 

1  IMg 

DEPTH 

MINUTpS 

Delta 

DeLTa-SQD . 

delta 

delTa-sqd. 

delta 

DELTA-SQD 

<1> 

<2> 

(3> 

i 

5  /  2  n  /  7  5 

1 5  : 1 5 

0 

35ft.4o 

315 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

0*00 

o.oo 

2 

5/21/75 

18:  14 

0 

360.69 

1814 

*68 

•  46 

0*00 

0*00 

0*00 

o  .00 

3 

5/22/75 

i  9 : 53 

0 

362.54 

34  73 

-1.29 

1*66 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

5/23/75 

15:35 

0 

3^5.43 

4655 

-•12 

•01 

0*00 

o 

• 

o 

o 

0*00 

0*00 

5 

5/24/75 

9  : 44 

0 

3b7  .lo 

57  44 

•  3  2 

•10 

n « oo 

0*00 

0*00 

0.00 

6 

5/ 26/75 

13  5  12 

u 

368*  68 

7392 

•42 

•17 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

I  NT  E 

RCEPT  AT  T=l 

• 

t 

315.95 

0.00 

o.oo 

Si_0=>E  OF  LINE: 

STANDARD  DEv I  AT ION! 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


13.52 

•59 

.94 


0*00 
0  *00 
0»00 


0.00 

0*00 

0*00 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


13023.16 


0*00 


o.oc 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-/ERO  (DAYS) : 
S: 


1.18 

5.  12E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0. 


["rbosp  progress  report 


OaTE/TIME  pump  ON: 

OrF  : 


5/26/75  6:55 

6/  5/75  11  !  0 


STATIC  WATER  LEVEL  (FI  )  : 
PRODUCTION  RATE  (oAL/MIN): 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) 5 


3  7  0  •  A  3 
667.n0 
9478.63 


es-i7  lower 

RECOVERY  PUMPING 


COKE  HOLE  X  COORD?  151719.55 
CORE  HOLE  Y  COORD!  229929.78 


PUMP  WELL  X  COORD!  158526*67 
PUMP  WELL  Y  COORD!  223333*98 


INDE* 

UAl'E 

TIME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

1 

5/26/75 

12 

:3s:  o 

370.48 

341 

0*00 

2 

5/27/75 

1  1 

:  9 

0 

369.62 

1694 

-.18 

3 

5/ 26/75 

13 

:  29 :  o 

368.29 

3274 

•  14 

4 

S/2P/75 

10 

:  53 

0 

367 .50 

4558 

.16 

5 

5/30/75 

9 

:  35 

0 

366.76 

5920 

.09 

6 

5/3) /75 

9 

:  32 

0 

365 .96 

7357 

-•16 

7 

6 /  1/75 

12 

:  33 

0 

3  6  5 . 6  4 

8963 

•02 

8 

6/  2/75 

9 

:  22 

0 

366*33 

10227 

•03 

9 

6 /  3/75 

10 

:  25 

0 

364*86 

11730 

”  •  0  9 

1  f) 

6/  4/75 

in 

:  27 

0 

364*59 

13172 

-•0  7 

11 

6/  5/75 

9 

:  3 

0 

364.4b 

14528 

•  04 

DeLTa-SQD* 

1) 

delta 

DELTa-SQQ. 

(2) 

DELTA 

DELTa-SQD 

(3) 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

0.00 

*  0  3 

o«oo 

0*00 

0*00 

0»00 

•  02 

or  oo 

0»00 

0*00 

0*00 

.03 

0*0  0 

0.00 

0.00 

0.00 

•  01 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  00 

or  00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

•  00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

•01 

o  r  oo 

0*00 

o*uo 

0  •  00 

•01 

0*00 

0*00 

()•  uo 

0*00 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  AT  T= 1 : 

SLO=E  OF  line: 

STANDARD  DEVIATION: 

COEFFICIENT  of  determination: 


388.42 
-5.77 
•  1  2 
.99 


0*00 

0.00 

0*00 

0.00 


0.00 

0.00 

0*00 

0.00 


TRANSMISSIVITY 

coefficient  of 


(GPD/FT) S 

ST  OR AGE 

T-ZERO  (DAYS) : 
SS 


-30538.46 


0*00 


0  *00 


.90 

9.14E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0  . 


J~RBOSP  PROGRESS  REPORT 


date/ time  pump  on: 

off; 


a/  1/75  lb: 15 
4/10/75  15515 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT): 
PRODUCTION  KATE  (GAl/MIN): 


633.91 
?59 .  o  0 


DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) *  11832*19 


oSM-1  upper 

KtCOVERV  PUMPI 


IFER 

705A 


CORE  HOLE  X  COORD: 
CORE  HOLE  Y  COORDS 

PUMP  WFLL  X  COORD! 
PUMP  WELL  Y  COORD: 


151453*91 

232774.44 

158619*60 

223358.84 


INDEX 

OaTE 

T  IME 

DEPTH 

mindtes 

DELTA  DELTa-SOd* 

delta 

DELTa-SQD* 

DELTA 

QELTa-SUd 

(1) 

(2) 

(3) 

} 

4/  1/75 

1  7:?a 

0 

638.30 

133 

0*00 

0 . 00 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

s' 

4 /  r/75 

17:  o 

0 

633  ,  91 

2985 

0  •  uu 

0*00 

0*00 

o.oo 

0*00 

0*00 

o 

4/  5/7b 

15:43 

0 

631 .86 

5788 

*0? 

*  on 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

4 

4/  A/75 

13:^7 

0 

631 *51 

711? 

-•12 

*01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

4/  7/75 

14:5b 

0 

631 *21 

8623 

-*22 

•  05 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

4/  9/75 

1  3  :  2  5 

u 

631-33 

11410 

*  19 

•  0  3 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

—r 

i 

4/1 n/7b 

14:23 

0 

631 *27 

1 2  9  o  8 

*25 

•  0,6 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

R 

4/11/75 

1 5 : 1 3 

0 

6  3  3  *  0  4 

14398 

•  1  3 

*02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

4/1 2/75 

15:  o 

0 

G  3  0  *  6  3 

15825 

*°2 

•  00 

0  *00 

0  *  00 

0  *uo 

0*00 

1  0 

4 / 14/75 

in :  1  7 

0 

630*72 

1642? 

•  0  7 

•  00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0  *00 

1  1 

4/15/75 

9;  7 

c 

630  *53 

1979? 

”•  0  5 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

4  /  1  A  /  7  5 

13:49 

0 

630*21 

21514 

-•28 

•  0  6 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t  = 

1 : 

640.73 

o.oo 

0*00 

SLO^E 

OF  LINE: 

—  2*36 

o.oo 

0*00 

STaYDaRD  deviation: 

•  1  6 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF 

DETER  MI  NAT 

1  ON : 

.86 

0.00 

0*00 

TPA  \Sm 

ISSIV ITY 

( G PD/ FT 

: 

-28932 . 08 

o.oo 

0.00 

COEFFICIENT  of  storage 


T-aEPO  (Days) : 

s  ? 


.54 

3.32E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0  . 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


2.2,0 


■ 

' 

GSM-1  LOWER  A 

drawdown  pumping 


DaTe/TIME  pump  ON  J  P/15/75  13:  0 

CORE 

hole 

X 

COORD  s 

151453*91 

OFF!  3/  9/75  15:30 

CORE 

HOLE 

Y 

coord: 

232774.44 

STATIC  WATER  level  (FT):  803. f)7 

PUMP 

WELL 

X 

coord: 

155352*57 

PRODUCTION  rate  (GAL/MIN) J  123. q0 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( FT ) S  15973.47 

PUMP 

wfll 

Y 

coord: 

217387  rl9 

INDE* 

date 

1  I  ME 

depth 

MINUTES 

DELTA  DELTa-SQD* 

delta 

DELlA-SQD. 

delta 

DELTa-SQD 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

2/16/75 

16  J40 

0 

80  3  •  0  7 

1660 

0*00 

O 

O 

• 

O 

0*00 

0.00 

0 

0 

• 

0 

0 

0 

• 

0 

? 

?/l 7/75 

12:  4 

0 

803.14 

2824 

0-00 

0  *00 

Or  00 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

2/18/75 

13!  5 

G 

8  0  3 . 4  6 

4325 

0.00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

4 

2/2n/75 

15:46 

0 

803-67 

7  366 

*14 

•02 

or  00 

0*00 

0  *00 

0*00 

5 

2/21 /75 

13  5  27 

0 

803.77 

6667 

-•06 

•  00 

or  00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

2/22/75 

13:46 

0 

604.07 

10126 

*•04 

•00 

0  roo 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

2/23/75 

14S47 

0 

304.31 

11627 

“  •  05 

•00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

8 

2/24/75 

14:18 

0 

804.55 

13038 

*•03 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

2/25/75 

13:19 

0 

804.75 

14419 

•  00 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

2/28/75 

13:i5 

0 

805*18 

18735 

**  04 

•  00 

0  roo 

0*00 

0‘00 

0  •  00 

1  1 

3/  1/75 

16J23 

0 

805 • 35 

2  0  363 

*•02 

•  00 

0*00 

0*00 

O'  00 

0*00 

1  2 

3/  2/75 

1 4 : 1 5 

0 

80S. 37 

21675 

-«11 

•01 

oroo 

0*00 

0  •  UO 

0*00 

1  3 

3/  3/75 

1  4  5  46 

0 

3q5 • 75 

23146 

•15 

*02 

oroo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  4 

3/  4/75 

14  5  10 

0 

8  0  5  •  7  7 

24550 

*  06 

•  00 

oroo 

0*00 

O'OO 

0*00 

1  5 

3/  5/75 

145  0 

0 

805.79 

25990 

-*02 

•  00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  6 

3/  6/75 

14  5  10 

0 

805.88 

27430 

-•  03 

•  00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

]  7 

3/  7/75 

15:36 

0 

6  0  6  *  0  0 

26956 

-»oi 

*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0  *00 

1  8 

3/  8/75 

13  5  6 

0 

806.14 

30246 

•  OP 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t = 

1 : 

787.43 

0 

• 

0 

0 

0*00 

slope 

OF  line: 

4.16 

0*00 

0.00 

standard  DEVIATION: 

.07 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF 

DETERMINATE 

: 

.99 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT) 

: 

7799.59 

0.00 

0.00 

coefficient  of  storage 


F-/ERO  (DAYS) : 
S: 


3.96 

3. 68E-Q5 


0»00 

0. 


0.00 

0. 


RBOSP 


- 

• 

■ 


. 


o 


GSM-1  LOWER 

drawdown  pumping 


R 


9  I 


DATE/TImE  PUMP  on:  1/19/75  13:  0 

OFF;  2/  3/75  8:30 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  798.10 
PRODUCTION  RATE  ( GAL/MI N ) :  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  2857. 


CORE  HOLE  X  COORDS  151453f9l 

CORE  HOLE  Y  COORD?  232774.44 

PUMP  WELL  X  COORDS  151719..55 

PUMP  well  Y  COORD;  229929.78 


r  i 


0  ! 

INDEX 

date 

TIME 

depth 

MINUTES 

s ! 

1 

1/19/75 

14 

5 

0 

804.75 

1505 

:0  ' 

2 

1/20/75 

14 

20 

0 

8()8 ,85 

2960 

3 

1 /?] /75 

13 

15 

0 

811.85 

4335 

4 

1/22/75 

9 

25 

0 

812.99 

5545 

5 

1/23/75 

17 

0 

0 

814.70 

7440 

5 

1/24/75 

7 

41 

0 

815.30 

6321 

7 

1/25/75 

1? 

42 

0 

618.01 

10062 

i 

6 

1 /2R/75 

12 

20 

0 

616.50 

11480 

9 

1/27/75 

12 

53 

0 

617.05 

12953 

3  r 

1  0 

1  /  2  8  /  7  5 

12 

14 

0 

617.64 

14354 

o 

11 

1  /  2  9  /  7  5 

12 

4  5 

0 

818-20 

15325 

1  ? 

1 / 29/75 

13 

0 

0 

818.11 

15840 

1  3 

1 /30/75 

1  0 

40 

0 

618.47 

1/140 

1  4 

1 /31 /7S 

13 

0 

0 

818.87 

lo720 

1  5 

2/  1/75 

1  3 

42 

0 

819.42 

20202 

)  6 

2/  2/75 

1 1 

43 

0 

820.29 

21523 

INTERCEPT  at  t= i : 

SLOPE  of  line: 

ANDaRO  DEVIATION; 
COEFFICIENT  OF  DEI ERMINATION ! 


TRANSMISSIVITY  (  GPD/FT )  ! 


coefficient  OF  storage 

T-ZERO  (DAYS) 5 
S: 


delta 

DELTa-SQq. 

(1) 

DELTA 

DELTa-SQd.. 

(2) 

DELTA 

DELTA 

(3) 

-S0q. 

0*00 

o 

o 

• 

o 

0*00 

o 

• 

o 

o 

o 

• 

o 

o 

0 

.00 

0*00 

0»00 

0*_  0  0 

o.oo 

0*00 

0 

.00 

-•GO 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

-•07 

•01 

0  f  00 

0*00 

0  »00 

0 

•00 

•  19 

•  04 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

•24 

•  06 

n  »oo 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

•01 

•00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0 

•  00 

"•15 

*02 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

-.19 

•04 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

"•10 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

-•02 

•00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

-•12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

-•15 

•02 

0  *.0  0 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

-.16 

•  0  3 

0 .00 

o.oo 

0*00 

0 

.00 

-•oi 

•00 

0  f  00 

0  *00 

0*00 

0 

•  oo 

.55 

•  31 

n»oo 

o.oo 

0*00 

0 

.00 

770.65 

0*00 

o 

• 

o 

o 

11.33 

o.oo 

0.00 

•20 

0*00 

0*00 

.99 

o.oo 

o.oo 

640  7 ,70 

0.00 

o.oo 

.18 

0.00 

0.00 

4.33E-05 

o. 

0. 

C  ) 


o 


c 

z 

< 

m  (, 

3? 

ts> 


< 

o  i 

*n 

O 

o 

o  { 

J3 

> 

o 

o 

n 

o 

2 

-o 

C 


O 

o 

m 

H 

H 

m 

jj 


Vj 

u 


DATE/ TIME  PUMP  UN:  £/  3/75  6:30 

OFF:  2/18/75  8:30 


STATIC  WATER  LEVEL  <FT) : 
PRODUCTION  rate  (GAl/MIN) : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT): 


820.30 
275.  n0 
2857 . 0 A 


GSM-1  lower 
RECOVERY  PUMPING 


R 


CORE  HOLE  X  COORD?  151453*91 
CORE  HOLE  Y  COQRD?  232774.44 


PUMP  WELL  X  COORDS  151719.55 
PUMP  WELL  Y  COORD?  229929.78 


INDEX 

DATE 

1  I  ME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DElTA-SQD» 

<1> 

DELTA 

DElTa-SQD  * 
(2) 

delta 

DElTA-SUD 

(3) 

1 

2/  3/75 

1  2 

53 

0 

818.74 

263 

0.00 

0*00 

0*0  0 

0 

0 

• 

0 

O'OO 

0.00 

? 

2/  4/75 

n 

30 

0 

312.60 

1620 

.52 

•  27 

0  ‘00 

0*00 

0  *00 

O'OO 

3 

?/  5/75 

in 

59 

0 

8  0  9 .  1 4 

3029 

-.10 

•  01 

O'  00 

0*00 

O'OO 

O'OO 

4 

2/  6/75 

14 

55 

0 

8o6«  07 

47  0  5 

-•37 

•  )  4 

or  00 

O'  00 

0*00 

O'OO 

5 

2/  7/75 

15 

54 

0 

8o5»5l 

6204 

-.47 

•22 

0*00 

0*00 

0*00 

O'OO 

6 

?/  9/75 

13 

30 

u 

8  0  4  *  0  5 

8940 

-•27 

*  0  7 

0*00 

0*00 

0*00 

O'OO 

7 

2/1 n/ 75 

13 

17 

0 

803.38 

10367 

-•27 

•07 

0*00 

0*00 

O'OO 

O'OO 

8 

2/1 2/75 

17 

1 1 

0 

803.43 

13481 

•97 

•95 

0*00 

0 '00 

O'OO 

0*00 

9 

2/13/75 

10 

50 

0 

8o3.49 

14540 

0*00 

0*00 

0  roo 

0*00 

O'OO 

O'OO 

1  0 

2/14/75 

1  3 

0 

0 

803*29 

16110 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

O'OO 

O'OO 

1  1 

2/16/75 

IS 

4  0 

0 

8q3  •  q7 

19210 

o*ou 

0*00 

0*00 

0*00 

O'OO 

O'OO 

1  2 

2/17/75 

12 

4 

0 

8q3. 14 

2  u  3  74 

0  •  00 

0*00 

or  00 

0*00 

O'OO 

0*00 

intercept  at  t=i : 

845.67 

O'OO 

O'OO 

slope  of  line: 

-10.46 

0.00 

0.00 

STANDARD  deviation? 

•  50 

0*00 

O'OO 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

.96 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT)? 


-6938.74 


0.00 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) ? 
S  ? 


•  18 

-4.71E-05 


0*00 

0. 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


z  a  3 


date/time  pump  oim; 

OFF: 


6/  5/75  11 !  0 

8/31/75  23559 


GSM-1  LOWER 

RECOVERY  PUMPING 


"jtR 


CORE  HOLE  X  COORD5  151453*91 
CORE  HOLE  Y  COORD:  232774.44 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT)  5  923.0 & 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN):  174.Q0 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( FT ) :  12543*73 


PUMP  WELL  x  COORD:  163426.76 
PUMP  WELL  Y  COORDS  229033*32 


INDEX 

DATE 

TIME 

depth 

MINUTES 

delta 

delta 

<1> 

- 5QD  * 

DELTA 

DELTa-SQD. 

(2) 

delta 

DELTa-SQD 

(3) 

1 

6/  6/75 

12:  4 

0 

822.74 

1504 

-.10 

•01 

0*00 

0*00 

0.00 

0»00 

2 

6/  7/75 

1^:45 

0 

822.34 

2985 

•  Ob 

•00 

0  *00 

0*00 

0»00 

0*00 

3 

6/  H/75 

16:  9 

0 

822.03 

4629 

•12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

6/  9/75 

13:22 

0 

821.76 

59q? 

*  05 

•00 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

6/) 1/75 

15;  9 

0 

621.34 

8689 

-  •  04 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

6/13/75 

l4:5o 

0 

821-06 

11750 

-•08 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  AT  T=l : 

828.90 

0*00 

0.00 

SLOPE  OF  LINE: 

-1 .90 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

•  0  8 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 

.98 

0*00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  ( GPD/FT ) ! 

-24120.40 

O 

O 

• 

O 

0 

• 

0 

0 

COEFFICIENT  Oh  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS) : 

.60 

0.00 

0.00 

S : 

-3.70E-05 

0. 

0. 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


z  z  * 


GSM-]  LOWER 
DRAWDOWN  pumping 


Ai, 


DaTE/TIME  PUMP  ON; 

OFF : 


4/  8/75  llJ  0 
5/  5/75  0:30 


CORE  ROLE 
CORE  HOLE 


STATIC  WATER  lEVEL  (FT):  807.50 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN):  667.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  11796.1= 


PUMP  WELL 
PUMP  WELL 


DeX 

DATE 

1  I  M£ 

DEPTH 

MINUTeS 

delta 

DELTa-SDD 

<1> 

1 

4/  9/75 

13 

36 

0 

303.63 

1598 

0.00 

0*00 

2 

4/ 1 n/ 75 

14 

30 

0 

810.41 

3090 

•  28 

.  0  8 

3 

4/1 1/75 

1  = 

27 

0 

812.23 

4587 

-.18 

•03 

A 

4/1 ?/75 

1  5 

7 

0 

613.80 

8007 

-  *  1  6 

•  03 

5 

4/14/75 

1  n 

36 

0 

815.86 

6616 

- .  1  8 

•  03 

6 

4/15/75 

9 

14 

0 

816.81 

9974 

-.07 

•00 

7 

4/1 6/75 

1  3 

55 

0 

817.84 

11695 

•05 

•00 

8 

4/17/75 

3 

13 

0 

818.44 

U795 

•  1 3 

•  02 

9 

4/18/75 

9 

1 3 

0 

819.09 

14293 

•  14 

•02 

1  0 

4 / 1 9/75 

13 

26 

0 

819.58 

15986 

-•01 

•  00 

1  1 

4/20/75 

9 

58 

0 

820*53 

1  7218 

0*00 

0  •  00 

1  2 

4/21 /75 

14 

40 

0 

821*17 

18940 

0*00 

0*00 

1  3 

4/?2/75 

13 

16 

0 

821-71 

20296 

0*00 

0*00 

1  4 

4/23/75 

14 

53 

0 

822*26 

21833 

0*00 

0*00 

1  5 

4/24/75 

13 

35 

0 

822.77 

23195 

0»  00 

0*00 

1  6 

4/25/75 

1? 

53 

0 

823.13 

24593 

0  *00 

0*00 

1  7 

4/2^/75 

12 

36 

0 

823-71 

26016 

0*00 

0*00 

1  8 

4/ =6/75 

13 

26 

0 

824.99 

28948 

0*00 

0*00 

1  9 

4/3o/75 

1  5 

43 

0 

826.24 

31963 

0*00 

o*no 

20 

5/  1/75 

12 

0 

0 

826.82 

33lbn 

0*00 

0*00 

21 

5/  3/75 

10 

29 

0 

827.60 

36969 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  aT  T= 1 : 

Slope  of  line: 

STANDARD  deviation: 
coefficient  of  determination: 


7&3.S7 

13.26 

•15 

1.00 


TRANSMISSIVITY  ( GPD/F  T )  : 


13283.16 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-2ERO  (DAYS) : 
S: 


1.36 

3.R9E-05 


X  COORDS  151453.91 

Y  COORD:  232774.44 

X  COORDJ  158526*87 

Y  COORDS  223333*98 


delta 

DELTa-SQD 

<2> 

0«00 

0  »00 

0*00 

0  »00 

n«00 

0*00 

0  roo 

0*00 

o«oo 

0  ‘00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•06 

•  00 

-•03 

*  00 

-•02 

•00 

-•03 

•00 

T  0  2 

•  00 

-•  07 

•00 

•  08 

•01 

0*00 

0*00 

0  »_Q0 

0‘00 

0*00 

O’  00 

0*00 

0*00 

745.92 
17.60 
•05 
1 .00 


10004.64 


delta 

DELTa-SQD 

(3) 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0‘00 

0*00 

0»00 

0*00 

o«oo 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *  UQ 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

O’OO 

-•05 

•  00 

-•UQ 

•  00 

•  12 

•02 

-•08 

•ol 

700.05 

28.01 

•08 

.99 


6285.70 


2.19 

4.72E-Q5 


4.76 

6 . 45E”05 
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GSM-1  LOWER  a/ 

RECOVERY  PUMP  I  MG 


\ER 


# 


DATE/TIME  pump 

ON: 

5/ 

5/75 

0 : 30 

CORE  HOLE 

X 

COQRD j 

151453 

.91 

*  n 

OFF: 

5/20/75 

10 :  0 

CORE  HOLE 

Y 

coqro: 

232774 

•  44 

i 

STATIC  WATER  LEVEL 

(FT)  : 

828 

•  20 

PUMP  WELL 

X 

COORD: 

158526 

.87 

12  i 

PRODUCTION  rate 

(GAL/MIN) : 

667 

.00 

PUMP  WELL 

Y 

coord: 

223333 

•98 

14  , 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)!  11796 

•  1  5 

16  ‘ 

INDe*  date 

time 

depth 

MlNUTfS 

delta  oelta-sqd* 

Delta 

delTa-sqd 

• 

DELTA 

DELTa-SQD. 

1  Q 

<i> 

(2) 

(3) 

J 

1  5/  5/75 

12 

24 

0 

828.19 

714 

0*00 

0*00 

0*0  0 

0.00 

0*00 

0.00 

?o ! 

2  5/  6/75 

12 

55 

0 

827.85 

2185 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»O0 

0*00 

3  5/  7/75 

1  5 

30 

0 

026.59 

3780 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  uO 

0*00 

72 

4  5/  H/75 

15 

50 

0 

825.72 

5240 

•09 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5  5/  P/75 

1  1 

10 

0 

824.90 

64q0 

.11 

.01 

0.00 

0 .00 

0.00 

0.00 

5  5/ 1 n/75 

13 

47 

0 

823.80 

7997 

-.06 

•  00 

0*0  0 

0.00 

0*00 

0.00 

7  5/12/75 

12 

14 

0 

822.32 

10784 

-.29 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

B  5/13/75 

1  3 

45 

0 

822.05 

12315 

”  *  0  u 

*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  »00 

9  5/14/75 

12 

45 

0 

821  -65 

13695 

«  04 

•  00 

n  «oo 

0*00 

0*00 

0  «oo 

10  5/15/75 

12 

35 

0 

821 .15 

15125 

-.  04 

•00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

11  5/16/75 

12 

7 

0 

820.75 

16537 

- « 0  7 

•00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

12  5/1 6/75 

1  4 

15 

0 

820.24 

19545 

.12 

•01 

0*0  0 

0.00 

0*00 

0.00 

13  5/19/75 

12 

17 

0 

819.94 

2o867 

*10 

•01 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

intercept  at  t= 

1 : 

861.49 

0 

•  00 

)  •  00 

slope  Of  line: 

-9.64 

0 

•  00 

( 

>•00 

standard  deviation: 

•12 

0 

•00 

0*00 

coefficient  of 

DETERMINATION 

i: 

1 .00 

0 

.00 

0.00 

transmissivity 

(GPO/FT) 

1 

-18263.64 

0 

.00 

0.00 

■4 

COEFFICIENT  OF 

storage 

WERO 

(DAYS) : 

1.97 

0 

.00 

0.00 

S : 

-7.76E 

-05 

0 

• 

0. 

e- 


c 
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2.  2.  G 


J 


UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


DaTE/TIme  pump  UN: 

OFF: 


5/20/75  1 0  :  0 

5/26/75  6:55 


GSM-1  LOWER  a 
URAWOOWN  PUMPING  GSM  9 


COKE  HOLE  X  COORO:  151453*91 
CORE  HOLE  Y  COORDS  232774.44 


STATIC  WATER  level  (FT) :  819.94 
PRODUCTION  RATE  (GAl/MIN):  667.no 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  11796-15 


PUMP  WELL  X  COORD:  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORD!  223333*98 


index 

date 

time 

DEPTH 

MI  NUT rS 

delta  delta-sqd* 

Delta 

DELTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD 

<l> 

<2) 

(3) 

1 

5  /  ?  1  /  7  5 

15:25: 

0 

820.22 

1765 

*31  *10 

0*00 

0*00 

0*00 

o 

o 

• 

o 

r 

5  /  ?  2  /  7  5 

l?:  3? 

0 

821 .43 

3003 

-.56  .32 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/24/75 

1  ? :  2  o  : 

0 

824.89 

59  o  0 

•  25  • 08 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t  = 

l : 

790.56 

0*00 

0.00 

slope 

OF  LINE: 

9 . 04 

0*00 

o 

• 

o 

o 

standard  DEVIATION: 

•40 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF 

DEI ERMINaTION 

i: 

.96 

o.oo 

0.00 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT)  : 

19462.69 

0*00 

0.00 

COEFFICIENT  OF 

STORAGE 

T-2ER0  (DAYS): 

1.24 

O 

o 

• 

o 

o 

o 

• 

o 

S : 

5.1 9E-05 

o. 

o. 

. 


' 

# 


6:55 

11;  o 

825.00 
667 . 0  0 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  11796.15 


DATE/TIME  PUMP  ON :  5/26/75 

OFF:  6/  5/75 

0  1 

static  WATER  LEVEL  (FT): 
PRODUCTION  RATE  (GAl/MIN) : 


GSM-J  LOWER  a^ 
RECOVERY  PUMPING  J 


ri 


CORE  ROLE  X  COORD? 
CORE  HOLE  Y  COORD5 


151453*91 

232774.44 


PUMP  WELL  X  COORDS  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORD!  223333*98 


rs 


r» 


' 


(T> 


'•) 

INDEX 

DATE 

TIME 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

DELTa-SQD* 

DELTA 

DElTa-SQD. 

delta 

delta-sod. 

<1> 

<2> 

<3> 

o 

1 

5/28/75 

16:30 

0 

824.97 

3455 

0*00 

0*0  0 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

•J  i 

? 

5/3n/75 

L4:5i 

0 

824.57 

6236 

“  *  0  8 

•01 

o  roo 

0  *00 

0*00 

0*00 

o 

3 

5/3] /75 

115  38 

0 

824-38 

7433 

•12 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

, 

4 

6/  1/75 

]  2 : 1 7 

0 

823.94 

o962 

*  0  6 

*00 

0*00 

0*00 

0  *U0 

0-00 

5 

6/  2/75 

1 3  : 1 8 

0 

823.42 

10463 

”  *  1 3 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

6/  3/75 

12:50 

0 

823.26 

11675 

-•02 

•00 

0*00 

0  »oo 

0*00 

0*00 

c 

7 

6/  4/75 

14 :  5 

0 

823.06 

13390 

*  04 

•00 

n-oo 

0*00 

0*00 

o«oo 

H 

j  m 
3J 

I  ^ 


INTERCEPT  at  t  = 

1  : 

843.30 

0*00 

0.00 

H 

V 

SLOPE  OF  LIimE: 

-4.9l 

0*00 

0*00 

o  - 

STANDaRO  DEVIATION: 

•  08 

0*00 

0*00 

T1 

COEFFICIENT  of 

determination: 

.98 

0*00 

o.oo 

V  J 

!  O 

O  5 

• 

J 

3J 

> 

TRANSMISSIVITY 

(GPO/FT) : 

-35834.45 

0*00 

o.oo 

1 

! 

o 

o 

o 

COEFFICIENT  OF 

STORAGE 

1 

j 

• ' 

o 

2 

-o 

c 

T-ZERO  (DAYS): 

3.68 

0 .00 

o.oo 

,  21 
i  ° 

s: 

-2.64E-04 

0. 

o. 

o 
!  rn 

w 


w 


I 
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1 


£2.8 


■ 

' 

GSY|"2  UPPER 
DRAWDOWN  PUMPING 


A/' 


:fR 

U5A 


DaTE/TIME  PUMP  On;  3/25/75  8:25 

CORE 

hole 

X 

COORD? 

173637.82 

OFF:  4/  1/75  15J15 

CORE 

HOLE 

Y 

coord: 

240533.37 

STATIC  water  level  (FT):  233.53 

PUMP 

WFLL 

X 

COORDS 

158619.60 

PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) :  259.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  22814.72 

PUMP 

well 

Y 

COORD: 

223358.84 

INDE*  QaT£ 

TIME 

DEPTH 

minutes 

Delta 

delta-sqd» 

Delta 

delTa-sqd. 

delta 

DELTa-SUD. 

<l) 

(2) 

(3) 

I  3/25/75 

17S11S  0 

233.53 

526 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

• 

0 

0 

0.00 

2  3/26/75 

I3:5u:  o 

233.37 

1765 

•  0  7 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  >00 

3  3/27/75 

14:52:  o 

233.50 

3267 

-•09 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4  3/28/75 

14:35:  0 

233.78 

4690 

•02 

•  00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

5  3/29/75 

12:37:  0 

233.76 

b  0  1  2 

-•12 

•01 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

6  3/30/75 

1 4  :  24 :  0 

234.1  1 

7559 

•13 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  AT  T  = 

1 : 

229.01 

0.00 

0 

• 

0 

0 

SLOPE  OF  LINE: 

1  .  0  8 

0.00 

0.00 

STANDARD  deviation: 

•  09 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OP 

DE  TERMINATION! 

.87 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY 

(GPD/FT)  j 

63511.83 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T -ZERO  (DAYS) : 

1.99 

0.00 

0.00 

S: 

7.27E-05 

0. 

0. 

|jRBOSP  PROGRESS  REPQRT 


2.Z°\ 


DATE/TIME'  PUMP  ON:  4/  1/75  15:15 

OFF;  4/16/75  15:15 


GSM-2  UPPER  A| 
RlCOVLRY  PUMPING  ? 


*'R 

5  A 


CORE  HOLE  X  cOORDi  173637.82 
CORE  HOLE  Y  COORD:  240533*37 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT);  234.16 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) :  259.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  22814.72 


PUMP  WELL  X  COORD:  153619.60 
PUMP  vvFLl  Y  COORD!  223358*84 


INDEX 

DATE 

time 

DEPTH 

MINUTES 

Delta 

dflta-sqd* 

<11 

delta 

DELTA 

(2) 

-  S  Q  D  • 

delta 

delta-sqd 

{3) 

1 

4/  1/75 

13 

15 

0 

233.91 

130 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

.00 

0.00 

0 

• 

0 

0 

2 

4/  3/75 

13 

2 

0 

233.93 

3047 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

0*00 

0*00 

3 

4/  5/75 

16 

41 

0 

233.78 

5846 

-.01 

*00 

0*00 

0 

*00 

o  *oo 

0*00 

4 

4/  5/75 

14 

43 

0 

233.42 

7168 

*  03 

*00 

0*00 

0 

*00 

0*00 

0*00 

5 

4/  7/75 

1  5 

51 

0 

233-01 

8676 

-.01 

*00 

0*00 

0 

*00 

0*00 

0*00 

6 

4/  Q/75 

14 

36 

0 

233.18 

1  1481 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

0*00 

0*00 

7 

4/1 n/75 

15 

54 

0 

233*28 

12999 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

o  •  uo 

0*00 

3 

4/1 1 /75 

1  6 

35 

0 

233.25 

14450 

u  *uo 

0*00 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0*00 

9 

4/1 2/75 

16 

35 

0 

233.00 

1 5920 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

0*00 

0*00 

1  0 

4/14/75 

11 

29 

0 

232*94 

1  3494 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

*00 

0*00 

0*00 

1  1 

4/15/75 

9 

53 

0 

232.96 

19833 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0*00 

]  2 

4/16/75 

14 

39 

0 

232*84 

21564 

0*00 

0  *00 

0*00 

0 

•00 

0*00 

0*00 

intercept  at  t  =  1 : 

250.69 

0.00 

O 

O 

• 

O 

slope  of  line: 

-4.49 

0.00 

0.00 

standard  DEVIATION: 

.02 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

1.00 

0.00 

0.00 

transmissivity  (gpd/ft): 

-15241.97 

O 

O 

• 

O 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERQ  (DAYS) 5 

3.36 

0.00 

0.00 

s; 

-2.95E-05 

0. 

0. 
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£36 


LOWER  o 


oSM~4 

drawdown  pumping  OS 


OaTE/TIME  PUMP  UN; 

OFF: 


2/15/75  13:  0 

3/  9/75  12:30 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  541.65 
PRODUCTION  RATE  (GAl/MIN):  123.00 
DISTANCE  FROM  PUMPEu  WELL  { FT ) :  20672.25 


PUMP  WELL 

pump  well 


INDea 

DATE 

T  IMe 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

QelTa-SQD 

‘1) 

1 

2/1 4/75 

17 

7 

0 

541.67 

1687 

0*00 

0«00 

2 

2/1 7/75 

12 

35 

0 

541*76 

88  55 

0-00 

0*00 

3 

2/18/75 

13 

32 

0 

541.79 

4352 

0  •  00 

0*00 

4 

P/2n/75 

16 

10 

0 

541 .94 

7390 

0*00 

0*00 

5 

2/21/75 

13 

54 

0 

541 .88 

6694 

- .  0  8 

•  01 

6 

2/22/75 

1  4 

9 

0 

542*11 

10149 

-•12 

•01 

7 

2/23/75 

i  5 

10 

0 

542  *  4  & 

11650 

•02 

•  00 

8 

2  /  ?  4  /  7  5 

14 

4  0 

0 

542*74 

130  6  0 

•  0  R 

•  0  1 

9 

2/25/75 

13 

42 

0 

542.68 

14442 

•  o5 

•00 

1  0 

2/27/75 

1  5 

12 

0 

543.35 

17412 

•21 

•  0  4 

1  1 

2/28/75 

13 

40 

0 

543.22 

16760 

-•  05 

•00 

1  2 

3/  1/75 

16 

46 

0 

543*43 

2u336 

•  02 

•00 

1  3 

3/  2/75 

14 

<+5 

0 

543.46 

21705 

“  •  06 

•  00 

)  4 

3/  3/75 

16 

9 

0 

543*76 

23159 

•  13 

•02 

1  5 

3/  4/75 

14 

4  l 

0 

543.75 

24581 

•02 

•  00 

1  8 

3/  5/75 

14 

23 

0 

543*76 

26003 

”•06 

•  00 

17 

3/  8/ 75 

14 

33 

0 

543.87 

27455 

"  •  (j5 

•  00 

1  8 

3/  7/75 

15 

57 

0 

543.93 

26977 

'•0» 

•01 

1  9 

3/  6/75 

13 

3  0 

0 

544 . 04 

3o270 

"  *  04 

•  no 

INTERCEPT  at  T= 1 : 

SlO^E  OF  LINE: 

STamOaKu  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


526.56 

3.91 

.09 

.98 


TRANSMISSIVITY  (GPO/FT) : 


83QP. 03 


COEFFICIENT  OF  oTORaOE 


T-ZERO  (DAYS) : 

s : 


5.02 

2 . 9 3E-05 


!l 


X  COORD!  156524.43 

Y  COORDJ  238026.20 

X  COORD?  155352.57 

Y  COORD?  217387.19 


Delta 

DELTa-SQD 

(2) 

o»oo 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

(J  •  00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0  TOO 

0*00 

n  •  00 

0 

• 

0 

delta 

DELTa-SQD 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0»00 

0‘00 

0*00 

0»00 

0»00 

0»Q0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  »oo 

0  ‘00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0«U0 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

0  »oo 

i  I 


0  »00 

0*00 

0*00 

0.00 

0  *00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

• 

0 

0 

0.00 

o. 


0.00 

o. 


£31 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPU1 ING  CEN  fER 


GSM-4  LOWER  A^g^.R 
OHawDuwN  PUMPING 


DATE/TIME  PUMP  Olvl:  l/]8/75 

13:  0 

CORE 

HOLE 

X 

coord: 

156524.43 

OFF:  2/  3/75 

8 :  3U 

CORE 

HOLE 

Y 

coord: 

233026*20 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 

536. 96 

PUMP 

WELL' 

X 

coord: 

151719*55 

production  rate  (gal/min) : 

275.00 

PUMP 

WELL 

Y 

coord: 

229929*78 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  9414.82 

I  noex 

OA  TE 

time 

depth 

MINUTES 

DELTA 

delta-sqd • 

DELTA 

DELTA-SQD* 

delta 

DELTa-SQD 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

1/19/75 

14:50 

0 

537.27 

1550 

0*00 

0*00 

O 

l  • 

O 

O 

0 

0 

• 

0 

0*00 

0*00 

2 

1/21/75 

13:53 

0 

537.80 

4375 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0*00 

0*00 

3 

1/23/75 

11  : 5  6 

0 

538.77 

7136 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

1/26/75 

12:52 

0 

539.52 

11512 

•09 

•01 

n»00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

1 /?6/ 75 

12:55 

0 

540 *63 

14395 

•21 

•  04 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

k 

1/29/ 75 

13:30 

0 

540*71 

15870 

-•14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

1/30/75 

11  :  1 1 

0 

540.93 

17171 

-  •  27 

•  07 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

8 

1/31/75 

13:31 

0 

541-40 

13751 

-*19 

•  0  4 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

9 

2/  1/75 

14  :  15 

0 

541*83 

20235 

-•10 

•01 

0  *.uo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

2/  2/75 

12:ii 

0 

542.61 

21551 

•  41 

•  1  6 

(TOO 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t= 

1 : 

a98 

•12 

0«00 

0*00 

SLO^t 

OF  line: 

10 

.17 

0*00 

0*00 

STANDARD  OEVIaTION: 

•  22 

0*00 

0*00 

coefficient  OF 

DETERMINATION: 

.94 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY 

tGPQ/FT) : 

7137 

.32 

0 

0 

• 

0 

0*00 

COEFFICIENT  of  storage 

T-ZERO  (DAYS) : 

4.57 

0.00 

0*00 

S: 

1  . 10E-04 

0. 

0. 
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. 


. 

i 

• 

■ 

0 


r/[ 


GSM-4  LOWER 
RECOVERY  PUMPING 


i£« 

a 


oaTf/time  pomp  on: 

OFF: 


6 /  5/75  n;  0 

8/31/75  23:59 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  563.21 
production  hate  (gal/min):  174.no 
DISTANCE  from  PUMPED  well  (FT):  11336.40 


CORE  HOLE  X  cOORQ! 
CORE  HOLE  Y  cOQRD! 

PUMP  WFLl  X  COORDJ 
PUMP  WFLl  Y  COORD! 


156524*43 

238026*20 

163426*76 

229033*32 


INDEX 

DATE 

time 

depth 

minutes 

DELTA 

DELTa-sQd* 

delta 

DElTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

6/  6/75 

12:41 : 

0 

563.21 

1541 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0*00 

2 

6/  7/75 

1  3  5  4  : 

0 

563 . 0  7 

3004 

-.02 

•  00 

0*00 

0.00 

0*U0 

0*00 

3 

6/  8/75 

16:31! 

0 

562.82 

4651 

-  •  02 

•  no 

0*00 

u  *00 

0*00 

0*00 

4 

6/  8/75 

14:25: 

0 

562.75 

5965 

•  0  8 

•  00 

0  *.0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

6/1 ] /IS 

15:32 : 

0 

56  2  *47 

8912 

*  0  2 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

6/1 3/75 

14:23: 

0 

562*25 

11723 

-•  04 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t=i 

• 

• 

567.82 

0*00 

0*00 

slo=e 

OF  line: 

— 

1.36 

0*00 

0*00 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  UE TERMINATION J 


transmissivity  (gpd/ft); 


COEFFICIENT  OF  S TuRAGE 

T-/ERO  (DAYS): 
S: 


■  0  4 
.98 


-33819.89 


0*00 

0*00 


0*00 


1.71 

•1 .35E-04 


0*00 

0. 


r 


0*00 

0*00 


0*00 


0*00 

0. 
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'.latrr. 


UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


gsm-4 


LOWER 


DRAWDOWN  pumping  t? 


DA TE/ TIME  PUMP  UN: 

OFFS 


4/  8/75  11 S  0 

5/  5/75  0:30 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  547*0= 
PRODUCTION  RATE  (GAL/MIN) :  667.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F  T )  S  148?.8*o5 


PUMP  WFLL 
PUMP  WFLL 


INDe* 

date 

time 

DEPTH 

MINUTES 

Delta 

DFLTa-SUD 

<1> 

1 

4/  9/75 

14 

10 

0 

547.49 

1630 

0*00 

0*00 

? 

4/ln/ 75 

15 

2 '5 

0 

54  7 . 8  0 

3145 

0*00 

0*00 

3 

4/ 1 1 /75 

16 

0 

0 

548.31 

4620 

0*00 

0*00 

4 

4/12/ 7 5 

15 

35 

0 

548.87 

6035 

0*00 

0*00 

5 

4/14/75 

11 

7 

0 

549.89 

6647 

•25 

•  0  6 

6 

4/ 1 5/ r 5 

9 

34 

0 

550*40 

9994 

•03 

•  00 

7 

4/ 1 6/75 

1  4 

15 

0 

551-05 

117)5 

-.12 

•01 

8 

4/17/75 

8 

33 

0 

551 *42 

12813 

-•20 

•  0  4 

9 

4/18/ 75 

9 

37 

0 

562*00 

14317 

-.18 

•  03 

1  0 

4/19/75 

13 

50 

0 

552  »  b 0 

16010 

-.14 

•02 

1  1 

4/20/75 

10 

18 

0 

553.17 

1  7238 

•  06 

*  00 

1  2 

4/21 /75 

15 

9 

0 

553*68 

16969 

•  q8 

•01 

1  3 

4/2P/75 

13 

40 

0 

554.16 

2o32o 

•22 

•  05 

1  4 

4/23/75 

1  5 

18 

0 

554.35 

21658 

0*00 

0  •  00 

1  5 

4/24/75 

1  5 

49 

0 

555.13 

23329 

0.00 

0*00 

1  4 

4/25/75 

13 

15 

0 

555.29 

24615 

0*00 

0*00 

1  7 

4/26/75 

12 

5* 

0 

555.71 

20034 

0*00 

o»oo 

1  8 

4/28/75 

1  3 

55 

0 

556.91 

2o975 

0*00 

0*00 

]  9 

4/30/75 

16 

1  1 

0 

557.74 

31991 

0*00 

0*00 

?0 

5/  1/75 

12 

23 

0 

558.15 

3  3  2  0  3 

0*00 

0  *00 

21 

5/  3/75 

10 

4o 

0 

559  *04 

3o9B6 

0*00 

0  •  00 

intercept  aT  T= i S 
SLOPE  OF  LINE: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 


5  0  3 • 95 
11.61 
•  1  6 
.99 


TKANSmISSIvITY  (GPD/Ft): 


15172. ?9 


COEFFICIENT  of  storage 


T-ZERO  (DAYS) ! 

s: 


3.59 

7  .  A4E-Q  5 


A  COORD!  156524.43 

Y  COORD:  238026.20 

X  COORD!  158526.87 

Y  COORD!  223333*98 


delta 

DELTa-SQD 
( 2) 

o»oo 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0  *00 

0  *.0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  »00 

or  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  04 

.00 

•22 

•  0  5 

-•11 

•01 

-•.21 

•  04 

•00 

•00 

-•08 

•01 

-roi 

•  00 

ri4 

•  02 

462.17 

21.23 

•13 

.99 


8293.41 


DELTA 

DELTa-SQD 

0»00 

<3) 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  »00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0-  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

0  »uo 

0*00 

o»oo 

0*00 

0 .00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *o0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0.00 

0*00 

0.00 

0.00 

6.91 

7 • 8?E~o5 


0.00 

0* 
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GSM-4  LOWER  c.'A 
RECOVERY  PUMPING  C 


DATE/ TIME  pUMP  ON: 

5/  5/75 

0:30 

CORE 

HOLE 

OFF: 

5/2U/75 

10:  o 

CORE 

HOLE 

static  water  level 

(FT)  : 

560.20 

PUMP 

WELL 

PRODUCTION  KATE  (G 

AL/MIN) : 

667.00 

PUMP 

WELL 

DISTANCE  FrtOM  PUMPED  WELL  (FT):  14828«o5 


INDrX 

DAT£ 

TIME 

DEPTH 

MINUTcS 

delta 

DeLTA-SQD . 
<1> 

1 

5/  5/75 

12 

43 

0 

559.73 

733 

0 

.00 

0*00 

P 

5/  6/75 

13 

20 

0 

5  6  0  »  0  6 

2210 

0 

*00 

0*00 

3 

5/  7/75 

16 

0 

0 

560.17 

3810 

0 

*00 

0*00 

4 

5/  3/75 

16 

20 

0 

5  6  0  •  2  (! 

5270 

0 

*  Ou 

0*00 

5 

5/  9/75 

11 

45 

0 

560.15 

6435 

0 

*00 

0 

• 

0 

0 

& 

5/1 n/75 

14 

32 

0 

559*99 

6042 

0 

•00 

0*00 

7 

5/12/75 

12 

40 

0 

560*13 

l(j8in 

*10 

•01 

9 

5/13/75 

1  4 

14 

0 

559.67 

12344 

- 

•09 

•01 

9 

5 / 1 4/75 

13 

17 

0 

559.5) 

13727 

- 

•03 

•  00 

1  0 

5/1 5/75 

13 

5 

0 

559*30 

15155 

- 

•  03 

•  00 

1  I 

5/16/75 

13 

15 

0 

559.13 

1 6  6  0  5 

- 

•01 

•  no 

1  2 

5/13/75 

14 

30 

0 

558.86 

19560 

•  0  6 

•00 

1  3 

5/ 1 9/75 

12 

33 

0 

558.67 

20833 

•00 

•00 

INTERCEPT  AT  T  =  JL  ! 

SlO  =  E  UF  LINE* 

STANDARD  deviation: 
coefficient  of  DETERMINATION: 


579.p3 
-4.76 
•Ob 
•  96 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


-36986.43 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS): 
S: 


6.98 

-3 . 49E-q  4 


I 


X  COORDS  156524*43 

Y  COORD*  238026.20 

X  COORD*  158526.87 

Y  COORD*  223333*98 


Delta 

DelTa-sqd 

(2) 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n»oo 

0  *00 

n  »oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  «00 

delta 

DELTa-SUD 

(3) 

0.00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0  •  VO 

0*00 

o*uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 


0.00 

0.00 

0*00 

0.00 


0*00 


0*00 


0.00 

o. 


o.oo 

o. 


I 


r 

r- 


I 

! 

I  i 

II 

■  I 

1 

li 

jl 

!  } 

I 


r 

r 


\ 


r 


I 


V 
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2- 3  •S'  „_J> 


UNIVERSITY  Or  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


# 


DATE/TIME  PUMP  ON;  3/  8/75 
OFF:  3/19/75 


6:50 
9:  5 


TO-i 

recovery 


UPPER 

PUMPING 


W' 


J  5A 


CORE  HOLE  X  cOQRDJ 
CORE  HOLE  Y  COORDS 


153653-14 
223381 .59 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) :  38-00 
PRODUCTION  RATE  (6AL/MKM):  72. no 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  40-53 


PUMP  WELL  x  COORD!  158619.60 
PUMP  WFLL  Y  COORD:  223358-64 


INDEX  DATE  TIMf 


depth 


l 

3/  8/75 

13 

46 

0 

29.01 

3/  6/75 

16 

5 

0 

29  .23 

3/  8/75 

17 

27 

0 

28.00 

4 

3/  9/75 

7 

55 

0 

26-69 

5 

3/  9/75 

14 

50 

0 

26.50 

6 

3/1 n/75 

10 

31 

0 

26-K) 

7 

3/10/75 

17 

38 

0 

25.97 

6 

3/11/75 

a 

1.) 

0 

25-74 

9 

3/1 1 /75 

18 

30 

0 

25.7o 

1  Q 

3/ 1 ?/ 75 

9 

44 

0 

25-82 

1  1 

3/ 1 2/75 

19 

43 

0 

25.78 

1  2 

3/13/75 

8 

36 

0 

25  •  80 

1  3 

3/13/75 

20 

52 

0 

25.75 

1  4 

3/14/75 

8 

8 

0 

25.65 

1  5 

3/15/75 

7 

16 

0 

25.55 

16 

3/] 6/75 

11 

31 

0 

25-55 

17 

3/17/75 

8 

12 

0 

25-54 

1  6 

3/1 8/ 75 

3 

34 

0 

2  6-05 

19 

3/1 9/75 

8 

17 

0 

25.82 

20 

3/1 9/75 

8 

54 

0 

25.81 

21 

3/19/75 

9 

1 

0 

25-78 

22 

3/ 1 9/75 

9 

5 

0 

25-8Q 

intercept  AT  T=i : 

SLOPE  OF  LINE: 

standard  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DE TERMINATION: 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


COEFFICIENT  of  STORage 

T-/ERD  (DAYS): 
S: 


MINUTES 

delta  oelta-sqd- 

delta 

delTa-sqq. 

delta 

DELTa-SQD 

<D 

(2) 

(3) 

296 

0-00 

0-00 

0-00 

O 

• 

O 

O 

0»00 

0 

0 

• 

0 

435 

•  01 

•00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

517 

•00 

*  00 

0*00 

0-00 

0  »UU 

o»oo 

1335 

-•08 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

I80O 

•  0  6 

•00 

0*00 

0-00 

0*00 

0-00 

2981. 

0*00 

0*00 

•10 

•01 

0*00 

0*00 

34  08 

0-00 

0‘00 

•02 

-00 

0*00 

o-oo 

4280 

0*00 

0*00 

-•14 

•02 

0*00 

0*00 

4  9  0  0 

0-00 

0*00 

-•14 

-02 

0*00 

o»oo 

5614 

0*00 

0*00 

r  o4 

•00 

0  •  uo 

0  «oo 

6353 

0-00 

0«  00 

•03 

•  00 

0*00 

o»oo 

7186 

0*00 

0*00 

•  09 

•01 

0*00 

o«oo 

7922 

0-00 

0*00 

•07 

-00 

0*00 

o-oo 

3598 

0*00 

0*00 

-•01 

•  00 

0*00 

o«oo 

9986 

0-00 

0*00 

-•06 

-00 

0*00 

0»00 

11681 

0*00 

0*00 

”•01 

•00 

0*00 

0*00 

12922 

0*00 

0*00 

•01 

•00 

0  *00 

0*00 

14364 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

15807 

0*00 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

15844 

u-oo 

0*00 

n  »oo 

0*00 

0*00 

o«oo 

15851 

0-00 

0*00 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

15855 

0 

• 

0 

0 

0*00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

35.82' 

23 

•  56 

0.00 

“2*86 

• 

-74 

0-00 

•  05 

•07 

0»00 

1  -  no 

-79 

0-00 

-6593.38 

-25760 

-21 

0-00 

.00 

0 

0 

• 

0 

• 

0 

0 

-1  -47E-04 

-5»26E“16 

0  * 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 
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*  v 


TO- 1  UPPER  A 
DKftwQOwN  PUMPING  C 


date/ time  pump  on*  3,19/75  9:  5 

OFF:  3/22/75  14;  5 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  26.25 

PRODUCTION  RATE  (GAl/MIN) :  264.n0 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  40*53 


CORE  HOLE  X 
CORE  HOLE  Y 

pump  well  x 
pump  well  y 


■  r 

0  5  A 

cOQRo: 

cooro: 

COORD J 

coord: 


158653*14 

223381.59 

158619.60 
223358.84 


DFX 

date 

time 

DEPTH 

minutes 

delta 

dflTa-sud • 

delta 

delta-sqd» 

delta 

OELTa-SQD 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

3/19/75 

9 

6 

0 

26.25 

1 

0*00 

0*00 

0  *00 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

2 

3/1 9/75 

9 

7: 

0 

27.62 

2 

0*00 

0  *00 

0*00 

U  *00 

0*00 

0.00 

3 

3/19/75 

9 

& 

0 

29.02 

3 

♦14 

*02 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

4 

3/19/75 

9 

9 

0 

30.97 

4 

" « 44 

•  20 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

3/19/75 

9 

10 

0 

32.53 

5 

- » 85 

•  72 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

& 

3/19/75 

9 

11 

0 

34.09 

6 

-•90 

•  80 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

3/1 9/75 

9 

12! 

0 

35.63 

7 

-*72 

•51 

0*00 

0*00 

0  «00 

0*00 

9 

3/19/75 

9 

13: 

0 

37 .05 

8 

-.47 

•  22 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

9 

3/19/75 

9 

14 

0 

38.35 

9 

-•21 

•  0  4 

0*00 

0*00 

O'UO 

0.00 

1  n 

3/19/75 

9 

15 

0 

39.47 

in 

“*02 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1 1 

3/1 9/75 

9 

17 

50 

4  1*74 

13 

•  0  5 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

3/19/75 

9 

19 

0 

42*98 

14 

•53 

•  28 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

3/19/75 

9 

21 

0 

44.33 

16 

*70 

•  49 

0*00 

0*00 

0*  00 

0*00 

1  4 

3/19/75 

9 

23 

0 

45*49 

18 

•82 

•  58 

0*00 

0-00 

0*00 

o»oo 

1  5 

3/19/75 

9 

25 

0 

4  6*47 

20 

*  87 

•  77 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

1  6 

3/19/75 

9 

28 

0 

47  •  &9 

23 

•  86 

•75 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

1  7 

3/19/75 

9 

30 

0 

48.38 

25 

•82 

•67 

0*00 

0*  00 

0*00 

0«  00 

1  9 

3/19/75 

9 

35 

0 

49.94 

30 

•  77 

•60 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

)  9 

3/19/75 

9 

4  0 

0 

51*20 

35 

•67 

•  45 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0  •  00 

?o 

3/19/ 75 

9 

45 

0 

52*20 

40 

•50 

•  25 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

21 

3/19/75 

9 

50 

0 

53*06 

45 

•32 

•10 

0  *.0  0 

0*00 

0  •  0  0 

0*00 

22 

3/1.9/75 

9 

55 

0 

53.86 

50 

•  19 

•  0  4 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

23 

3/19/75 

10 

0 

0 

54.46 

55 

-•05 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

24 

3/19/75 

in 

5 

0 

55*0  7 

60 

-•20 

•  04 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

25 

3/19/75 

in 

15 

0 

56  •  1  7 

70 

-  •  46 

•21 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

26 

3/19/75 

10 

25 

0 

57.09 

80 

-•72 

•  52 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

27 

3/19/75 

10 

39 

0 

58.19 

94 

- 1  *  0  4 

1 .03 

0*00 

0.00 

0*00 

o.oo 

29 

3/19/75 

10 

46 

0 

58.86 

103 

-1.18 

1 . 38 

-.21 

.05 

0.00 

0.00 

29 

3/19/75 

10 

58 

0 

59.49 

113 

0*00 

0*00 

-•15 

.02 

0*00 

0 .00 

30 

3/19/75 

11 

8 

0 

6  0*04 

1  23 

U  •  00 

0*00 

-•12 

•01 

0*00 

0*00 

31 

3/19/75 

11 

17 

0 

6  0*57 

132 

0*00 

0*00 

“  •  02 

•  00 

0*00 

0  »oo 

3  2 

3/19/75 

11 

28 

0 

6  1  •  0  9 

143 

0*00 

0*00 

•01 

.00 

0  »U0 

0*00 

33 

3/19/75 

1 1 

48 

0 

6  2  •  0  2 

163 

0*00 

0*00 

•  14 

•02 

0*00 

0*00 

34 

3/  1  9/75 

12 

7 

0 

b  2  •  7  1 

182 

0*00 

0‘00 

•16 

•03 

0*00 

o«oo 

3  5 

3/19/75 

12 

25 

0 

6  3.29 

200 

0  •  ou 

0*00 

•  16 

.03 

0»00 

o.oo 

36 

3/  19/75 

12 

57 

0 

64.28 

232 

0.00 

0.00 

•-25 

.06 

0.00 

0.00 

3  7 

3/19/75 

13 

2  7 

0 

6  4.96 

262 

0*00 

0-00 

•  18 

.03 

0*00 

Q.QO 

38 

3/1.9/75 

14 

1 

0 

65-59 

296 

0  ‘00 

0*00 

*07 

•00 

0*00 

0*00 

39 

3/19/75 

14 

55 

0 

66*47 

350 

0*00 

0*00 

”  •  08 

•01 

0*00 

0*00 

40 

3/19/75 

1  6 

18 

0 

6  7*44 

433 

0*00 

0*00 

-•41 

•  16 

-•33 

•  11 

41 

3/19/75 

17 

52 

0 

68*23 

527 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•10 

•  ol 

42 

3/1 9/75 

2n 

0 

0 

69.02 

655 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

•07 

•  00 

43 

3/20/75 

0 

3 

0 

70  •  07 

898 

u  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

•22 

•  q5 

44 

3/20/75 

6 

33 

0 

71*12 

1288 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•24 

•  06 

4  5 

3/20/75 

7 

28 

0 

71  *20 

1343 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

•20 

•  04 

45 

3/2o/75 

n 

50 

0 

71*60 

_ _ 1  6o5 

_  u  •  0 0 

0*00 

0  *00 

0*00 

•  0  9 

•01 

47 

3/2n/75 

17 

35 

0 

72*15 

1950 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

♦  08 

•01 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


V 

) 

. 

' 

' 

# 


48 

3/^^L5 

9:42: 

0 

72.75 

2917 

49 

15:2o: 

0 

72.81 

3255 

5n 

3/  TW'5 

19; 10: 

0 

72.90 

3465 

51 

3/22/75 

8:31 : 

0 

72.98 

4286 

0*00 

0 . 0  0  M 

fck,  0*00 

0.00 

-.47 

0*00 

u * nn  m 

■  0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

o.oo  ^ 

w  n* 00 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

O 

O 

• ' 

O 

0*00 

0‘00 

.22 

0*00 

o.oo 

0.00 


INTERCEPT  AT  T=lt 
SLO  =  E  OF  LINE.: 

STANDARD  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


19. ?0 
20  *29 
•65 
.99 


30.76 
14.07 
•  18 
1  •  0  0 


50.42 

6*58 

•24 

.98 


TRAMSmISSIvITY  (GPD/FT): 


3435.35 


4954.84- 


10594.32 


COEFFICIENT  OF  5TORAGE 

•  00 

2.84E-07 


T-2ERO  (DAYS): 
S: 


.no 

9.70E-04 


*00 

3*  00E-04 


RBOSP  PROGRESS  REPORT^  2.  3  8 


TO- 1  UPPER 

RECOVERY  pumping 


DATE/TIME  PUMP  UN:  3/22/75  14:  5 

OFF:  3^25/75  8:35 


CORE  HOLE  X  COQRD:  158653*14 
CORE  HOLE  Y  COORD*  223381  *_59 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  72*98 
PRODUCTION  KATE  (uAL/MIN)!  264. 00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)*  40.53 


pump  well  x  coord:  I586i9.bu 

PUMP  WELL  Y  COORD:  223358.84 


INDEX 

DATE 

TIME 

DEPTH 

MINUTES 

DELTA 

DELTa-SQO » 

delta 

DELTa-SQD* 

DELTA 

DELTa-SQD 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

3/22/75 

13 

44 

0 

37.80 

279 

•  04 

•  00 

0*00 

0 

• 

0 

0 

0*00 

0  •  00 

2 

3/22/75 

19 

4 

0 

37.28 

299 

-.  0  I 

•  00 

0*0  0 

0.00 

0  » 00 

0*00 

3 

3/22/75 

19 

18 

0 

36.94 

313 

-  •  03 

•  no 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

4 

3/22/75 

19 

35 

0 

36.67 

330 

•  06 

•  00 

o*.  00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

3/22/75 

19 

4l) 

0 

36.37 

335 

-.14 

•02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

3/22/75 

2  0 

5 

0 

36-09 

360 

•08 

•  0  1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

3/22/75 

21 

57 

0 

34.45 

472 

0*00 

0  *00 

•04 

*00 

0*00 

0 . 0  0 

9 

3/23/75 

2 

17 

0 

32.12 

732 

0*00 

0*00 

-•11 

•01 

0*00 

0*00 

9 

3/23/75 

5 

47 

0 

3 1  « 05 

942 

0‘00 

0*00 

•07 

•  00 

0*00 

0*00 

1  0 

3/23/75 

1 1 

35 

0 

29.89 

1290 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

0*00 

•12 

•ol 

1  1 

3/23/75 

17 

55 

0 

28.93 

16  70 

0-00 

0*00 

0*00 

0*00 

-.13 

•02 

1  2 

3/?4/75 

8 

4 

0 

27.89 

2519 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

-  *  04 

.  00 

1  3 

3/24-/  75 

IB 

3 

0 

27-36 

3118 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

•01 

•  oO 

1  6 

3/25/75 

8 

15 

0 

26.73 

3970 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

*05 

•  00 

1  5 

3/25/75 

8 

15 

0 

26.7  3 

3970 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  6 

3/25/75 

8 

19 

0 

26-73 

3974 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

1  7 

3/25/75 

8 

20 

0 

26-71 

3975 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  .  u  0 

0  *  0  0 

1  8 

3/25/75 

8 

25 

0 

26.71 

3980 

0  *00 

o»oo 

0  TO 0 

0*00 

0»00 

0«00 

INTERCEPT  at  T=1 : 

SLO=E  OF  LINE: 

STANDARD  deviations 
COEFFICIENT  OF  DETERM INAT I  ON : 


76.31 
-15.76 
•  07 
.98 


64.97 

-11*43 

*08 

1.00 


49.45 

-6.33 

.08 

.99 


TRANSMISSIVITY  ( GPD/F7 ) : 


-4421 . 1 4 


6097.98 


11014.69 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS) ! 
S: 


.00 

-9.1 2E-04 


•00  .00 

1.54E-04  -2.68E-07 
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' 

TO—  l  UPPER  Aj| 

DRAWDOWN  pumping '1 


DATE/ TIME  PUMP  ON: 

OFF: 


3/25/75  8:25 

4/  1/75  15  :  15 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  26.71 
PRODUCTION  *ATE  (GAL/MIN):  259.n0 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T >  :  40*53 


PUMP  WELL 
PUMP  WELL 


INDE* 

d^te 

TIME 

depth 

MINUTES 

DELTA 

DFLT a-SQQ 
<1> 

1 

3/25/75 

8 

26 

0 

27.28 

1 

0*00 

0*00 

c 

3/25/75 

8 

2  7 

0 

28.49 

2 

0*00 

0  •  0  0 

3 

3/25/75 

8 

28 

0 

30*37 

3 

0*00 

0*00 

4* 

3/28/75 

8 

29 

0 

31*53 

4 

0*00 

0  *oo 

5 

3/25/75 

8 

3(J 

0 

3  2.87 

5 

0  •  0  0 

0  •  00 

6 

3/25/75 

8 

31 

0 

34.25 

6 

0*00 

0*00 

7 

3/25/75 

8 

32 

0 

35.53 

7 

0  •  00 

0*00 

6 

3/25/75 

8 

33 

0 

36*83 

8 

0*00 

0*00 

9 

3/25/75 

8 

34 

0 

38.0  0 

9 

“1.42 

2.01 

1  0 

3/25/75 

8 

35 

0 

39.02 

10 

"1*14 

1*31 

11 

3/25/75 

8 

37 

0 

40.84 

12 

-.62 

.33 

1  2 

3/25/75 

8 

39 

0 

42.29 

14 

-•26 

*  n  7 

1  3 

3/25/75 

8 

41 

0 

43.48 

16 

“  •  0  2 

•  00 

1  4 

3/25/75 

R 

43 

0 

44.53 

18 

•  2  0 

*  04 

1  5 

3/P5/75 

8 

45 

0 

45.38 

20 

.30 

•  09 

1  6 

3/25/75 

8 

5u 

0 

47.19 

25 

•  53 

•  28 

1  7 

3/25/75 

R 

55 

0 

48.46 

30 

•  33 

•  28 

1  8 

3/25/75 

9 

0 

0 

49.64 

35 

•  59 

•  35 

1  9 

3/25/75 

9 

5 

0 

50»59 

40 

•  6  0 

•35 

?n 

3/25/75 

9 

10 

0 

51  .37 

45 

•  54 

•29 

21 

■3/25/75 

9 

15 

50 

52. 09 

51 

*40 

•  1  6 

2? 

3/25/75 

9 

20 

0 

52.75 

55 

•50 

•25 

23 

3/25/75 

9 

25 

0 

53*34 

60 

•47 

•22 

24 

3/P5/75 

9 

35 

0 

54.33 

7  0 

•37 

•14 

25 

3/?5/ 7 5 

9 

45 

0 

55  *29 

8n 

•  38 

•  15 

25 

3/25/ 75 

9 

55 

0 

56 . 0  5 

9n 

•31 

•  0  9 

27 

3/28/75 

10 

5 

0 

56«73 

100 

•24 

•  0  6 

28 

3/25/ 75 

1  0 

25 

0 

57.90 

120 

•12 

•  0  1 

29 

3/25/75 

in 

54 

0 

59.42 

149 

•10 

•01 

3n 

3/25/75 

1 1 

3  0 

0 

6  0*71 

185 

-•14 

•  02 

3  1 

3/25/ 75 

12 

0 

0 

61*67 

215 

-•25 

•  06 

32 

3/P5/75 

1? 

21 

0 

62.25 

236 

-.33 

•11 

33 

3/25/75 

13 

59 

0 

64.22 

334 

-.82 

•  68 

34 

3  /  2  5  /  7  5 

14 

54 

(! 

6  4.9  7 

339 

-1.15 

1.33 

3  5 

3/25/75 

16 

0 

0 

65.64 

455 

0»00 

0  •  00 

3  8 

3/25/75 

18 

1 

0 

66.59 

576 

0.00 

0.00 

37 

3/25/75 

2(1 

49 

0 

6  7.66 

7  44 

0*00 

0*00 

38 

3/25/75 

0 

30 

0 

69.52 

965 

0*00 

0*00 

39 

3/28/75 

2 

51 

0 

68.99 

1106 

0  •  0  0 

0*00 

4() 

3/28/75 

6 

25 

0 

69.45 

1320 

0*00 

u  •  00 

4  1 

3/28/75 

8 

45 

0 

69.97 

1 4&n 

0  *oo 

0*00 

4  2 

3/26/75 

1  0 

20 

0 

70  •  26 

1555 

0*00 

0  •  0  0 

4  2 

3/26/ 75 

1  1 

4b 

0 

70.45 

1640 

0*00 

0*00 

44 

3/26/75 

1  5 

22 

0 

70.77 

1857 

0  »0U 

0*00 

45 

3/26/ 75 

17 

51 

0 

70.89 

2o  06 

0*00 

0*00 

45 

3/26/75 

23 

41 

0 

71*38 

6356 

0*00 

0  -on 

<*■7 

3/27/75 

7 

19 

0 

71.65 

2814 

0*00 

0*00 

X>  5  A 


coord: 

158653*14 

coord: 

223381 .59 

coord: 

158619*60 

coord: 

223358.84 

delta 

DELTa-SOD* 

delta 

DELTa- 

<2> 

<3> 

or  00 

0*00 

0.00 

0. 

0  roo 

0*00 

0*00 

0* 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

0  roo 

0*00 

0*00 

0* 

0  *.oo 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0  *00 

0  *00 

0  • 

or  00 

0*00 

0*  00 

0* 

0*00 

0.00 

0*00 

0. 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

n*00 

0*00 

0*00 

0* 

0  ‘00 

0*00 

0  •  u  0 

0  • 

0  roo 

0  *00 

0*00 

0  * 

o*uo 

0*00 

0  •  uO 

0  • 

0*00 

0*00 

0  »00 

0  • 

0*00 

0*00 

0  »oo 

0  • 

0  roo 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0-00 

0*00 

0* 

n»00 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0*00 

0*00 

0* 

n  •  00 

0  ‘00 

0  *00 

0  • 

0  s00 

0  •  0  0 

0  ‘00 

0  • 

0*00 

0  •  0  0 

0*00 

0  • 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0  •  00 

0  •  uO 

0* 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

n*oo 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0*00 

0*00 

0  • 

0*00 

0«00 

0*00 

0* 

-•10 

.01 

0*00 

0  • 

-.00 

.00 

0*00 

0 . 

•  14 

.02 

0*00 

0. 

•  0  6 

.00 

0*00 

0. 

•  04 

•00 

0*00 

0  • 

-•14 

•02 

0  *00 

0  • 

0*00 

0*00 

-•12 

• 

0*00 

0*00 

•  0  1 

• 

0*00 

0*00 

*  0  6 

• 

0*00 

0*00 

•07 

• 

0*00 

0 .00 

-•00 

• 

0*00 

0*00 

•  08 

• 

0*00 

0  *00 

-•10 

• 

« 

^"V 

rJ 

r* 

c 

t  o 


'SQD 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

oo 

00 

00 

00 

00 

00 

oo 

oo 

oo 

00 

oo 

00 

oo 

oo 

00 

oo 

00 

oo 

oo 

oo 

oo 

00 

00 

oo 

oo 

00 

00 

00 

oo 

oo 

00 

oo 

oo 

oo 

02 

00 

00 

00 

oo 

ol 

ol 
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49 

12J53 

0 

72.08 

3148 

0«00 

49 

18S55 

0 

72.24 

3510 

0*00 

5p 

8:55 

0 

72.23 

4350 

0  #00 

51 

3/28/75 

1  9  : 35 

0 

71.88 

4990 

0*00 

5  ? 

3/29/75 

8 :  4q 

0 

72.08 

5775 

0*00 

53 

3/29/75 

19:42 

0 

7  2*06 

6437 

0  •  00 

54 

3/3n/ 75 

8 : 22 

0 

72.18 

7197 

0*00 

5  5 

3/30/75 

1 9  : 3  0 

0 

72.10 

7865 

0*00 

56 

3/31 /75 

0:44 

0 

72.15 

6659 

0*00 

57 

3/31/75 

19:45 

0 

72*13 

9320 

0*00 

59 

4/  1/75 

7:41 

0 

72.16 

10036 

0*00 

0*00  Jfl 

^0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0  ;  V 

W  n*oo 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00  - 

■  0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*no 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

O’OO 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n»  00 

0«00 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

0»00 

0‘00 

0  •  no 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

c=> 

0 

• 

0 

intercept  at  t=i ; 
slope  of  line; 

STANDARD  DEVIATION: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 


23.84 

10.33 

•58 

.99 


43-61 
8.33 
•  1  0 
.  99 


51.75 
5  •  8  0 
•08 
•  98 


TRANSMISSIVITY  U3PD/FT): 


4187.96 


8211.80 


11797.11 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZERO  (DAYS): 
S ! 


.00 

7 .96E-04 


•  00 

9 . 74E-0 6 


.00 

7.15E-08 
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e 


ro-1  UPPER 

RECOVERY  PUMPING^^P/0  5A 


10 


t  4. 

14 


DATE/ TIME  PUMP  ON: 

OFF: 


4/  1/75  15:15 

4/16/75  1 5 : 1 5 

72.16 
259.00 
A  0  •  5  3 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) ! 
production  pate  (sal/minj : 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT) ( 


CORE  HOLE  X  C0QRQ:  158653*14 
COPE  HOLE  Y  C00RD5  223381.59 


PUMP  WELL  X  COORD!  153619.60 
PUMP  WFLL  Y  COORDJ  223358*84 


f 


( 


16 

INDEX 

date 

TIME 

depth 

minutes 

delta 

DFLTa-SQD* 

oelta 

delTa-sqd. 

delta 

DELTA-SUD 

• 

is ; 

<1> 

(2) 

<3> 

1 

4/ 

1/75 

17 

21 

0 

43.18 

126 

.17 

•  03 

or  oo 

o 

• 

o 

o 

0*00 

o 

• 

o 

o 

20 

2 

4/ 

1/75 

17 

25 

0 

43.03 

130 

.18 

•  03 

0*00 

0*00 

0*00 

O.Q0 

3 

4/ 

1/75 

17 

33 

0 

4  2*60 

133 

•  05 

•  00 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

22 

4 

4/ 

1  /  75 

17 

4  0 

0 

42*65 

145 

•35 

•12 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

5 

4/ 

1  /75 

17 

5o 

0 

41.93 

155 

“ .  0  3 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

2" 

6 

4/ 

1/75 

19 

0 

0 

41  -57 

165 

”  *  0  T 

•01 

o»oo 

0*00 

0‘00 

0*00 

7 

4/ 

1/75 

ia 

14 

0 

41.67 

179 

.44 

•19 

o»oo 

0*00 

0*00 

o»oo 

20 

8 

4/ 

1  /75 

IB 

44 

0 

4  0*15 

2o  9 

-•30 

•  Q9 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

9 

4/ 

1  /75 

19 

13 

0 

39.43 

238 

•  *  36 

•  13 

or  oo 

0*00 

0*00 

0*00 

28 

1  0 

4/ 

1/75 

19 

53 

0 

38-75 

233 

“•16 

•03 

o«oo 

0  *00 

0*00 

0*00 

1  1 

4/ 

1  /?5 

21 

5a 

0 

36.70 

4  o  3 

-•42 

•18 

0*00 

0 .00 

0*00 

0  *00 

30 

1  2 

4/ 

1/75 

23 

5  3 

0 

35.4(1 

518 

“  *  4  5 

•  20 

0  •  oo 

0*00 

0*00 

o»oo 

• 

1  3 

4/ 

2/75 

3 

7 

0 

34.Q9 

712 

“•15 

•  02 

0  •  0  0 

0-00 

0  *00 

o»oo 

L  t. 

1  4 

4/ 

P/75 

7 

6 

0 

32.96 

951 

•19 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

1  5 

4/ 

?/7  5 

13 

56 

0 

31  .52 

1351 

.56 

•  31 

0*00 

0-00 

0.00 

o.oo 

1  6 

4/ 

P/75 

18 

38 

0 

30*73 

1643 

0  *  0o 

0*00 

n*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  7 

4/ 

3/7  5 

8 

51 

0 

29.48 

2496 

0*00 

0*00 

•  10 

•01 

o«oo 

o«oo 

1  B 

4/ 

3/75 

19 

15 

0 

28.83 

3120 

0*00 

0*00 

“•09 

•01 

0  •  00 

0*00 

1  9 

4/ 

4/75 

6 

0 

0 

28.46 

3885 

0*00 

0 .00 

“•01 

•  00 

0.Q0 

o.oo 

I 

20 

4/ 

4/75 

21 

42 

0 

28*01 

4  7  o  7 

0*00 

0*00 

-•07 

•00 

0*00 

0*00 

1 

21 

4/ 

5/75 

9 

2 

0 

27.83 

5387 

0*00 

c*oo 

•03 

•00 

o«oo 

0*00 

2? 

4/ 

5/75 

18 

4  0 

0 

27*57 

=  965 

0*00 

0*00 

“•02 

•00 

0*00 

0*00 

23 

4/ 

6/75 

9 

38 

0 

27*36 

6863 

0*00 

0*00 

•06 

•oo 

0*00 

0*00 

' 

•-2 

24 

4/ 

7/75 

9 

31 

0 

27.17 

8296 

0*00 

0*  00 

o»oo 

0*00 

“•16 

.  0  3 

25 

4/ 

7/7  5 

19 

20 

0 

27  .  o9 

8885 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

“•16 

•  Q2 

44  . 

26 

4/ 

fi/75 

8 

24 

0 

27*  o5 

9669 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

“•  09 

•01 

27 

4/ 

8/75 

1  0 

53 

0 

27.11 

9818 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

“•01 

•00 

: 

2  B 

4/ 

8  /  75 

11 

23 

0 

27.15 

9348 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

•03 

•  oo 

29 

4/ 

8/75 

12 

15 

0 

27  •  09 

99  o  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

’•02 

•  oo 

3  0 

4/ 

8/75 

12 

35 

0 

27.10 

9920 

0  *0U 

0*00 

o  roo 

0*00 

“•01 

•  oo 

31 

4/ 

8/7  5 

13 

4 

0 

27*08 

9  949 

0*00 

0*00 

or  oo 

0*00 

’•03 

•  0  0 

Dv 

3? 

4/ 

8/75 

13 

42 

0 

27.17 

9987 

0*00 

o  •  00 

o  roo 

0*00 

•07 

•  00 

33 

4/ 

8/75 

14 

41 

0 

27.20 

10  0  46 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•11 

•ol 

52  ' 

3  4 

4/ 

8/75 

1  5 

12 

0 

27.00 

1  0077 

0*00 

0  •  00 

0  •  00 

0»00 

“•  09 

•  01 

3  5 

4/ 

8/75 

16 

7 

0 

26.95 

1013? 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

“•13 

•  Q2 

36 

4/ 

8/75 

16 

22 

0 

26.91 

10147 

0*00 

0*00 

o  r  uo 

0  •  00 

-•17 

.  03 

37 

4/ 

8/75 

17 

33 

0 

27.40 

10218 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

•33 

•  11 

3  B 

4/ 

8/75 

13 

34 

0 

27.33 

10279 

0*00 

0»00 

o»oo 

0*00 

•  2  6 

•  0  7 

39 

4/ 

8/75 

21 

1 

0 

27.24 

10426 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•19 

•  04 

4n 

4/ 

9/75 

2 

56 

0 

2  7.01 

10731 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 
0*00 
0*00 

•00 

“•03 

•  o  6 

•  oo 

•  oo 

•  0  0 

41 

4? 

4/ 

4/ 

P/75 

9/75 

6 

12 

13 

7 

0 

0 

26.95 

2  7  *  o  0 

10978 

1133? 
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4/ 

9/75 

19 

24 

0 

26.88 

1 1  7  o  9 

0  *  00 

0*00 

0*00 

0*00 

’•02 

•  oo 

4  4 

4/1 

0/  75 

8 

2  0 

0 

26.82 

ic545 

0*0U 

o  •  0  0 

o»oo 

0*00 

•  00 

•00 

45 

4/10/75 

19 

24 

0 

26*74 

132o9 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

’•01 

•  oo 

2.S2.  1 

46 

4/  l  ]  / 7 5 

8 

12 

0 

26.79 

13977 

0*00 

0*00 

n  *oo 

0*00 

•  1 1 

•Ul 

47 

4/ 1 2/75 

8 

1  6 

0 

26*56 

15421 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

’•oo 

•  oo 

UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


4  9 

4/r^^5 

18 

2 

0 

26. 

49 

mm 

7 

23 

0 

26. 

50 

4/^B^ 

10 

17 

0 

26. 

51 

4/1  i  /  1 5 

12 

23 

0 

26. 

5? 

4/13/75 

13 

45 

0 

26. 

53 

4/1  A/75 

6 

<+0 

0 

26. 

54 

4/14/75 

12 

15 

0 

26. 

5  5 

4/14/75 

IS 

6 

0 

26. 

5  6 

4/15/75 

7 

3o 

0 

26. 

57 

4/1 5/75 

17 

52 

0 

26. 

5  S 

4/16/75 

8 

8 

0 

26. 

Intercept  at  t=i : 

SlOPt  OF  LINE: 

STANDARD  DEVIATIONS 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 


transmissivity  (gpd/ft): 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DaYS) S 
S: 


16007 

0-00 

0»00 

1 6  3  o  8 

0*00 

0*00 

1093? 

0*00 

0  *00 

17108 

0*00 

0-00 

17490 

0*00 

0*00 

18205 

0«00 

U  •  00 

18540 

0*00 

0*00 

18391 

0*00 

0*00 

19695 

0*00 

0  ‘00 

20317 

0*00 

0*00 

21173 

U  *00 

0  *00 

67.49 

“11.66 

•30 

.99 


-5»65.  r)b 


.00 

-2.96E-04 


38 

43 

47 

5 1 

39 

34 

24 

26 

22 

24 

21 


0*00 

0»00 

-.13 

0  *00 

0*00 

-•02 

0*00 

0*00 

•03 

n»oo 

0*00 

•08 

0  TOO 

0*00 

“•01 

0  *00 

0*00 

“•01 

0*00 

0*00 

“•09 

0*00 

o 

• 

o 

o 

“  •  05 

0*00 

0*00 

“•04 

0*00 

0*00 

•02 

0*00 

0*00 

•04 

•  00 
•  00 
•01 

•  oo 

•  u  o 

•  oo 

•  oo 


45.48 
-4.74 
•06 
•  99 


33.56 
-2.87 
•11 
•  91 


-14431.75 


-23864.63 


•  00 

-4.27E-09 


•  00 

-5 . 68E-1 5 
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i _ .. _ ft . 


ft 


T  0  —  1  LOWER  y'U 

DRAWDOWN  pumping* 


OaTE/TIME  pump  ON; 

2/15/75 

13: 

0 

CORE 

HOLE 

OFF ; 

3/  9/75 

12: 

30 

CORE 

HOLE 

STATIC  WATER  LE^EL 

(FT)  ! 

1 04.73 

PUMP 

well 

PRODUCTION  RATE  (G 

AL/MIN)  : 

123.00 

PUMP 

well 

DISTANCE.  FROM  PUMPED  WELL  (FT)*  66&3«00 


I  NDE* 

DATE 

TIME 

DEPTH 

minutes 

delta 

OELTa-SQD 

(1) 

i 

2/16/75 

13 

7 

0 

104.92 

1447 

0*00 

0 

• 

0 

0 

? 

2/17/75 

1  4 

17 

0 

104.98 

2957 

-.02 

•  00 

3 

2/18/75 

9 

38 

0 

105.70 

4118 

•  25 

•  0  6 

4 

2/ 1 9/75 

l  2 

12 

0 

105.91 

5712 

*  0  2 

•  00 

5 

2/20/75 

13 

2  v 

0 

106.03 

7229 

-*17 

*03 

£ 

2/21 /75 

1  5 

52 

0 

106*43 

8812 

-  •  0  4 

•  00 

7 

2/22/75 

9 

5  2 

0 

1 06 .  Q2 

9892 

-  •  6  1 

.37 

9 

2/23/75 

1  1 

26 

0 

106*97 

11428 

•15 

•02 

9 

2/24/75 

12 

5 

0 

107.22 

1 29  q5 

•24 

•  0  6 

1  0 

2/25/75 

10 

56 

0 

107*30 

14276 

•  16 

•  03 

1  1 

2/26/75 

10 

25 

0 

1 07 . 5o 

15685 

0*00 

0*00 

1  2 

2/P6/75 

1? 

24 

0 

107.41 

158q4 

0*00 

0*00 

1  3 

2/26/75 

n 

0 

0 

107.49 

1  5  0  6  0 

0*00 

U  *00 

1  4 

2/26/75 

13 

1 

0 

1 0  7 .43 

15841 

0*00 

0*00 

1  5 

2/26/75 

0 

0 

0 

1 0  7 . 43 

1  5060 

0  *00 

0*00 

1  6 

2/26/75 

n 

0 

0 

107.42 

15060 

0*00 

0*00 

1  7 

2/2A/75 

14 

3 

0 

107.48 

159o3 

0*00 

0  *00 

1  B 

2/26/75 

1  4 

34 

0 

1 07 . 46 

15934 

0*00 

0*00 

19 

2/26/75 

1  5 

13 

0 

1 0  7 .50 

15973 

0*00 

0*00 

20 

2/24/75 

16 

13 

0 

107.48 

16033 

0*00 

9*00 

21 

2/26/75 

17 

32 

0 

1  0  7  *48 

16112 

0*00 

0*90 

22 

2/26/75 

1  8 

36 

0 

1  0  7  *46 

16178 

0  *00 

0*00 

23 

2/26/75 

2? 

5 

0 

1 0  7  *51 

16385 

0*00 

0*00 

2  4 

2/27/75 

2 

31 

0 

1 07 .62 

16651 

0*00 

0*00 

25 

2/27/75 

6 

15 

0 

107-55 

16875 

0*00 

0*00 

?S 

2/27/75 

12 

5 

0 

1  ()  7  *56 

17225 

0*00 

o*oo 

27 

2/27/75 

2n 

3 

0 

1 0  7 .66 

1  7  7  0  3 

0  *00 

0*00 

2  5 

2/26/75 

8 

43 

0 

107*77 

18463 

0*00 

0*00 

29 

2/28/75 

16 

1 6 

0 

107*84 

16916 

0*00 

0  •  00 

30 

3/  1/75 

8 

1 1 

0 

1 07  *  94 

1  9071 

0*00 

0*00 

31 

3/  1/75 

18 

46 :  o 

108*06 

2  0  5  0  8 

0*00 

0*00 

3? 

3/  2/75 

9 

6 

0 

1  0  8  •  0  1 

21306 

0*00 

0*00 

33 

3/  2/75 

16 

33 

0 

108.12 

21813 

0*00 

0*00 

3  4 

3/  3/75 

8 

25 

0 

108.25 

22765 

0*00 

0*00 

35 

3/  3/75 

19 

10 

0 

108.40 

23410 

0*00 

0-00 

3  6 

3/  4/75 

1  1 

16 

0 

1  0  8 . 5  2 

2^376 

0*00 

0*00 

37 

3/  5/75 

10 

57 

0 

108.55 

25797 

0  *  ou 

0*00 

39 

3/  6/75 

11 

47 

0 

1 1)8. 70 

2  7287 

0*00 

o*  no 

39 

3/  7/75 

.11 

6 

0 

1  0  9 . 0  0 

26638 

0*00 

0  *00 

4  o 

3/  7/75 

1  7 

29 

0 

1  0  9  •  0  4 

29069 

0*00 

0*00 

4  1 

3/  8/75 

8 

39 

0 

109.10 

29979 

0*00 

0*00 

4? 

3/  8/75 

3 

50 

0 

1  0  8  •  5  6 

29990 

0*00 

0*00 

43 

3/  8/75 

0 

0 

0 

I98.58 

29460 

0*00 

0*00 

44 

3/  8/75 

0 

0 

0 

10®*60 

29460 

0*00 

0*00 

4  5 

3/  8/75 

0 

0 

0 

1 0  3 • 56 

2^460 

0*00 

0*00 

45 

3/  8/75 

n 

0 

0 

193*56 

29460 

0*00 

_ 0  •  0  0 

47 

3/  8/75 

0 

0 

0 

108.53 

2  94  60 

0*90 

0*00 

•ER 

6 


coord: 

158653  ..14 

coord: 

223381.59 

coord: 

155352*57 

coord: 

217387.19 

delta  DElTA-SQD* 

delta 

DELTA-SUD 

(2> 

(3> 

0*00 

0.00 

0 

• 

0 

0 

0.00 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*oo 

0  •  UQ 

0*00 

0  •  0  0 

0*00 

0.00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0‘00 

0*00 

0*00 

-•00 

•  00 

0*00 

0*00 

•00 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *  U0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0 .00 

0.00 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  ‘00 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*0  0 

0*00 

0*00 

n  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0.00 

0.00 

0*00 

0.0  0 

0*00 

o«oo 

0*00 

0.00 

0  •  00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*0  0 

o«oo 

0*0  0 

0.00 

o*uo 

0.00 

n  •  00 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

n*oo 

0*00 

0*  00 

0*00 

0*09 

0‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0 .  CO 

0.00 

0.00 

r 


■  i 


r* 


(' 


c 

z 


< 

33  ' 

C/5 


-< 

o  t 

T1 


o 

o 

r~ 

O  i. 

33 

> 

O 

o 

o 

o 

2 

33 

c 


m 
3 J 


-T 

li" 


49 

3/i 

A' 

0 

01 

0 

108 

4? 

3/ 

SB, 

0 

0 

0 

108 

5o 

3/ 

0 

0 

0 

108 

51 

3/ 

8/75 

0 

0 

0 

1  08 

5? 

3/ 

8/75 

9 

59 

0 

109 

53 

3/ 

8/75 

If) 

32 

0 

109 

5  4 

3/ 

8/75 

1  1 

17 

0 

lo9 

55 

3/ 

8/75 

13 

50 

0 

109 

58 

3/ 

0/75 

18 

6 

0 

1  0  9 

57 

3/ 

8/75 

17 

24 

0 

109 

53 

3/ 

9/75 

7 

53 

0 

109 

te 

RCEPT 

AT  r=i 

• 

• 

SLOPE  OF  LINE : 

STANDARD  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-/ERU  (DAYS)  : 
S  ! 


29460 

0*00 

0*00 

29460 

0.00 

o.oo 

2  9  4  &  O 

0*00 

0.00 

29460 

0*00 

0*00 

3u059 

0*00 

0.0  0 

3U092 

o.oo 

O.oo 

30137 

0*00 

0*00 

30  290 

0*00 

0*00 

30428 

0*00 

0*00 

30504 

0*00 

0  *00 

31378 

0*00 

0*00 

94. ?4 
3.10 
.25 
.98 


10476.74 


1.60 

1 . 13E-04 


50 

52 

52 

55 

00 

00 

03 

0  3 

05 

02 

0  0 


1  0< 

■00 

0.00 

0*00 

0.00 

>  0< 

-00 

0-00 

o.oo 

o.oo 

0  « 

•00 

o.oo 

o.oo 

0.00 

0  < 

•00 

0*00 

0*00 

0.00 

0  < 

•00 

0-00 

0  .  uo 

0.00 

0  - 

•00 

o.oo 

0*00 

o.oo 

0  1 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

O' 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  ' 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  ' 

*00 

o 

o 

• 

o 

0*00 

0*00 

0  1 

•00 

0*00 

0*00 

0’00 

222.53 

o 

• 

o 

o 

“27.42 

0*00 

•00 

o.oo 

• 

o 

o 

o.oo 

( 

( 


1134.33 


0.00 


13.75 

-1.04E-04 


o.oo 

0. 


V’ 


J^RBOSP  PROGRESS  REPORT  J 


2-  H5" 


UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


TU-l 


LOWER 


jRawDOWN  PUMP  I  MG 


DATE/TIME  pump  ON: 

Or  F : 


l/lb/75  13:  0 

2/  3/75  8:30 


COPE  HOLE 
COPE  HOLE 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  R8.50 
PRODUCTION  kATE  (UAL/MIN) :  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( FT ) I  9536-95 


pump  well 

PUMP  WELL 


INDE* 

DATE 

time 

depth 

minutes 

delta 

DFLTa-SQd 

‘1) 

1 

1/19/75 

13 

55 

0 

99.60 

1495 

0 

•  00 

o 

o 

• 

o 

2 

1 /?n/75 

11 

10 

0 

100*36 

2770 

- 

•  03 

*00 

■s 

J 

1/21 /75 

13 

55 

0 

101*72 

4375 

•  0  6 

•  00 

4 

1/22/75 

1? 

0 

0 

102*57 

57  o  0 

*17 

•03 

5 

1/22/75 

16 

46 

0 

102.47 

5986 

- 

•  06 

*00 

6 

1  /  ?  3  /  7  5 

15 

23 

0 

102.97 

7343 

- 

*13 

•02 

7 

1/2.4/75 

14 

2 

0 

1 0 3  •  s3 

8702 

— 

•  04 

•  00 

9 

1 /2  5 / 75 

1  4 

d 

0 

103.93 

10148 

- 

•07 

•01 

9 

1/27/75 

9 

36 

0 

1 0  4  *  75 

12756 

•11 

•01 

1  0 

1/28/75 

10 

28 

0 

1  0  5  •  0  7 

14248 

0 

*00 

0*00 

1 1 

1  /29/75 

1 1 

1  1 

0 

1  05 .61 

15731 

0 

•00 

0*00 

1  2 

1/30/75 

12 

15 

0 

1  06  •  06 

17235 

0 

*00 

0*00 

1  3 

1/31/75 

9 

10 

0 

106.36 

16490 

0 

•  00 

0  *00 

14 

2/  1/75 

11 

37 

0 

1  0  6  •  8  2 

20077 

0 

•00 

0*00 

1  5 

2/  2/75 

1 1 

37 

0 

1 U  7 • 25 

21517 

0 

•  00 

0*00 

INTERCEPT  at  t=i : 

SlO»E  of  line: 

STANDARD  deviation: 
COEFFICIENT  UF  DETERMINATION: 


78,34 
6.40 
•  1  0 
.99 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


1 1336. PI 


COEFFICIENT  of  storage 

.97 

3.64E-05 


T-ZERO  (DAYS): 
S: 


t; 


r ' 


a  coord; 
y  coord: 

a  coord: 
y  coord: 


158653*14 

223381.59 

151719.55 

229929*78 


delta 

DELTa-SQD» 

(2) 

DELTA 

DELTa-SCJD 

(3) 

0»00 

0*00 

0*00 

o.oo 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0«00 

0*00 

0«00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

•12 

•01 

0*00 

0*00 

“•  q9 

•01 

0*00 

0»00 

-•03 

•00 

0  »U0 

0*00 

-•02 

•00 

0*00 

0*00 

-  •  Q  6 

•  00 

0*00 

0.00 

-•00 

•00 

0*00 

0*00 

•  09 

•01 

0*00 

0.00 

56*91 

0.00 

11.14 

0.00 

•  07 

0*00 

.99 

0.00 

6519.73 

0.00 

2.49 

5  *  36EW05 


0.00 

0. 


r 


C 

( 


t 

tK 


I 


F^SP  PROGRESS  REPORT  j 


2-^G 


UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


TO—  1  LOWER 

Rt.COVt.RY  POMP  I  MG 


R 


DATE/TIME  pump  UN;  2/  3/75  8 ; 3 0 

OFF:  2/16/75  8:30 


CORE  HOLE  X  COORD!  158653»14 
CORE  HOLE  Y  COORD!  223381.59 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  ](}7.47 
PRODUCTION  H«TE  (66L/MIN) :  275.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  9536. 95 


PUMP  WELL  X  COORD?  151719.55 
PUMP  WELL  Y  COORD?  229929.78 


INDe 

x  0  A  T  E 

TIME 

depth 

MINUTES 

delta  delta-sqd. 

delta 

DELTa-SUD. 

delta 

DELTa-SQD 

<1> 

(2) 

{3> 

1 

2/  3/75 

16  5  12 

0 

107.47 

46? 

0*00 

0-00 

0*00 

o.oo 

0*00 

o.oo 

2 

2/  4/75 

8:59 

0 

106.91 

1469 

0*00 

0*00 

0  *00 

0  »co 

0*00 

0*00 

3 

2/  5/75 

9  !  34 

0 

1  0  6 • 12 

2944 

-.  14 

*02 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

2/  6/75 

9  5  42 

l) 

105.83 

439? 

•15 

•02 

0*00 

0«00 

0*00 

0*00 

5 

2/  7/75 

1  n  :  l  o 

0 

105*34 

56  60 

•  08 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

2/  6/75 

1  0  :  5 

0 

104.95 

7295 

•01 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

2/  9/75 

12:  5 

0 

104-64 

6655 

-•02 

•  00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

B 

2/1 n/75 

9 : 4  n 

0 

104.38 

1  u  1  5  0 

”  *  0  3 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

9 

2/12/75 

12 : 15 

0 

104.62 

13135 

0  »00 

0  «0D 

0*00 

0*00 

0  •  U  0 

0*00 

1  0 

2/13/75 

1  o  :  1 6 

0 

1  0  4  »  5  0 

14506 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  1 

2/13/75 

15;  o 

0 

101  .33 

14790 

0*00 

0*00 

0  »oo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

2 /  [4/75 

7 : 24 

0 

10^*73 

15774 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

1  3 

2/ 1  a/75 

13:  7 

0 

104.92 

16997 

0*00 

0 .00 

0  *00 

0*00 

0*00 

o.oo 

1  4 

2/1 7/75 

14 : 1  7 

0 

1 0  4  *98 

2o5q7 

0*00 

0*00 

0  •  C  0 

0*00 

0*00 

0  »oo 

inte 

RcEPT  AT  T  = 

1  5 

* 

117.85 

0*00 

o.oo 

SLOPE  OF  LINE: 

-3.34 

0.00 

o.oo 

standard  deviation: 

.1  0 

0.00 

( 

.00 

COEF 

FICIENT  OF 

determination 

: 

.98 

0.00 

( 

)  -  0  0 

transmissivity 

(GPD/FT) 

: 

-21722.34 

o.oo 

0*00 

COE" 

FICIENT  OF 

ST  J  R A  6E 

T-ZEPO 

(DAYS) : 

.89 

0.00 

c 

)  -  0  0 

S: 

-6.36E 

-05 

0. 

0. 

r 


f 


r 


< 
i  rr. 

1  13 

— i 
•< 

o  i 

n 

o 

O 

r* 

O  : 
33  ' 
> 

O 

O 

o 

o 

s 

■o 

c 

H 

z 
o 
1  o 
;  m 
!  2 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


2**7 


J) 


•  • 

DATE/ TIME  PUMP  ON;  6/5/75  11  J  0 

OFF;  8/31/75  23:59 

STATIC  WaTER  LEVEL  (FT):  128.73 

PRODUCTION  PATE  (GAL/MIN) :  174.no 

DISTANCE  FROM  PUMPED  ^ELL  (FT):  7397-94 


TO-i  LOWER  t 

RECOVERY  PUMPING 

CORE  HOLE  X  COQRD:  158653*14 

CORE  HOLE  Y  COORD!  223381-59 

PUMP  WELL  X  COORDS  163426-76 

PUMP  WFLl  Y  COORD:  229033-32 


INDEX 

date 

T  I ME 

depth 

1 

6/  5/75 

15 

:  12 

0 

128.32 

2 

6/  6/75 

7 

:  21 

0 

127.77 

3 

6/  7/75 

9 

:  58 

0 

127.46 

4 

6/  6/75 

1? 

:  3« 

0 

126.66 

5 

6/  9/75 

6 

:  8 

0 

126.45 

6 

6/10/75 

9 

:  52 

0 

126.08 

7 

6/1 1 /75 

11 

:  17 

0 

125.91 

B 

6/1 2/75 

1  1 

:  15 

0 

125.77 

9 

6/13/75 

9 

:  35 

0 

125-50 

1  0 

6/14/75 

8 

:  1  6 

0 

125.40 

11 

6 / 15/  75 

8 

:  26 

0 

125.15 

INTERCEPT  AT  T  = 1 : 

SlO»E  of  line: 
standard  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 


MINUTES 

delta 

DFLTa-SQd 

252 

0*00 

<1> 

0-00 

1221 

0-00 

0*00 

2818 

*  08 

•01 

4418 

-•12 

•01 

5538 

-.01 

.  0  0 

7132 

- « ()6 

•  00 

0657 

•  0  3 

•  00 

1  U  095 

•  1  u 

•01 

11435 

-•01 

•00 

12798 

*  0  4 

•  00 

14246 

-  •  06 

0 

0 

• 

137.98 
-3.07 
•  07 
.99 

DELTA 

DElTa-SQq. 

( 2 ) 

delta 

DELTA-SQd 

(3) 

0-00 

0-00 

0*00 

0.00 

0-00 

0-00 

0  -U0 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

0  -00 

0-00 

0-00 

0-00 

o-oo 

0  -00 

0.00 

0.00 

0 .00 

0  -.0  0 

0-00 

0-00 

o-oo 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

0-  00 

0-  uo 

0  •  00 

0*00 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

o-oo 

0-00 

0  *00 

U-00 

0*00 

o-oo 

0-00 

0-00 

0.00 

0.00 

0-00 

0-00 

0.00 

0.00 

TRAVSmISSIVITY  (GPD/FT) : 


-14942-1 8 


0-00 


0-00 


COEFFICIENT  of  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS): 

s ; 


.71 

-S.82E-05 


0.00 

0. 


0-00 

0. 


. 

' 

• 

TO- 1  LOWER 

drawdown  pumping 


R 


UATr/TlME  PUMP  ON: 

OFF  ! 


A/  6/75  H*  0 
5/  5/75  0530 


CORE  HOLE  X  COQRQ5 
CORE  HOLE  Y  cOORDS 


1 


158653*14 
223381 *59 


f 


STATIC  water  LEVEL  (FT);  108.60 
PRODUCTION  rate  (GAL/MIN) :  667.00 
distance  from  pumped  well  (ftjj  134.95 


PUMP  WELL  X  COORD:  158526*87 
PUMP  WELL  Y  COORD:  223333*98 


INDEX 

date 

TIME 

depth 

MINUTES 

UELTA 

DELTa-SQD* 

DELTA 

DELTa-SUD* 

delta 

DELTa-SQD 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

4/  8/75 

11 

2 

0 

111.19 

2 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o 

• 

o 

o 

2 

4/  8/75 

11. 

3 

0 

112*26 

3 

0*00 

0*00 

n*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

4/  8/75 

1 1 

4 

0 

112.93 

4 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

4/  8/75 

il 

5 

0 

113*65 

5 

0*00 

0*00 

0  TOO 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

4/  8/75 

11 

6 

0 

114.02 

6 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*U0 

0*00 

5 

4/  8/75 

1 1 

7 

0 

114.03 

7 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

4/  8/75 

il 

8 

0 

114.01 

8 

0*00 

0  *00 

0  *u0 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

4/  8/75 

11 

9 

0 

114.17 

9 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

9 

4/  8/75 

11 

10 

0 

115.56 

10 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

10 

4/  8/75 

n 

12 

0 

112*17 

12 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

]  1 

4/  8/75 

n 

14 

0 

102*41 

14 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  2 

4/  8/75 

li 

16 

0 

1 0  6 • 48 

14 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

4/  8/75 

n 

18 

0 

1 0  5 • 52 

18 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  4 

4/  8/75 

n 

20 

0 

105*48 

20 

Q*0U 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

1  5 

4/  8/75 

1 1 

22 

0 

1 05* 30 

22 

o  •  ou 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  5 

4/  8/75 

li 

25 

0 

104*15 

25 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  7 

4/  8/75 

i  i 

31 

0 

100*37 

31 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

4/  h/75 

1 1 

3a 

0 

1  0  1  *02 

34 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

1  9 

4/  H/75 

1 1 

3  5 

0 

10 0*77 

35 

0*00 

o*oo 

n*00 

0*00 

0*00 

0*00 

?0 

4/  8/75 

li 

40 

0 

102.37 

40 

0*00 

0*00 

n  •  oo 

0*00 

0*00 

0*00 

21 

4 /  8/75 

l  i 

43 

0 

1  0  4 . 4  1 

43 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

22 

4/  8/75 

n 

45 

0 

104.29 

45 

0*00 

o*no 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

23 

4/  8/75 

l  i 

S') 

0 

102*11 

5  0 

0  *uo 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

24 

4/  8/75 

1 1 

55 

0 

103*85 

55 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

25 

4/  8/75 

l? 

0 

0 

10l *09 

60 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

25 

4/  8/75 

l? 

1  0 

0 

98.31 

7  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

27 

4/  8/75 

12 

20 

0 

101*58 

80 

0  •  uo 

0*00 

0  TOO 

0*00 

0  *  UO 

0*00 

28 

4/  8/75 

1? 

25 

0 

100*52 

85 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

29 

4/  8/75 

12 

32 

0 

99.97 

92 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3n 

4/  8/75 

12 

41 

0 

1  0  0  •  1 8 

1  0  1 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  u  o 

31 

4/  8/75 

13 

1 

0 

1 0  1  •  3  6 

121 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

32 

4/  8/75 

13 

3  7 

0 

100.73 

157 

0  •  uu 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

33 

4/  8/75 

14 

9 

0 

lOO  *67 

189 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

34 

4/  8/75 

14 

37 

0 

101*17 

217 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

35 

4/  8/75 

15 

7 

0 

103*20 

247 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

35 

4/  8/75 

16 

13 

0 

1  0  5  »  6  7 

313 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

37 

«./  9/75 

0 

3 

0 

109.02 

793 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

33 

4/  9/75 

3 

27 

0 

116.70 

987 

1  *44 

2*  08 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

39 

4/  9/75 

6 

18 

0 

117*75 

1158 

•  18 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4  0 

4/  9/75 

12 

1  5 

0 

121*93 

1515 

•  4  9 

*  24 

0*00 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


* 

A 

1 

I 

TO— 1  LOW£R 

uRawqown  PUMPING 


ER 

19 


UATE/TIME  PUMP  UN:  5/20/75  1')!  0 

OFF:  5/26/75  6555 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  Rate  (GAL/MIN); 
DISTANCE  FROM  PUMPEO  WELL 


IND 


(FT) 


122.19 
667  -  0  0 
134*95 


COKE  HOLE  X  COORD: 
CORE  HOLE  Y  COORD! 

PUMP  WELL  X  COORD! 
PUMP  WELL  Y  COORD: 


158653*14 

223381*59 

158526*87 

223333*98 


DeX 

date 

r  1  me 

DEPTH 

MINUTES 

delta 

oflta-sqo • 

Delta 

del'ta-sqd* 

DELTA 

delTa-sqd 

<1> 

( 2 ) 

<3) 

1 

5/20/75 

10 

2 

0 

124.59 

2 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

0 

• 

0 

0»00 

0*00 

2 

5/20/75 

10 

3 

0 

125.47 

3 

u  •  00 

0*00 

n*oo 

0*00 

0»00 

o»oo 

3 

5/20/75 

10 

4 

0 

126.04 

4 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

4 

5/20/75 

10 

5 

0 

126.51 

5 

0  *ou 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0  *00 

5 

5/20/75 

in 

6 

0 

126.65 

6 

0*00 

o*oo 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

5 

5  /  2  o  /  7  5 

10 

7 

0 

126.52 

7 

0*00 

0*00 

n*oo 

0*00 

0  »uo 

0  «oo 

7 

5/20/75 

10 

6 

0 

125.98 

8 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0 

5/20/75 

lo 

9 

0 

125-04 

9 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

9 

5/20/75 

1 0 

10 

0 

123-83 

10 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  0 

5/20/75 

in 

12 

0 

119-68 

1? 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

1  1 

5/2o/75 

1 0 

14 

0 

112-95 

14 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  ? 

5/20/7  5 

1 0 

16 

0 

1  u  5  •  42 

16 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

5/20/75 

in 

18 

0 

99.18 

18 

0  •  OG 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0«00 

1  4 

5/2n/75 

1  0 

20 

0 

9?.  1  1 

20 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0  *  UO 

o»oo 

1  5 

5/20/75 

in 

25 

0 

80. 73 

25 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  6 

5/20/75 

10 

3o 

0 

7  0*34 

30 

0  •  00 

0  *00 

O’UO 

0 

0 

• 

0 

0*00 

0*00 

1  7 

5/20/75 

10 

35 

0 

b7 . 79 

35 

0*00 

0*00 

n*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  9 

5/20/75 

lu 

42 

0 

69.35 

4? 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

1  9 

5/20/75 

1  0 

50 

0 

65.48 

50 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0»00 

0  •  oo 

2  0 

5/?o/75 

1  0 

57 

0 

94*25 

57 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  «00 

21 

5/20/75 

11 

7 

0 

1  0  5  *  4  4 

67 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0 

0 

• 

0 

22 

5/20/75 

1 1 

17 

0 

112*13 

77 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

0*00 

23 

5/20/75 

11 

26 

0 

119.16 

86 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

24 

5/20/75 

11 

40 

0 

127-18 

100 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

?  5 

5/20/75 

12 

13 

0 

135.90 

133 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

26 

5/20/75 

12 

35 

0 

137.35 

155 

.77 

•  59 

0*00 

0*00 

0*00 

u  •  00 

27 

5/20/75 

12 

52 

0 

137-53 

172 

>40 

•  1 6 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

25 

5/20/75 

13 

12 

0 

13&.  04 

1  92 

•  34 

•  1 1 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

29 

5/2n/75 

13 

25 

0 

136.72 

205 

•  6  7 

•  45 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

30 

5/20/75 

13 

4  3 

0 

1 39 • 25 

223 

•7b 

•58 

n*oo 

0*00 

0  *U0 

0*00 

31 

5/20/75 

14 

21 

0 

138.68 

261 

— «  63 

•  40 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

3? 

5/20/75 

1  4 

52 

0 

139.46 

292 

-  *  44 

•  20 

0*00 

0*00 

0*00 

0  »oo 

33 

5/20/75 

15 

22 

0 

139.88 

322 

-.54 

•  29 

0  •  uo 

0*00 

0*00 

o«oo 

34 

5/20/75 

i  5 

5  2 

0 

140*83 

35? 

”  •  u5 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  uO 

35 

5/20/75 

.1  6 

5o 

0 

141*01 

416 

”•75 

•  56 

0  T  0  0 

0*00 

0*00 

0  »00 

35 

5/20/75 

2  0 

41 

0 

143.31 

641 

-.72 

•  51 

0*00 

0*00 

0  •  u  0 

0  *00 

37 

5/21/75 

0 

0 

0 

145.58 

840 

•13 

*  02 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

o«oo 

33 

5/21 /75 

ft 

13 

0 

147.15 

1213 

-  *  22 

•05 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

39 

5/21/75 

8 

0 

V 

147.39 

13  20 

-.43 

•  1 6 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4  0 

5/21 /75 

1  1 

33 

0 

147 .19 

1533 

-1  ‘41 

1  *  99 

0*00 

0*00 

u  •  uo 

0*00 

41 

5/21/75 

13 

37 

0 

1  4  8 • 63 

i  657 

*  *  38 

•  14 

n*00 

0*00 

u  •  00 

0*00 

4  ? 

5/2J/75 

1  6 

5o 

0 

149.66 

185  1 

•  0  0 

•  0  0 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0  •  00 

4  3 

5/22/75 

0 

23 

u 

151*20 

23  0  3 

•  46 

•  21 

0*00 

0*00 

u*  uo 

0*00 

44 

5/22/75 

7 

48 

0 

152-09 

2748 

•  45 

•  18 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0*00 

4  5 

5/22/75 

23 

45 

0 

154*77 

j7q5 

1  *54 

2*36 

09 

•00 

0*00 

0*00 

46 

5/23/75 

7 

57 

0 

155*74 

4  197 

U  *  0  0 

U  *  0  0 

”*U0 

•00 

0  *  uO 

0«u0 

47 

5/23/75 

1  R 

4  0 

0 

156*99 

4  9  u  n 

0*00 

0*00 

•  08 

•0  1 

0  •  00 

0  •  00 

2.53 
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43 

F  '75 

7:30  : 

0 

157.91 

5610 

0.00 

0 . 0  OrV  2- 

kk 

7 

49 

75 

13:31: 

0 

158.73 

b271 

0*00 

0  *  ov3^^x' 

5  0 

g^Pf75 

B :  2o : 

0 

1 59.72 

7100 

0«  00 

0  •  0 

51 

5/25/75 

IB; 45: 

0 

160.31 

7725 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  a T  T  =  l  :  110*12 
SlO°E  OF  LINE:  12. ns 
STANDARD  DEVIATION:  .f,7 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS  .98 


transmissivity  (gpq/ft)  :  14575.56 


1C 

COEFFICIENT  of  STORAGE 

20  I 

T-a£RO  (DAYS) S 


.01 

1 .66E-03 


) 


-P- 


.01 

.00 

0*00 

0. 

,00 

•  03 

•  00 

0-00 

0< 

>00 

•02 

•  00 

0*00 

0< 

>00 

•02 

• 

0 

0 

0*00 

0< 

>00 

93*0? 
17.31 
•  04 
1  *00 


0*00 

0.00 

0*00 

0.00 


10170.74 


0.00 


•03 

5.63E-03 


0.00 

0. 


I 

I 


[ 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


.. 


. 


TO-] 

RECOVERY 


LOWER 
PUMP  I \ 


OATE/TlME  PUMP  UN:  5/26/75  6:55 

OFF:  6/  5/75  11:  0 


CORE  HOLE  X  COORD!  158653-14 
CORE  HOLE  Y  cOQRQ:  223381-59 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT)!  160.31 
PRODUCTION  RATE  (G4L/MIN) :  667.00 
INSTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F  T  >  :  134-95 


PUMP  WELL  X  C00RD5  158526-87 
PUMP  WELL  Y  COORD!  223333-98 


INDjX 

lAT£ 

time 

depth 

MINUTeS 

Dc-lTA  DfLTa-SDD- 
<1> 

Delta 

delTa-sqdt 

(2) 

DELTA 

DELTa-5UD 

(3) 

1 

5/ 26/ 75 

7 

1  3 

0 

154.74 

18 

--04 

-00 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

2 

5/26/75 

7 

14 

0 

154,52 

19 

-  •  0  4 

•  00 

0-00 

0-00 

0-00 

0  -00 

3 

5/26/75 

7 

1 5 

0 

154.03 

20 

-.32 

-10 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

4 

5/26/ 75 

7 

16 

0 

153.75 

21 

-.39 

.15 

0-00 

0.00 

0-00 

0.00 

5 

5/26/75 

7 

17 

0 

153.63 

22 

-.32 

.10 

0-00 

0.00 

0-00 

0.00 

5 

5/?a/75 

7 

1  8 

0 

153*49 

23 

-•28 

•  08 

0-00 

0-00 

0-00 

0  -00 

7 

5/26/75 

7 

19 

0 

153-20 

24 

-.39 

-15 

0*00 

0-00 

0-00 

0-00 

9 

5/26/75 

7 

21 

0 

152*66 

26 

-  *  4  u 

•  1  6 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

9 

5/26/75 

7 

26 

0 

152.37 

31 

-.16 

•03 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

1  0 

5/26/75 

7 

23 

0 

151 .99 

33 

-•28 

•  08 

0*00 

0  ’00 

0*00 

0-00 

1  l 

5/26/75 

7 

30 

0 

151*87 

35 

'-lb 

-02 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

1  2 

5/?6/75 

7 

35 

0 

151.41 

4  0 

“  •  0  6 

•00 

n  -oo 

0-00 

0*00 

0-00 

1  3 

5/?6/75 

7 

40 

0 

1  5 1  .10 

45 

•12 

-01 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

1  4 

5/26/75 

7 

45 

0 

149.59 

50 

-•96 

-92 

0  *00 

0-00 

0-00 

0-00 

1  5 

5 / 26/75 

7 

50 

0 

149*38 

55 

-•27 

•07 

0*00 

0  »00 

0*00 

0-00 

1  6 

5/26/75 

8 

0 

0 

149*69 

65 

-23 

•  05 

0  T  0  0 

o*oo 

0*00 

0  •  00 

1  7 

5/26/75 

8 

lo 

0 

149*18 

75 

•31 

•  1  0 

0  ‘-0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

1  3 

5/26/75 

0 

20 

0 

148.73 

85 

•38 

•  14 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  9 

5/26/75 

g 

30 

0 

148.33 

95 

*44 

-20 

0-00 

0  -00 

0*00 

0-00 

?r> 

5/2A/75 

g 

4  0 

0 

147.94 

105 

-47 

-  22 

0*00 

0*00 

0-00 

0-00 

21 

5/26/75 

8 

55 

0 

147.42 

120 

•  5  0 

•  25 

0*00 

0*00 

0-00 

0  -00 

22 

5/26/75 

9 

in 

0 

147.00 

135 

-57 

-32 

0  -  00 

0*00 

0-00 

0-00 

23 

5/26/75 

9 

25 

0 

146*67 

150 

-67 

•  45 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

?4 

5/ 26/ 75 

9 

55 

u 

145.90 

190 

•  6b 

•  44 

n  too 

0-00 

0*00 

0-00 

?  5 

5/26/75 

1  0 

25 

0 

145*25 

210 

•  65 

-42 

0*00 

0*00 

0  -00 

0-00 

26 

5/26/75 

i  1 

25 

0 

144.16 

270 

•  6  0 

•  36 

0*00 

0*00 

0-00 

0-00 

27 

5/26/75 

12 

45 

0 

143.03 

350 

•  55 

-  30 

0*00 

0-00 

0  •  uO 

0-00 

29 

5/26/75 

14 

24 

0 

141.92 

449 

•  4  7 

•  22 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

29 

5/26/75 

16 

32 

0 

140*59 

577 

•  1 3 

•03 

n  •  00 

0*00 

o-uo 

0  -  oo 

3o 

5/26/75 

18 

2  3 

0 

139.78 

693 

-  13 

•  02 

n  -  00 

0*00 

0-00 

0-00 

31 

5/26/75 

20 

56 

0 

138.77 

841 

-  •  Ob 

-01 

0*00 

0-00 

0-00 

0-00 

32 

5/27/75 

0 

40 

0 

137.64 

1  0  65 

-•23 

-05 

0-00 

0  •  00 

0-00 

0-00 

33 

5/27/75 

4 

9 

0 

136.79 

1274 

-.34 

-12 

0-00 

0-00 

0-00 

0  -oo 

34 

5/27/75 

9 

10 

0 

135.85 

1575 

-•40 

•  1  6 

0*00 

o»oo 

0-00 

0-00 

3  D 

5/27/75 

1  5 

0 

0 

134.98 

i  925 

-  •  44 

-19 

n  -  00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

36 

5/27/75 

ie 

5 

0 

134.53 

2110 

“  -  5  1 

•  26 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

3  i 

5/2H/75 

12 

1 1 

0 

133.26 

3196 

-  •  DO 

•  0  0 

0  -00 

0-00 

0-00 

0-00 

38 

5/26/75 

19 

16 

0 

132*24 

3621 

-  •  56 

-32 

0*00 

U  *00 

0*00 

0  -oo 

39 

5/29/75 

9 

14 

0 

131-71 

4  4  59 

-•23 

•  05 

0*00 

0*00 

0*00 

o-oo 

4  0 

5/29/75 

19 

28 

0 

131-10 

5073 

-•31 

•  09 

0*00 

0*00 

0-00 

o-oo 

4  1 

5/30/75 

]  1 

0 

0 

130-52 

6  0  0  5 

-•19 

•  03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

42 

5/30/75 

15 

2  0 

0 

130.46 

0265 

--0  7 

•  00 

o-oo 

0*00 

0  •  00 

o-oo 

43 

5/31/75 

8 

3  7 

0 

130.01 

73o? 

-11 

-01 

0-00 

0  ‘00 

0-00 

o-oo 

4  4 

6/  1/75 

9 

1  0 

0 

129.59 

87/5 

•  40 

•21 

0-00 

u  •  00 

0-00 

0-00 

4  5 

6/  2/75 

g 

4  3 

0 

129-35 

10188 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  UO 

0-00 

A6 

6 /  3/75 

9 

35 

0 

128-92 

llfeBn 

0  •  0  0 _ 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0-00 

o-oo 

47 

6/  4/75 

9 

3 

0 

128-73 

13088 

0-00 

0-00 

0-00 

0*00 

0-00 

0  •  00 

I  I 
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. 

3 . 


■ 

a  :: 

4A  6/  c/7S  8:34:  0  128.48 

14489 

U  •  0  0  0  *00 

gj 

0*00  0*00 

0»00 

r. 

INT- RcEPT^R-  =  l : 

1  fab . 76  ™ 

^  0*00 

0.00 

SLOPE  OF  LINE! 

-9.54 

0.00 

0.00 

standard  DEVIATION: 

.40 

0-00 

0.00 

[Q  1 

COEFFICIENT  of  determination: 

1*00 

0«00 

0.00 

I  ->  : 

TRANSMISSIVITY  IGPD/FT): 

-18454.94 

0 

• 

0 

0 

0.00 

COEFFICIENT  of  storage 

T-ZtRO  (DAYS) : 

.00 

0.00 

G«0U 

s: 

-1.00E-03 

0. 

0. 

»■*/> 


o*co 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


•  *  r.  ' 


TO-2  LOWER 

drawdown  PUMPIN 


DATE/TIiML  RUMP  ON;  2/15/75  13:  o 

OFF:  3/  9/75  12:30 


CORE  HOLE 
CORE  HOLE 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  337*46 
PRODUCTION  RATE  (oAl/MIN):  123.00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  13010. 0? 


PUMP  WELL 
PUMP  WELL 


INDe* 

date 

t  i  me 

DEPTH 

M  i  NUT(r  S 

Delta 

DelTa-SUD* 

<1> 

1 

2/16/75 

11 

15 

0 

337.56 

1335 

•10 

•01 

2 

2/17/75 

13 

0 

0 

337.79 

2880 

-•12 

•01 

3 

2/18/75 

1(» 

3 

0 

338.(j8 

4143 

-  •  05 

•  0  0 

4 

2/19/75 

9 

41 

0 

338.29 

5561 

-«  02 

•  00 

5 

2/20/75 

8 

5(1 

0 

33&«38 

6950 

-  *  05 

•  00 

5 

?/?!/ 75 

13 

3 

0 

338.69 

8643 

•  13 

•02 

7 

2/23/75 

lo¬ 

3 

0 

339.24 

11343 

0*00 

0*00 

8 

?  /  2  A  /  7  5 

in 

29 

0 

3  3  9  *  4  u 

1  28o9 

0*00 

0*00 

9 

2/26/75 

9 

10 

0 

339.45 

14170 

0*00 

0*00 

1  0 

2/26/75 

9 

32 

0 

339*64 

15632 

0*00 

0*00 

1  1 

2/27/75 

9 

3 

0 

339*81 

170  43 

0  *ou 

0*00 

1  2 

2/28/75 

9 

4  o 

0 

340*02 

lo520 

0*00 

0*00 

)  3 

3/  1/75 

9 

47 

0 

340*18 

19967 

0*00 

0*00 

1  4 

3/  2/75 

1  0 

4  0 

0 

34(j*29 

21460 

0  •  00 

0*00 

1  5 

3/  3/75 

10 

6 

0 

340*44 

22856 

0*00 

0*00 

1  6 

3/  4/75 

8 

55 

0 

3d 0  •  59 

24235 

0*00 

0*00 

1  7 

3/  5/75 

& 

29 

0 

3  40  • &  1 

25649 

0*00 

0»00 

1  3 

3/  8/75 

Q 

2  7 

0 

3m-0  •  84 

27147 

0*00 

0*00 

1  9 

3/  7/75 

9 

0 

0 

341 » 0  3 

28560 

0*00 

0*00 

2  0 

3/  8/75 

1 1 

4  2 

0 

341.13 

3U162 

0*00 

0*00 

21  " 

3/  9/75 

in 

22 

0 

341.01 

31522 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T=J :  333. ?4 


slope  of  line: 
standard  deviations 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 


1.35 
•  09 
.94 


TRANSMISSIVITY  ( GPD/FT ) : 


2 AO 44 . 77 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

.93 

3.95F.-05 


T-ZtRO  (DAYS) ! 

s: 


pR 

■16 


coord: 

151813*11 

Y 

coord: 

229906*56 

X 

coord: 

155352*57 

Y 

coord: 

217387*19 

Delta 

DelTa-SQD* 

<2> 

delta 

DELTa-SQD 

<3> 

o*oo 

0*00 

0  »00 

o 

• 

o 

o 

0  *00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0  »oo 

or  oo 

0  ‘00 

0  *00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0  •  00 

o»oo 

•  1 5 

•  02 

0*00 

0«c0 

•07 

•00 

0*00 

0*00 

08 

•  01 

0*00 

o«oo 

-•08 

•01 

0*00 

o«oo 

-  *  U  8 

•01 

0*00 

0*00 

-♦03 

•00 

0*00 

0*00 

-•02 

•00 

0*00 

0*00 

”  •  05 

•  00 

0*00 

0*00 

-•o? 

•  00 

0*00 

0*  00 

•01 

•  00 

0  •  00 

0*00 

-  •  08 

•  0  1 

0  •  uo 

0*00 

•  04 

•  00 

0*00 

0  •  o  c 

•  13 

•02 

0*00 

0*00 

•13 

•02 

0‘00 

0  •  00 

-  •  oS 

•01 

0*00 

o»oo 

320*86 

o.oo 

4  •  50 

0.00 

•08 

0*00 

•  98 

0.00 

7219.89 

o.oo 

3.41 

4.37E-05 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


2.A1 _ .i 


to-2  lower  afi 
RECOVERY  pumping 


r 


DAT-VTIME  RUMP  UN: 

OFF: 


3/  9/7 5  12:30 

3/2 a/75  1 2 : 3u 


CORE  HOLE  X  COORD.*  151813*11 
CORE  HOLE  Y  COORDJ  229906*56 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT);  341. ol 
PRODUCTION  RATE  (UAl/MIN):  123. no 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  :  13010*09 


PUMP  WELL  x  COORD:  155352*57 
PUMP  WELL  Y  COORD!  217387.19 


N  D  £  X 

OA  TE 

time 

DEPTH 

1 

3/10/75 

12 

12 

0 

340 

.88 

s’ 

3/T  1/75 

9 

56 

0 

340 

•  60 

3 

3/12/75 

12 

3  0 

0 

340 

.59 

4 

3/13/75 

in 

12 

0 

34n 

•53 

5 

3/1 4//5 

9 

41 

0 

340 

.48 

6 

3/ 1  /  7  5 

8 

34 

0 

34  0 

•36 

7 

3/  1.6/75 

10 

14 

0 

3*0 

•  39 

8 

3  /  1 7  /  7  5 

13 

10 

0 

340 

•34 

9 

3/  1  A/75 

12 

10 

0 

3*0 

.  44 

T  n 

3/1.9/75 

13 

18 

0 

340 

•37 

1  i 

3/20/75 

8 

59 

0 

340 

•  22 

1  2 

3/2 1 /75 

1  0 

56 

0 

340 

*22 

1  3 

3/22/75 

9 

43 

0 

340 

•  11 

1  4 

3/23/ 7b 

9 

12 

0 

340 

•19 

1  5 

3/24/75 

11 

21 

0 

340 

.36 

NT£RcE 

PT  AT  T  =  1 

• 

• 

SlO  =  E  Of-  LINE: 

^tavOaRd  deviation: 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION! 


MINUTpS 

delta 

delta 
(  1 ) 

-SQD 

142? 

•  05 

•  00 

2726 

- » os 

•  0  1 

4320 

•ol 

•  on 

562? 

•ol 

•  00 

7  u  3 1 

•  ol 

»oo 

64  0  4 

-•05 

•00 

9944 

•  00 

*00 

11560 

"•ol 

•  oo 

12940 

.  1 1 

•  01 

14448 

•1)7 

•oo 

15629 

0  6 

-00 

17186 

"  *  u4 

•00 

16553 

-.14 

.02 

19V6? 

-»  0  4 

*00 

21531 

•  15 

342.49 

-.52 

•  07 
.85 

•02 

delta 

DElTa-SGD* 

DELTA 

DELTa-SGD 

(2) 

(3) 

0*00 

0*00 

0*00 

0.00 

0  *00 

0  *00 

0  »OQ 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

n  *uo 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»uo 

0.00 

0  ‘00 

0*00 

0  •  U  0 

0*00 

0*U0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

O'OO 

0*0  0 

0*00 

0*00 

0.00 

0*00 

0*00 

0  *u0 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  uO 

0.00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  .  oo 

0*00 

0*00 

o«uo 

G  *00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0.00 

o.oo 

o.oo 

0.00 

0  *00 

0*00 

0.00 

o.oo 

TRANSMISSIVITY  (GPQ/FT): 


6)672.42 


o.no 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STuRaGE 

T-/ERO  (DAYS) : 
S : 


.45 

4.93E-05 


0.00 

0. 


0.00 

0. 
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1  ( 


H 


r 

' 


il 
< 
;  rn 
33 
to 

H 
:  -< 
o 
■n 
o 
o 

r~ 

O 

3J 

§ 
o 
I  o 
o 


z 

o 

o 

m 

2 


1 


v-- 


' 

• 

TO-2  LOWER  a 

DRAWDOWN  PUMPING  v 


v 

1  7 


DATl/TiME  pump  UN;  ]/  b/75 

1&:  o 

CORE 

HOLE 

X 

COORD: 

151813*.  11 

OFF:  1/11/75 

9:28 

CORE 

HOLE 

Y 

COORD : 

229906. 56 

STATIC  WATER  LEVEL  (FT): 

326.40 

PUMP 

WELL 

X 

cOqrd: 

151719.55 

P  H O  D  u c  T I O !  j  PATE  ( G  A  u / H I N )  : 

275.00 

PUMP 

WELL 

Y 

coord: 

229929.78 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  96*40 

I  ND£^ 

DATE 

t  i  me 

DEPTH 

MINUTeS 

delta 

decta-sod* 

<1> 

delta 

DELTa-SQD*. 

(2> 

DELTA 

DElTa-6'JD 

<3> 

1 

1/  H//5 

1 1  :  A 

0 

363.00 

2584 

-.37 

.14 

0*00 

G 

• 

o 

o 

0*00 

0.00 

? 

]/  9/75 

1  ? :  25 

0 

366.5o 

4105 

•62 

•38 

0*00 

0  ‘00 

0*00 

0*00 

3 

1  / 1  n  /  7  5 

7 :  5o 

0 

3  6  7 . 5  0 

527n 

•26 

•  0  7 

0*00 

0*00 

0«00 

0*00 

A 

] / \ o/75 

l  ?  :  5  8 

0 

36  7  •  8  0 

5576 

*25 

*  0  6 

n  *  oo 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

l/in/75 

2? :  5 

0 

36  7 . 4  0 

6125 

-  •  66 

•  43 

0*00 

0«00 

0*00 

0‘00 

r 

T* 

i/n  /  75 

8 : 53 

0 

368*50 

6773 

“•10 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  t=i: 

320.71 

o.oo 

0-00 

slo^e  of  line: 

12.50 

o .  no 

0-00 

STANDARD  DEVIATION: 

*43 

o 

• 

o 

0*00 

COEFFICIENT  OF  u£ TERMINATION: 

.94 

0*00 

0*00 

TRANSMISSIVITY  (3PD/F1): 

58Q7.37 

o 

• 

o 

o 

o 

• 

o 

o 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 


T-ZLrtU  (DAYS): 
S I 


.no 

3.71E-04 


0  *00 

0. 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


DATE/ TIME.  MUMP  UN; 

OF  F : 


1/11/75  9:28 

1/18/75  13:  0 


TU-2  LOWER 
RECOVERY  PUMPING 


R 


CORE  HOLE  X  COQROJ 
CORE  HOLE  Y  COORD! 


151813*11 
22990  b » S6 


STATIC  WATER  LEVEl  (FT) !  368.50 
PRODUCTION  rate  (OAL/MIN) :  275.00 
OISIANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  :  96-40 


PUMP  WELL  X  COORD:  151719-55 
PUMP  WFLL  Y  COORD:  229929.78 


INQrX 

DmTe 

TIME 

DEPTH 

MINUTeS 

delta 

dflta-sgd . 
<1> 

Delta 

delTa-sqd. 

(2) 

delta 

DELTa-SOD. 

<3> 

J 

1/11/75 

15:33 

0 

343.10 

365 

•  •  02 

•  00 

0-00 

0-00 

0*00 

0.00 

p 

1/12/75 

18:18 

0 

337.10 

197n 

•23 

•05 

0*00 

0*00 

0»00 

0*00 

3 

1 / 1 3/75 

9  : 27 

0 

335  *  7  o 

2879 

•24 

•  06 

0*00 

O'OO 

0*00 

0*00 

4 

1/14/75 

9  5  40 

0 

333-29 

4332 

-•65 

•43 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

1/1.5/75 

3:54 

0 

332-43 

5726 

--48 

•23 

0*00 

0»00 

o»uo 

0*00 

b 

1 /lb/75 

8:40 

0 

332-70 

7152 

•62 

•38 

0*00 

0»00 

0*00 

o«oo 

7 

1/1 7/75 

11554 

0 

331-39 

6786 

•07 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

INTERCEPT  at  T=1 : 

3b5 . o 1 

o 

o 

• 

o 

0*00 

SlO=L  of  LINE: 

-8.54 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION: 

•41 

0*00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.99 

0*00 

0.00 

TRA  'JSMISSI  VI  r Y 

(ORO/Ft ) : 

-8498.1 7 

0.00 

0.00 

COEFFICIENT  of 

storage 

T-ZERO  (DAYS) : 

.00 

0.00 

0.00 

S; 

-7. 44E-05 

o. 

o. 

j-RBOSP  PROGRESS  REPORT 


2LG  O 


' 


. 

t 


TO-* 

CiHAWQOwN 


LOWER 
PUMP  I  MG 


Date/ time  PUMP  ON: 

1/16/75  13:  0 

CORE 

HOLE 

A 

COORD: 

151813.11 

OF  F : 

2/  3/75  6:30 

CORE 

HOLE 

Y 

COORD: 

229906.5b 

STaTIc  vn a t e R  LEVEL 

(FT) :  331.92 

PUMP 

well 

X 

COORD: 

151719.55 

PRODUCTION  KATE  (uAL/MIN):  ?75  ,  o  0 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  :  96*40 

PUMP 

well 

Y 

coord: 

229929.78 

INDe* 

UATe 

T  I  M£ 

DEPTH 

M I N  U  T  f  S 

delta 

DrL  Ta-SQD  » 

delta 

DelTa-SQD. 

DELTA 

delTa-sud 

<1> 

(2) 

(3) 

1 

1/20/75 

8 

43 

0 

366.37 

2623 

0*00 

0*00 

0  •00 

o.oo 

0 .00 

0*00 

? 

1  /  2  0  /  7  5 

13 

55 

0 

367.64 

2935 

-•17 

•  03 

0  *00 

0*00 

0*00 

0«00 

3 

1/20/75 

2? 

0 

0 

369.64 

3420 

“  *  (j3 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

1/21/75 

Q 

7 

0 

3&9«73 

4067 

•07 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

5 

1 / 2 1 /75 

15 

55 

0 

370*27 

4495 

*  08 

•01 

0*00 

0-00 

0*00 

0*00 

6 

1 /P2/75 

9 

42 

0 

J  7 1  .54 

5562 

*16 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

1/22/76 

1  4 

30 

0 

371 .73 

5850 

•1)7 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

y 

1  /  2  3  /  7  5 

1  1 

46 

0 

372.79 

7126 

*  03 

•  00 

0*00 

Q«00 

0  «uo 

0  «oo 

9 

1/23/75 

17 

10 

0 

373.03 

'  7450 

*  0  3 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

1  n 

1/24/75 

8 

55 

0 

373*42 

8395 

-.25 

*  06 

-•oo 

*00 

0*00 

o»oo 

1  1 

1/24/75 

1  6 

36 

0 

373*52 

8858 

0  «0U 

0  *00 

-•09 

*01 

0*00 

o»oo 

1  ? 

1 /?5/76 

9 

26 

0 

374-07 

98  o  8 

0  *  UO 

0*00 

•  10 

•01 

0*00 

0*00 

1  3 

]  /  2  5  /  7  5 

15 

33 

0 

374-16 

10233 

0*00 

0*00 

•  04 

•00 

0*00 

0  *00 

1  4 

1 /26/7S 

9 

1  o 

0 

374,53 

11296 

0  *  OU 

0*00 

•  0  6 

•00 

0*00 

0  *  0  0 

1  5 

l/2*/75 

1  5 

35 

0 

374-63 

11855 

0  *00 

0*00 

-•oi 

•  00 

0*00 

0*00 

1  & 

1/27/75 

9 

37 

0 

374. 76 

14757 

0*00 

0*00 

-•13 

•02 

0*00 

0  •  00 

1  7 

1/27/75 

16 

5© 

0 

375*02 

13196 

0*00 

0*00 

•  0  1 

•  00 

0  *  U  0 

0*00 

1  8 

1/28/75 

8 

10 

0 

375.19 

14110 

0*00 

0*00 

-•06 

•  00 

0*00 

0  •  00 

1  9 

1/2H/75 

16 

57 

0 

375*46 

14637 

0*00 

0*00 

•  0  8 

•01 

•03 

•  00 

2n 

1 /?Q/75 

17 

l 

0 

376-17 

16081 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  04 

•  00 

21 

1/30/75 

9 

4  7 

0 

376.54 

1  7087 

0  •  0  u 

0*00 

0  *00 

0*00 

-•04 

•  00 

2? 

1/31/75 

1  9 

10 

0 

377*29 

1  9  0  9  0 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

-•12 

•0 1 

23 

2/  1/75 

9 

7 

0 

377.70 

19927 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-•03 

•  00 

24 

2/  2/75 

9 

15 

0 

378*37 

21375 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•12 

•ol 

INTERCEPT  AT  T  =  ]  : 

323.31 

341.7? 

303.76 

SLO=E  OF  LINE: 

12.83 

8.08 

17.20 

STANDARD  DEVIATION: 

•12 

•07 

•07 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

1 .  no 

.99 

.99 

TRANSMISSIVITY  (GPQ/FT) : 

5657.38 

8984.74 

4220*06 

coefficient  of  murage 

T-ZERO  (DAYS) : 
S  ! 


.no 

5 . 84E-04 


•  00 

1 .20E-05 


.03 

4. 04E-03 


|  RBOSP  PROGRESS  REPORT 


. 

• 

TU-2 

recovery 


LOWER 


PUMP  I  MG 


^^~ER 


OaTE/TIME  RUMP  ON;  2/  3/75  8:30 

OFF;  2/1B/75  8:30 


CORE  MOLE  X  COORD!  151813-11 
CORE  HOLE  Y  COOROJ  229906.56 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT):  378.17 
PRODUCTION  KATE  (GAL/MN):  275. 00 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( FT ) !  96*40 


PUMP  WELL  X  cOORO:  151719.55 
PUMP  WELL  Y  COORDS  229929.78 


INDE* 

DATE 

1  IMf; 

DEPTH 

MlNUTfS 

Delta 

Df-LTa-SQD* 

delta 

DELTA-SQDr 

DELTA 

DELTa-SQD 

<1> 

(2) 

<3> 

1 

1 

2/  3/75 

9 

10 

0 

358.58 

40 

0*00 

0*00 

o«oo 

0*00 

0.00 

o.oo 

2 

2/  4/75 

o 

5 

0 

348.73 

935 

•  21 

.  04 

0*00 

0*00 

0*00 

o.oo 

-> 

s 

2/  4/75 

12 

4 

0 

346  .  q9 

1654 

•u7 

•00 

0*00 

0*00 

0*00 

o-oo 

4 

2/  4//5 

16 

JO 

0 

345*46 

1920 

*  0  9 

•01 

or  oo 

0*00 

0»00 

0*00 

5 

2/  4/75 

19 

57 

0 

344.99 

2127 

.07 

•00 

0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

6 

2/  5/75 

7 

44 

0 

343-53 

2834 

”•14 

•02 

0*00 

0*00 

0  *00 

o»oo 

7 

2/  5/75 

17 

53 

0 

342.72 

3443 

”•1  0 

•01 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

8 

2/  6/75 

7 

5  7 

0 

341  .71 

4267 

“ .  1  b 

•02 

o  roo 

0*00 

0*00 

0  «ou 

9 

2/  7/75 

5 

6 

0 

340*41 

b  556 

”•31 

•  10 

or  oo 

0  •  00 

0«  00 

0*00 

1  0 

2  7  8/75 

6 

4 

0 

339.31 

7174 

”•29 

•  0  9 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

1  1 

2/  9/75 

8 

1  0 

0 

338.69 

6620 

-•11 

•01 

o  roo 

0*00 

0*00 

o«oo 

1  2 

?/ 1 n/75 

1 1 

*H.) 

0 

338*09 

1  U  2  7  0 

•  06 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0  «oo 

1  3 

2/ 12/75 

8 

2 

0 

337 .64 

12932 

•  6  1 

•38 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

1  4 

2/1 3/75 

8 

lo 

0 

337.47 

14380 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

1  5 

2/14/75 

16 

55 

0 

337.4b 

16345 

0*00 

0-00 

n  «oo 

0*00 

0*00 

0  *00 

1  6 

2/16/75 

1 1 

15 

0 

337 .56 

18835 

0*00 

0«00 

n  *oo 

0-00 

0*00 

0*00 

1  7 

2/  1.7/75 

13 

0 

0 

337.79 

2u430 

0  -  00 

0  »00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T  =  ]  : 

378.46 

o.oo 

o.oo 

slope  u f  line: 

-10.08 

0*00 

o.oo 

STANDARD  DEVIATION: 

•24 

0*00 

0-00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION* 

1-00 

o.oo 

o.oo 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

-7204.90 

0  .co 

o.oo 

COEFFICIENT  of  storage 

T-ZLRO  (DAYS) 5 

o 

o 

• 

o.oo 

0.00 

S: 

-1 .65E-04 

o. 

o. 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


z&z 


-  r-  ■ 


' 

11 :  0 
23:59 

359.33 
174.00 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT):  11646.43 


DATE/TIME  PUMP  ON;  6/  5/75 
OFF:  8/31/75 

STATIC  WATER  LEvEL  (FT) : 
PRODUCTION  HATE  (6AL/M1N): 


TO-2  LOWER 

RECOVERY  PUMPING 


CORE  HOLE  X  COORD: 
CORE  HOLE  Y  COORD! 


151813 • 11 
229906.56 


PUMP  WELL  x  COORO!  163426*76 
POMP  WELL  Y  COORD:  229033*32 


I N  D  E  x 

uATe 

1  I  ME 

DEPTH 

MINORS 

delta 

QeLTa-SOd* 

<1> 

delta 

DELTa-SG)D« 

<2> 

DELTA 

DELTA-bQD 

<3) 

1 

6/  6/75 

9 

1 

0 

359. oa 

1321 

0*00 

0 

• 

0 

0 

0  *00 

0*00 

0»00 

0.00 

? 

6/  7/75 

10 

26 

0 

358.58 

28  46 

“  •  0  9 

•  01 

0*00 

0*00 

0*00 

0  -00 

3 

b/  8/75 

13 

49 

0 

358.14 

4439 

•  04 

•00 

0*00 

0*00 

o»oo 

0 « 0  0 

6 

6/  9/75 

11 

)  3 

0 

357.82 

5773 

•  0  3 

•00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

6/  1  (i  /  7  5 

14 

3 

0 

357.52 

7383 

•  04 

•  0  0 

0*  00 

0*00 

0‘  00 

o«  00 

b 

6/ l 1 /75 

1  1 

58 

0 

357.35 

8698 

•07 

•01 

0*00 

0»00 

0*00 

0*00 

7 

6/1 2/75 

i? 

40 

0 

357.10 

loiso 

•02 

•  00 

0*00 

0  «00 

0  *00 

0  *00 

p 

6/ 1 3/75 

10 

56 

0 

356*99 

11518 

•  0  6 

•  00 

0*00 

0  «00 

0*00 

o»oo 

9 

6/ i 4/ 7b 

9 

10 

0 

356*72 

128o0 

”  *  0  7 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0-00 

1  P 

6/  1  <^/7S 

9 

14 

0 

356*57 

14294 

“  •  0  9 

•01 

O'  0  0 

0-00 

0*00 

o»oo 

INTERCEPT  at  t  =  i  : 

368.56 

o»oo 

0- 

.00 

SLOPE  OF  LINE: 

-2.86 

0*00 

0« 

.00 

standard  deviation: 

•  n  6 

0*00 

0- 

•00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 

.99 

0.00 

Q< 

.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT) : 

-16041.86 

0.00 

o. 

.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERU  (DAYS) : 

1.16 

0.00 

0.00 

s; 

1 2E-05 

0. 

0. 

RBOSP  PROGRESS  REPO 


ID 


2.6  3 


# 


DaTf/Ume  dump  on: 

OFF  ; 


4/  8/75  11!  0 

5/  5/75  0 : 3U 


TO-?  LOWER 

DRAWDOWN  PUMPING) 


CORE  HOLE  X  COORD!  151813»11 
CORE  HOLE  Y  cOORO:  229906 *56 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT): 

production  rate  (gal/min): 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT): 


340.91 
6  6  7  «  0  0 
9395.3^ 


PUMP  WELL  X  COORD:  158526*87 
PUMP  WELL  Y  cOORu:  223333*98 


INDEX 

date 

1  I  ME 

DEPTH 

MINUTES 

DELTA 

DFLTa-SQD* 

delta 

DELTa-SQD* 

DELTA 

DELTa-SUD 

(1) 

(2) 

(3) 

4/  8/75 

17 

41 

0 

341 .27 

4()  1 

0  *00 

0*00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0«0Q 

2 

4/  9/75 

9 

59 

0 

342.73 

1379 

.27 

*  0  7 

0*00 

0.00 

0  •  U  0 

0 .00 

3 

4/1 o/75 

10 

54 

0 

345.20 

2874 

“•55 

•30 

0*00 

0  •  00 

0  •  uo 

0-00 

4 

4/12/75 

1  1 

47 

0 

349.18 

58  0  7 

•  26 

.  0  8 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0  *00 

5 

4/13/75 

14 

35 

0 

350-64 

7415 

0*00 

0  *00 

•  29 

*  0  8 

0  •  UO 

o«oo 

t 

4/ 14/75 

9 

26 

0 

351-19 

65  46 

0*00 

o*  no 

-•17 

•03 

0*00 

o*oo 

7 

4/ 15/7 5 

9 

6 

0 

352.47 

9966 

G«0Q 

0*00 

•02 

•00 

0»U0 

0*00 

u 

4 / 18/75 

13 

15 

0 

353*49 

11655 

0*00 

0  •  00 

-•  07 

•  00 

0*00 

0*00 

0 

4/17/75 

**7 

34 

0 

3  5  4 . 0  6 

12874 

0*00 

0*00 

-  •  1  9 

•03 

0*00 

0»Q0 

1  R 

4 / 1 8/75 

in 

9 

0 

354.79 

14349 

0*00 

0  •  no 

-•25 

•  06 

0*00 

0*00 

1  1 

4/1 9/75 

lo 

41 

0 

355.75 

15821 

0-00 

0 .00 

•  0  2 

.00 

0*00 

0.00 

1  2 

4/20/75 

10 

18 

0 

356.46 

17238 

0*00 

0*00 

•12 

.02 

0*0  0 

0.00 

1  3 

4/21/75 

9 

7 

0 

357.09 

16607 

0*00 

0*00 

•21 

•  04 

0*00 

o«oo 

1  4 

4/22/75 

10 

15 

0 

357.73 

2  u  1  i  5 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

.37 

•14 

1  5 

4/23/75 

l  n 

54 

0 

356.25 

21594 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

.08 

•  01 

1  A 

4/24/75 

9 

55 

0 

356.8,) 

22975 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-.08 

•  0 1 

1  7 

4/25/75 

9 

42 

0 

359.39 

24  4q2 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

-•17 

•  03 

1  3 

4/26/75 

12 

1  5 

0 

360 .09 

25995 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-  •  20 

•04 

1  9 

4/27/75 

9 

59 

0 

36  0  *60 

27299 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

-  .  24 

•  06 

?0 

4/28/75 

9 

4  b 

0 

36 1  » 3b 

26725 

0*0  0 

0  *no 

0*00 

0*00 

-•07 

•00 

21 

4/29/75 

9 

10 

0 

361 *93 

3ul3o 

0*00 

0*00 

0*00 

0  *00 

-•04 

•  oo 

22 

4/30/75 

1  n 

6 

0 

362*53 

3  i  b  26 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

•01 

•  00 

?  3 

5/  3/75 

6 

1  8 

0 

3b4  .  lb 

357  1  B 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  25 

•  09 

?  4 

5/  4/75 

n 

12 

0 

364.55 

3745? 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

•  lo 

•Ql 

INTERCEPT  AT  T  =  1  : 

310.  n9 

287.09 

244*25 

SLOPE  CF  LINE: 

10.31 

16-34 

26.28 

STANDARD  deviations 

•39 

•17 

•18 

coefficient  of  determination: 

•  98 

.  99 

•  99 

TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 

17077,43 

10773.21 

6699.56 

COEFFICIENT  of  storage 

t -zero  (Days) : 

.68 

1.36 

3.31 

S; 

3.93E-05 

4.99E-05 

7 » 53 

RBOSP  PROGRESS  REPORT 


. 


' 

DATE/TIME  PUMP  UN;  5/  5/75  0 ! 3u 

OFF:  5/20/75  10:  0 


TO-2 

RECOVER  7 


LOWER 
PUMPING' 


ER 

'9 


CORE  HOLE  X  COORD! 
CORE  HOLE  Y  COORD: 


151813.11 

229906*56 


STATIC  wATFR  LEVEL  (FT): 
production  R a 1 E  (gal/min) : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT): 


364. BA 
667.00 
9395. 39 


PUMP  WELL  X  COORD.*  158526*87 
PUmP  WELL  Y  cOuRD:  223333*98 


X 

111 

0 

'Z. 

n 

DATE 

T  I  ME 

depth 

MINJTeS 

delta 

dflta-sdd* 

(l) 

delta 

DElTa-SQO» 

(2) 

DELTA 

DELTA 

<3) 

-SUD  • 

1 

5/  5/75 

10 

29 

0 

364.84 

599 

0  *00 

0*00 

0-00 

0 

• 

0 

0 

0  *00 

0 

.00 

C 

5/  6/75 

9 

39 

0 

363.41 

1969 

0*00 

0*00 

0  *00 

0  *00 

0*00 

0 

•  oo 

3 

5/  7/75 

11 

25 

0 

361  .70 

3535 

-•  1 1 

*01 

0  •  00 

0*00 

0  •  00 

0 

•  00 

4 

5/  8/75 

9 

34 

0 

3  6  <1  *  4a 

4864 

•  0  7 

•01 

0  *00 

0-00 

0*00 

0 

•  00 

5/  9/75 

10 

25 

0 

359.25 

63b5 

•  0  9 

•01 

0*00 

0  *00 

0*00 

0 

•00 

5 

5/1 0/75 

9 

1 

0 

356. 3 3 

7711 

•05 

•  00 

0*00 

0*00 

0  *  u  0 

l) 

•  00 

7 

5/ l 1 /75 

9 

44 

0 

357.53 

9194 

•05 

•00 

0*00 

0  »00 

0  *00 

0 

•  00 

8 

5/ 1 p/75 

b 

17 

0 

356*81 

10547 

-  •  u‘3 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

9 

5/13/75 

10 

40 

0 

356. 18 

12138 

-  •  0  5 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  (1 

5 / 1.  a. /  75 

9 

0 

0 

355.74 

13470 

"•  0  2 

•  00 

0*00 

0*00 

0  •  u  0 

0 

•  oo 

1  1 

5/15/ 75 

10 

2 

0 

355*21 

1497? 

-•07 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  ? 

5/16/75 

B 

15 

0 

354.81 

16305 

■*08 

•01 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  oo 

1  3 

5/17/75 

9 

10 

0 

354*45 

17800 

”  •  0  4 

•  00 

0*00 

0*00 

0*00 

0 

•  00 

1  a 

5/1 8/75 

B 

2  i) 

0 

354.29 

19190 

•  14 

•02 

0*00 

0*00 

0  •  uo 

0 

.00 

1  5 

5/19/75 

9 

43 

0 

353.83 

20713 

.02 

.00 

0»00 

0.00 

0  •  v  0 

0 

.00 

INTERCEPT  AT  T  =  1 : 

SLOPE,  of  line: 
standard  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION; 


T R A N S M I S S 1 V  I  T  Y  (GPD^FT): 


393.80 

0  .no 

0.00 

-10.42 

0.00 

0.00 

•  07 

0  *00 

0.00 

1  «no 

o»oo 

0 

• 

0 

0 

16893.98 

0*00 

0.00 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-2ER0  (DAYS) : 

s: 


1.26 

-7.P2E-05 


0*00 

0  . 


0.00 

0. 


RBOSP  PROGRESS  REPORT 


2-Q>S~ 


Tu-2  LOWER 

DRaWDUWN  PUMPING' 


ER 


DATP/TIME  PUMP  UN: 

OFF  : 


5/?u/75 

5/26/75 


10 ;  o 

b :  55 


CORE  HOLE  X  COuRDS 
CORE  HOLE  Y  COORDS 


151813*11 

229906.56 


STATIC  ft' A  I  ER  LEVEL  (FT)  J 
PRODUCTION  RAIL  (GAL/MIN) ; 
DIS1ANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT): 


353.47 
667  *  0  0 
9395 . 3* 


PUMP  WELL  X  COORD! 
PUMP  well  y  coord: 


158526.67 

223333*98 


INDea 

DATE 

1 1  me 

DEPTH 

MlNUTrS 

Delta 

OfLTa-SUO* 

<lT 

Delta 

DelTa-SQD» 
l  2 ) 

delta 

DeLTa-SUD 

(3) 

1 

5/?p/75 

1  5  :  5  : 

0 

353.47 

305 

0*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

o*uo 

0*00 

2 

5/21/76 

16;  9 : 

0 

355.36 

18(1 9 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

3 

5/22/75 

9:47: 

0 

356*99 

2867 

•  16 

*03 

0*00 

0  *00 

0*00 

0  *00 

4 

5/22/75 

l 5 : 28 : 

0 

359.59 

4648 

~ .  36 

•  13 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

5 

5/24/76 

9:39; 

0 

361*33 

5739 

•00 

•00 

o  roo 

0*00 

0*00 

0*00 

6 

5/P6/75 

13:  6 : 

0 

363*15 

7336 

•  18 

•  03 

n»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  AT  T=i: 

SLOac  OF  LINE: 

STan’DaRd  DEVIATION  : 
COEFFICIENT  OF  l/ETERMINaTION: 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT); 


COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZtRo  ( DAYS) J 


S: 


3q5  .n4 

0.00 

O 

O 

• 

O 

14.97 

0.00 

0.00 

•  22 

0*00 

0*00 

.  99 

0.00 

0.00 

11759.33 

0.00 

0.00 

1.19 

0.00 

0.00 

4.76E-05 

0. 

0. 

j  (!" 


r 


r 


-L 


RBOSP  PROGRESS  REPORT^ 


26G 


UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 


TO-^  LOWER 
RECOVERY  PUMPING  9 


ER 


DATP/TIME  PUMP  ON:  5/26/75  6:55 

UFF :  fa/  5/75  11:  0 


CORE  HOLE  X  COORD:  1S1813-11 
COKE  HOLE  Y  COORO:  229906.56 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 

PRO  jUcT  I  ON  k  A 1  E.  (GAL/MIN): 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  ; 


364.54 
567  »  0  0 
9345.39 


PUMP  WELL  X  COORD:  158526.67 
PUMP  WELL  Y  COORDS  223333?98 


IND£A 

date 

1 1  me 

DEPTH 

MINUT fS 

delta 

DeLTa-SQD • 
<1> 

delta 

DELtA-SQD» 

(2) 

DELTA 

delTa-sqd. 

<3) 

1 

5/P6/75 

1? 

44 

0 

3t>4 . 54 

349 

0*00 

0*00 

0  »00 

0 .00 

0»00 

0*00 

2 

3 

5/27/75 

n 

14 

0 

364*06 

1699 

-.27 

•  0  7 

0*00 

0*00 

0*00 

o»oo 

5/28/75 

13 

26 

0 

362.97 

3271 

•17 

•03 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

5/29/75 

1 0 

4  3 

0 

362*26 

«+54B 

•22 

•  05 

0*00 

0*00 

0  »uo 

0*00 

5 

5/30/75 

9 

25 

0 

36l *  55 

39  1  0 

•  12 

•01 

0*00 

0‘00 

0  *u0 

0*00 

5 

5/31/75 

9 

22 

0 

360*94 

7347 

•01 

•  00 

0  •  00 

0*00 

0*00 

0*00 

7 

6/  1/75 

1  ? 

46 

0 

360*42 

6991 

-  •  Q4 

•  00 

0  •  0  0 

0*00 

0*00 

0»00 

5 

6/  ?/75 

9 

1  2 

0 

3b0«  17 

10217 

•01 

•  00 

0*00 

0  •  00 

0*00 

0  •  00 

9 

6/  3/75 

in 

15 

0 

359.72 

11720 

-•12 

•  01 

0*00 

0*00 

0*0  0 

o»oo 

1  0 

6/  &/ 75 

10 

22 

0 

359.4a 

13157 

-•09 

•  0  1 

or  00 

0*00 

0*00 

o»oo 

1  ) 

fa /  5/75 

8 

54 

0 

359.33 

14519 

-•oi 

•  0  0 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

INTERCEPT  at  T= 1 : 

301 .60 

0.00 

0.00 

slope  of  line; 

-5.35 

0.00 

0.00 

STANDARD  DEVIATION! 

*  1  4 

0»00 

0*00 

COEFFICIENT  OF  DETERMINATIONS 

.  99 

0.00 

0.00 

TRANSMISSIVITY  (GPD/Fl); 

-32934.98 

0.00 

0 

• 

0 

0 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZLRO  (DAYS) S 

1.08 

O 

O 

• 

O 

0.00 

s; 

-1.20E-04 

0. 

0. 

ac.? 


• 

, 

. 

» 


A 

TO-J 

UPPlR  gjL 

£ER 

'W 

drawdown 

PUMPING^! 

Q A T £ / T I M E  PUMP  UN;  \/  7/75 

l  o :  o 

COHE  HOLE 

X 

COORD: 

163350  *43 

OFF;  1/28/75 

13;  lu 

CORE  HOLE 

Y 

coord: 

228948.10 

STATIC  WATEK  LEVEL  (FT) J 

49.  so 

PUMP  WELL 

X 

coord: 

163350*43 

PRODUCTION  KATE  (uAL/MIN): 

76.70 

PUMP  WELL 

Y 

coord: 

228948*10 

DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT): 

0*00 

1  IN  U  £  A 

D/uTt 

T  IME 

DEPTH 

minutes 

delta 

DFLTa-SUD* 

<1> 

oelt  a 

delt  a-sqd  » 
<2> 

delta 

delt  A”SUD 
{3) 

1 

1/ 

7/75 

In 

1 

0 

86*80 

1 

0-00 

0.00 

0*00 

0.00 

0*00 

0.00 

P 

1/ 

7/75 

1  n 

2 

0 

112.20 

-? 

0  •  OU 

0  •  no 

0*00 

0*00 

0«u0 

0*00 

3 

1/ 

7/75 

1  0 

3 

0 

133*00 

3 

5*1? 

26*75 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

4 

1/ 

7/  /b 

1  n 

4 

0 

1  4  6  •  8  0 

4 

”4*52 

2u  •  46 

0*00 

0*00 

0*00 

0*00 

5 

1/ 

7/75 

10 

5 

0 

1 6  7 . 60 

5 

”1-95 

3*79 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

6 

1/ 

7/75 

1  n 

7 

0 

19  7 • 6  0 
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2092 

0.00 
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0*00 
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0  •  00 
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2937 

0*00 

0*00 

53 
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17 

53 

0 
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3163 

0.00 

0.00 

5  4 
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L  5 

0 
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0  «  00 

0.00 
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1/3] /?  5 
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4325 

0  « uo 

0 . 00 
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0 
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9793 

0*00 

0*00 
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59 
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49.57 
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0*00 
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2/  7  /7t> 
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0*00 
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0 
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0*00 
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6? 
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INTERCEPT  at  1=1 

• 

♦ 

320.07 

SLO^c 

OF  LINE: 

-2ol .49 

standard  deviation: 

10.97 

coefficient  of  determination: 


.<56 


TRANSMISSIVITY  IGP3/FT) : 


-100.49 


COEFFICIENT  OF  STOWAGE 


T-aERO  (DAYS)  : 
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UNIVERSITY  OF  COLORADO  COMPUTING  CENTER 
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DAT£/T1ME  pump  un:  5/21/75  1  f i : 3 0 

OFF:  6/  5/75  11!  o 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  rate  ( GAl/MIN) i 

D I S i ANCE  FROM  PUMREG  WELL  (FT)! 


50.54 
1  7  A  .  0  0 
114.41 


TU-3  UPPER 


UR  A  WDOWi'l 


PUMPING 


CORE  HOLE  X  COORD!  163350*43 
CORE  HOLE  Y  COORD!  228948»1C 


PUMP  WELL  X  COORD!  16342b *76 
PUMP  WELL  Y  COORD!  229033..32 


i 

1 

i  ?  ’ 

i 

I  j 


INDEX 

DATE 

TIME 

depth 

MINUTES 

delta 

\ 

X 

5/22/75 

10 

:  34 

0 

55.12 

1444 

0.0  0 

c 

5/23/75 

1  4 

:  38 

0 

55,43 

3]  26 

•  •  tj  l 

3 

5/24/75 

8 

:  55 

0 

55.90 

4225 

•  02 

4 

5/26/75 

H 

:  3b 

0 

5  b  »  b  4 

7q  S6 

“*0l 

5 

5/27/ 75 

9 

:  41 

0 

56.33 

o59  1 

0*00 

5 

5/29/75 

8 

:  15 

0 

56.13 

11335 

0*00 

7 

5/3n/75 

11 

:  13 

0 

56*00 

1 3u  03 

0*00 

3 

5/31/75 

1 1 

•  5 

0 

55.9a 

14435 

0*00 

9 

6/  1/75 

8 

!  24 

0 

55.90 

15714 

0*00 

1  0 

6/  2/75 

10 

!50 

0 

56*00 

1  1 3  o  0 

0*00 

1  1 

6/  3/75 

11 

:  4  7 

0 

55.81 

16797 

0  •  0  u 

1  2 

6/  a/75 

7 

:  53 

0 

55*87 

2  U  0  0  3 

you 

DELTa-SQD* 

DELTA 

DELTa-SQD. 

DELTA 

DELTA-5QD 

(1) 

(2) 

(3) 

o«oo 

0*00 

u»oo 

0*00 

0.00 

.  00 

0*00 

0.00 

0*00 

o.oo 

•  00 

0-00 

o.oo 

0  *U0 

o.oo 

•  0  0 

0  *00 

0  •  00 
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0*00 
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0 . 00 
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0*00 

0*00 
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0*00 

0*00 
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u  •  00 
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0«00 

0 . 00 

0  *00 
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0*  00 
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0*00 
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0  •  uo 
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0*00 

0*00 
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0*00 

o»oo 

0*00 

0*00 

0*00 

0  •  0  0 

o»oo 

0  •  0  0 

0*00 

0*00 

0*  uo 

0*00 

INTERCEPT  at  T  =  1  ! 

SLO^L  OF  LINE! 

STANDARD  DEVIATION; 
COEFFICIENT  OF  DETeRMINaT I  ON ! 


43.57 

0*00 

3.3? 

0.00 

.01 

0-00 

1 .  no 

0.00 

0.00 

0.00 

0*00 

0.00 


TRANSMISSIVITY  (GPD/FT): 


13530.72 


0.00 


0.00 


COE pF I C I  ENT  OF  STORAGE 

T-2ERU  (OaYS) ! 
3: 


.08  0.00 

2.43E-02  0. 
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TQ-3  UPPER, 
KECUVEkY  PUMPIli 


IFER 

'16 


OATE/TIME  PUMP  ON;  6/  5/75  It:  0 
OFF:  8/31/75  23:59 


STATIC  WATER  LEvEl  (FT) : 
production  KATE  (GAL/MIN) : 
DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  (FT)  : 


55.87 

174.Q0 

114-41 


CORE  HOLE  X  COQRD: 
CORE  HOLE  Y  COORD: 

PUMP  well  x  coord: 
PUmP  WFLL  Y  cOQRd: 


163350*43 

228948.10 

163426*76 

229033*32 


Ex 

DATE 

t  i  me 

depth 

MINUTES 

delta  DELTa-SOd* 

deeta 

DELTa-SQDt 

delta 

DELTa-SUD 

<1) 

(2) 

(3) 

1 
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6 

6/11/75 

14 
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0 
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0  TOO 
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7 
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0 
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0 
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9 
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ERCEPT  at  t  =  J 
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• 

56.49 
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o 

0.00 

Slope  of  line: 
standard  deviation: 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


TRANSMISSIVITY  (GRD/FT)  : 

COEFFICIENT  OF  STORAGE 

T-ZERO  (DAYS): 


-1.17 
•  0  6 
.97 


-39359.52 


00 

00 

00 


0.00 


.00 

■2.15E-03 


0.00 

0. 


64  l 


00 

00 

00 


o.oo 


o. 

O' 


00 


i  1 1! 


Z  73 


iv  .*£ ■’ 

.*7- 


/  *  ji  : 


* 


DAT5/TIME  PUMP  UN: 

OFF: 


4/  6/75  11 J  0 

5/  6/75  OS  30 


TO-3 

OK  4  wdown 


UPPER  ^fiJlFtR 


PUMP  IJ 


-19 


COKE  HOLE  X  COoKQ! 
COKE  HOLE  Y  CUOROS 


163350*43 

228948*10 


STaTIc  water  LEYEL  (FI  ) : 
PkOjUcHON  kaTF  (GAL/MIN) : 
DISTANCE  from  PUMPED  well  <  fT )  : 


48.51 

667.00 

7401.69 


PUMP  WELL  x  COORD:  158526*67 
PUMP  WELL  Y  CUOKO:  223333*96 
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10 
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49 
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7 
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10 
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0 
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•  on 
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o»oo 

A 

4/1 6/75 

14 

32 

0 
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11732 

0*00 
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•01 
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9 
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10 

55 

0 
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0 
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11 
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0 
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5 

0 
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11 

35 

0 
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0*00 
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4/23/75 

12 

35 

0 
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0*00 

0*00 

•00 

•  00 

0*00 

o»oo 

]  6 

4/24/75 

12 

1 

0 
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47 
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In 

52 
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14 

9 

0 
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22 
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10 
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0 

51*40 
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-•02 
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23 
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9 

5 

0 
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•02 

•00 

0*00 
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24 
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9 

45 

0 
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34485 

0*00 
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25 

5/  4/75 

1? 

20 

0 
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37520 

0*00 

0*00 
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intercept  at  T= i : 

SlO^E  of  LINE; 

STANDARD  DEVIATION! 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


45 .08 

35.97 

0.00 

1.22 

3.43 

0.00 

*  0  3 

•07 

0*00 

•  99 

•98 

0.00 

TRANSMISSIVITY  IGPD/FDS 


1 44646 .72 


51279.60 


0.00 


COEFFICIENT  OF  STORaGE 


T-ZERo  (DAYS)! 

s: 


.46 

3.68E-04 


3.1? 

8*76£-04 


0.00 

0* 


2  ?  V 


TO-3  UPPER 
RECOVERY  PUMPI 


IFER 


IV 


DATE. /TIME  PUMP  UN: 

off: 


5/  5/75  n : 30 
5/20/75  1 0 :  0 


CORE  HOLE  X  COORD:  1 63350 *43 
CORE  HOLE  Y  COORD?  228948*10 


STATIC  WATER  LEVEL  (FT) : 
PRODUCTION  RATE  (OAL/MIIm): 

D I  51 ANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( F T )  : 


51.7b 
667 . 0  0 
74  01  •  6  V 


PUMP  WELL  X  COORD!  158526*87 

pump  well  y  coord:  223333^8 


INDea 

DATE 

time 

DEPTH 

MINUTES 

Delta 

1 

5/  5/75 

1? 

1  1 

0 

51.76 

7  0  1 

0.00 

p 

5/  6/75 

1  0 

40 

0 

51*57 

2050 

-.07 

3 

5/  7/75 

14 

39 

0 

51.36 

3729 

-.07 

4 

5/  8/75 

1  0 

33 

0 

51*37 

4923 

•  03 

5 

5/  P/75 

n 

14 

0 

51  -35 

64  0  4 

•  1  0 

6 

5/ 1 0/75 

J  n 

4b 

0 

51  *26 

7818 

•  0  8 

7 

5/1.1/75 

8 

47 

0 

51  *14 
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*  0 1 

B 

5/1  P/75 

10 

49 

0 
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1  u  699 

*  o3 

Cl 

J 

5/13/75 

1 1 

37 

0 
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*  08 

1  0 

5  /  1  «•  /  75 

1  0 

52 

0 

50  ♦  99 
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"•00 

1  1 
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8 

58 

0 
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-•03 

1  2 

5/1  A/75 

1  0 

55 

0 

50*88 

16455 

”  •  u5 

1  3 

5/ 1 7/75 

11 

5 

0 

50.88 

17915 

-  •  u2 

1  4 

5/18/75 

IP 

42 

0 

50*9  0 

1933? 

*  0  3 

1  5 

5/19/75 

10 

27 

0 

50 .74 

20757 

-•11 

INTERCEPT  at  T  =  1  : 

SLOPE  OF  LINE: 

STANDARD  DEVIaI ion : 
COEFFICIENT  OF  DETERMINATION: 


DeLTa-SQD* 

<1> 

Delta 

DELTA-SQDi 

(g) 

delta 

DELTA-SUD 

<3) 

0  •  0  0 

0*00 

0*00 

0.00 

o«oo 

*00 

0  *00 

0*00 

0*00 

0*00 

•01 

0*00 

0 .00 
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DISTANCE  FROM  PUMPED  WELL  ( FT )  J  7401  *69 
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s; 

-2. 39E-04 

o. 

o. 

D  aTE/TIMT/'-FuMP  ON: 

V  OFF; 


5/?6/75 
6/  5/75 


6J  55 

ns  o 


TO-3  UPPER 
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